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Summary 

Results from pressure distribution tests on a 0.10-scale 
model of the forebody of the Space Shuttle Orbiter are presented 
without analysis. The tests were completed in the AEDC 16T 
Propulsion Wind Tunnel. The model was tested at angles of 

o o o o 

attack from -2 to 18 and angles of sideslip from -6 to 6 . 

The tests were conducted in support of the development of 
the Shuttle Entry Air Data System (SEADS) . In addition to 
modeling the 20 SEADS pressure orifices, the wind-tunnel model 
was also instrumented with orifices to match Space Shuttle 
Orbiter Columbia (0V-102) Orbiter Flight Test (OFT) /Development 
Flight Instrumentation <DFI> port locations and with additional 
auxiliary diagnostic orifices. The DFI simulation has provided 
a means for comparisons between reentry flight pressure data and 
wind-tunnel data. 

Introduction 

The SEADS is an across-the-speed-range flush orifice air 
data system proposed for installation on the Space Shuttle 
Orbiter (ref. 1) . The system consists of 20 pressure orifices, 
14 of which are arranged in a cruciform pattern and are 
installed in a baseline geometry nose cap assembly. The other 
six are located on the forward fuselage. An extensive flow- 
field model development program has been completed to define the 
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algorithm which will accomplish the conversion of the SEADS 
flight data into research quality air data. This algorithm is 
based on a modification of Newtonian flow theory which 
incorporates correction factors defined through analysis of 
wind-tunnel data obtained across the Mach number range on 
various models of the orbiter 's forward fuselage. The wind- 
tunnel data presented in this report are an important part of 
the SEADS data base for the Mach numbers tested--in the range 
.25 to 1.5 (refs. 2, 3, 4, and 5). 

Data are presented for a 0.10-scale model of the Space 
Shuttle Orbiter forebody. This investigation was completed in 
the AEDC 1ST Propulsion Wind Tunnel. The angle of attack was 

varied from -2° to 18° and the angle of sideslip from -6° to 6°. 
Orbiter lines are duplicated from the nose back to Fuselage 
Station 670. Aft of Station 670, the model is ogive-faired to 
the sting. Twenty pressure orifices on the model duplicate 
locations of the proposed SEADS orifices. The remaining 
orifices support the SEADS flow-field model development and/or 
duplicate OFT/DFI orifices. The data are presented in plotted 
and tabular form. 

Wind-Tunnel Facility 

The AEDC 16T Propulsion Wind Tunnel is a variable density, 
continuous-flow tunnel capable of being operated at Mach Numbers 
from 0.2 to 1.5 and stagnation pressures from 120 to 4000 
psf. The test section is 16 ft square by 40 ft long and 
enclosed by 60-deg inclined hole perforated walls of six-percent 
porosity. The general arrangement of the test section and the 



teat article ia shown in figure 1. Additional information about 
the tunnel, its capabilities, and operating characteristics is 
presented in reference 6. 

* 

Model and Instrumentation 

The 0.10-scale model of the Space Shuttle Orbiter forebody 
* was instrumented with 96 pressure orifices matching locations of 

proposed SEADS, OFT/DFI, and SEADS support orifices. 

A photograph of the model ia shown in figure 2. Figure 3 
gives the model's coordinate system. Figures 4 and 5 show the 
approximate nominal orifice locations on the model. Table I 
gives the orifice numbers and locations. The SEADS array of 
orifices is modeled by orifices 201 through 220. The model was 

sting balance mounted to the tunnel's model support system. 

Test Setup 

Data were obtained from the orifices via differential 
pressure transducers referenced to test section plenum pressure 
and a scani-valve system. Four scani-valves were used. Several 
reference ports were available on each scani-valve to provide a 
means for pressure accuracy assessment. A nominal run consisted 
of varying prescribed numbers of data points; a data point is 
one angle-of-attack/sideslip combination, identified 
sequentially by the "Ref" number. A four component sting 
balance was used to monitor loads on the model and correct the 
« model attitude for sting deflections. The model was also tested 

in the inverted position to determine any flow asymmetry in the 
tunnel. Table II provides a cross-reference between data point 
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run numbers and the data tables. The data points are listed in 
table III. 

Presentation of Results 

To preserve data accuracy and for the convenience of the 

reader, the data are presented in tables IV through CXXXI . Data 

are presented in dimensional form <psf ) . Since these are being 

used in both pressure coefficients and nondimensional forms P/Q 

and P/P , they are presented here in dimensional form along 
t 2 

with enough tunnel information to provide the reader any of the 

three nondimensional forms. A limited amount of data are 

plotted in figures 6 through 27 to show trends. These data are 

nondimensionalized by P. as calculated from tunnel conditions. 

t 2 


* 


* 
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List o£ Symbols 


free-stream number 

pressure at orifice "i“, psf 

tunnel stagnation pressure, psf 

total pressure behind the shock, psf 

tunnel free-stream static pressure, psf 

tunnel free-stream dynamic pressure, psf 

model coordinates, in 
angle of attack, deg. 
angle of sideslip, deg. 
orifice lateral angle, deg. 

model roll angle, deg. 

orifice longitudinal angle, deg. 
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Figure 1. - Test Article Location in Tunnel 16T 
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Figure 5. — Number assignment and locations for SEADS Pressure Orifices. 
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Figure 11. - Sample data, M„=1.10, 0=0., longitudinal sweep 
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Figure 12. - Sample data, M„=1.15, 0=0., longitudinal sweep 
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Figure 16. - Sample data, M.=1.50. 0=0., longitudinal sweep 
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Figure 17. - Sample data, M„= .25, a=6., lateral sweep 
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Figure 18. - Sample data, M„= .40, a=6., lateral sweep 
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Figure 19. - Sample data, M„= .60, a=6., lateral sweep 
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Figure 20. - Sample data, M„= .80, a~6., lateral sweep 
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Run #512, « 6.0, Facility: AEDC 1 6T 10% Model 
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Run #522, a 6.0, Facility: AEDC 16T 10% Model 
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Figure 22. - Sample data, M„=1.10, a-6., lateral sweep 
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Run #531, a 6.0, Facility: AEDC 1 6T 10% Model 
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Figure 23. - Sample data, M.—1.15, a=6., lateral sweep 
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Run #560, a 6.0, Facility: AEDC 1 6T 10% Model 
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Run # 555, a 6.1, Facility: AEDC 1 6T 10% Model 



Figure 25. - Sample data, M,= 1.30, a=6., lateral sweep 
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Figure 26. - Sample data, M„=1.40, a=6., lateral sweep 
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Run #620, a 5.6, Facility: AEDC 1 6T 10% Model 
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Table II: Run Schedule/Table Reference 

AEDC 16T Tunnel 10% Model 



A a=-2,0,2,4, 6.8,10,12,14,16,18 
B £=-6,-4,-3,-2,-l,-.5,0,.5,l,2,3,4,6 
D a=-2,0,2, 4,6,8, 10 

(1) - Arabic Numerals = Run Numbers 

(2) - Roman Numerals = Table Numbers 


E a=0,2,4,6,8,10,12,14,16 
F £=-2,0, 2,6 
G £=0.2 

* = Side Probes On 


* 


* 


































































Table I 

0. 10-Scale Model Orifice Locations 


Orifice Number 

x. 

Y 

*■6 

2* 

2 

27.576 

-0.005 

30.250 

3 

27.807 

-4.053 

32.613 

4 

27.590 

4.104 

32.602 

5 

27.607 

-4.084 

33.355 

6 

27.589 

4.141 

33.387 

7 

27.599 

-4.041 

34101 

8 

27.592 

4003 

34112 

9 

27.585 

0.018 

37.969 

10 

29.597 

-0.013 

29.653 

11 

29.618 

-4885 

32.985 

12 

29.589 

5.026 

32.978 

13 

20.609 

-4.987 

33.448 

14 

29.584 

5.026 

33.420 

15 

29.606 

-4943 

34.328 

16 

29.588 

4987 

34.331 

17 

29.197 

0.000 

38.808 

19 

33.599 

-8.328 

33.693 

20 

33.591 

6.397 

33.874 

21 

37.599 

-7.453 

34.055 

22 

37.602 

7.518 

34033 

23 

41.610 

-8.435 

34597 

24 

41.698 

8.457 

34815 

25 

45.571 

-9.213 

35.770 

26 

45.519 

9.225 

35.731 

43 

29.188 

-4638 

32.085 

44 

29.159 

4731 

32.025 

67 

45.600 

-9.238 

33.500 

68 

45.600 

9.238 

33.500 

85 

26.710 

-3.805 

33.240 

86 

26.710 

3.870 

33.240 

87 

27.597 

-3.112 

31.0,39 

88 

27.592 

3.077 

30.987 

8© 

39.108 

-3.089 

28,396 

00 

39.182 

3.005 

28.398 

91 

39.181 

0.001 

28.226 

92U 

26.392 

0.011 

37.455 

S2L 

26.688 

0.003 

30.592 

93 

29.939 

-0.003 

29.572 

94 

26.030 

0.470 

30.920 

95 • 

36.740 

0.590 

28.720 

1.25 

38.986 

-7.815 

37.163 

126 

30.986 

7.815 

37.103 

128 

42.273 

-0.176 

44.418 

132 

62.223 

0.011 

27.430 

201 

33.810 

-0.005 

34776 

202 

23,660 

-0.006 

34.327 

203 

253.633 

Q.0Q2 

33.851 

204 

23.620 

-0.003 

33.391 

205 

23.756 

0.000 

32.929 

206 

23.903 

-0.006 

32.615 

207 

24.337 

-0.004 

32.104 

2m 

24.694 

0.008 

31.784 

2(69 

24.060 

-1.363 

33.440 

210 

23.619 

-0.030 

33.413 

211 

23,876 

-0.481 

33.389 

312 

28.881 

0.471 

33.389 

213 

23.769 

0.821 

33.413 

214 

24.005 

1.347 

33.447 

215 

28.067 

-0.805 

37.553 

216 

26.824 

-3.632 

32.709 

2.17 

26.811 

3.699 

33.705 

218 

£6.822 

-0.512 

30.553 
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Table I(continued) 


Orifice Number 

x. 

Y. 

z. 

219 

37.615 

-7.465 

32.977 

220 

37.619 

7.535 

32.998 

221 

48.283 

-9.887 

34.596 

222 

48.292 

9.711 

34.585 

223 

49.661 

-9.920 

32.858 

224 

49.671 

9.941 

32.850 

225 

33.928 

0.003 

40.943 

228 

25.095 

0.070 

36.312 

227 

24.596 

0.010 

35.840 

228 

24.095 

0.000 

35.267 

229 

25.593 

-0.005 

31.142 

230 

34.290 

-0.003 

28.771 

231 

25.127 

-2.516 

33.602 

232 

24.379 

-1.788 

33.495 

233 

24.381 

1.849 

33.491 

234 

25.130 

2.578 

33.601 

235 

36.157 

-6.820 

31.016 

236 

36.214 

-6.136 

30.016 

237 

36.738 

-4.088 

28.888 

238 

36.612 

-2.602 

28.625 

239 

36.719 

-0.498 

28.472 

240 

49.277 

-0.962 

27.740 

241 

49.428 

-8.712 

29.342 

242 

55.333 

-0.005 

50.035 

243 

49.423 

0.008 

49.756 

244 

39.216 

0.093 

43.152 

245 

36.169 

0.100 

41.890 

246 

32.270 

-5.905 

34.298 

247 

36.758 

-7.230 

32.073 

248 

42.333 

-8.577 

37.124 

249 

42.342 

8.612 

37.119 

250 

49.233 

-9.839 

40.842 

251 

55.488 

-10.515 

35.326 

252 

25.336 

0.000 

31.295 
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Table ID : Data Summary - AEDC 16 ’ Tunnel - 10 % Model 


Ref Run Point U M a fit P . q „ P M P . 






deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

1 

466 

2 

.60 

6.2 

- 5.9 

0 

2529.80 

499.769 

1983.423 

2529.800 

2 

466 

3 

.60 

6.1 

- 3.8 

0 

2532.60 

501.427 

1984.271 

2532.600 

3 

466 

4 

.60 

6.1 

- 2.9 

0 

2533.00 

502.438 

1983.447 

2533.000 

4 

466 

5 

.60 

6.1 

- 1.9 

0 

2529.90 

500.772 

1982.302 

2529.900 

5 

466 

6 

.60 

6.2 

-.9 

0 

2532.00 

501.995 

1982.963 

2532.000 

6 

466 

8 

.60 

6.2 

-.5 

0 

2531.90 

501.492 

1983.474 

2531.900 

7 

466 

9 

.60 

6.2 

.0 

0 

2531.50 

501.731 

1982.771 

2531.500 

8 

466 

10 

.60 

6.2 

.5 

0 

2530.50 

500.705 

1982.999 

2530.500 

9 

466 

11 

.60 

6. 1 

.9 

0 

2532.20 

501.667 

1983.568 

2532.200 

10 

466 

12 

.60 

6.2 

1.7 

0 

2532.20 

502.333 

1982.754 

2532.200 

11 

466 

13 

.60 

6.1 

2.8 

0 

2530.60 

500.541 

1983.302 

2530.600 

12 

466 

14 

.60 

6.1 

3.8 

0 

2529.70 

500.350 

1982.612 

2529.700 

13 

466 

15 

.60 

6.0 

5.8 

0 

2530.50 

500.037 

1983.813 

2530.500 

14 

467 

2 

.60 

- 2.0 

.0 

180 

2530.40 

499.534 

1984.324 

2530.400 

15 

467 

3 

.60 

.1 

.0 

180 

2528.30 

498.561 

1983.358 

2528.300 

16 

467 

4 

.60 

2.1 

.0 

180 

2529.60 

499.430 

1983.632 

2529.600 

17 

467 

5 

.60 

4.1 

.0 

180 

2529.90 

500.105 

1983.115 

2529.900 

18 

467 

6 

.60 

6.1 

.0 

180 

2530.70 

500.793 

1983.096 

2530.700 

19 

467 

7 

.60 

8.1 

.0 

180 

2530.40 

500.702 

1982.900 

2530.400 

20 

467 

8 

.60 

10.2 

.0 

180 

2530.80 

500.879 

1983.094 

2530.800 

21 

469 

1 

.60 

- 1.8 

-.0 

0 

2534.10 

501.800 

1985.353 

2534.100 

22 

469 

2 

.60 

.2 

-.0 

0 

2531.20 

499.805 

1984.813 

2531.200 

23 

469 

3 

.60 

2.2 

-.0 

0 

2532.00 

501.578 

1983.471 

2532.000 

24 

469 

4 

.60 

4.2 

-.0 

0 

2533.90 

502.461 

1984.341 

2533.900 

25 

469 

5 

.60 

6.2 

-.0 

0 

2533.00 

501.688 

1984.363 

2533.000 

26 

469 

6 

.60 

8.2 

-.0 

0 

2532.30 

501.919 

1983.362 

2532.300 

27 

469 

7 

.60 

10.2 

-.0 

0 

2533.30 

502.779 

1983.338 

2533.300 

28 

469 

8 

.60 

12.1 

-.0 

0 

2531.00 

500.384 

1983.903 

2531.000 

29 

469 

9 

.60 

14.2 

-.0 

0 

2530.70 

500.626 

1983.300 

2530.700 

30 

469 

10 

.60 

16.2 

-.1 

0 

2529.30 

498.754 

1984.147 

2529.300 

31 

469 

11 

.60 

18.2 

-.1 

0 

2529.40 

497.671 

1985.570 

2529.400 

32 

470 

2 

.60 

- 1.8 

.0 

0 

2714.20 

532.992 

2131.903 

2714.200 

33 

470 

3 

.60 

.2 

-.0 

0 

2713.70 

534.400 

2129.676 

2713.700 

34 

470 

4 

.60 

2.2 

-.1 

0 

2714.60 

536.177 

2128.432 

2714.600 

35 

470 

5 

.60 

4.2 

-.1 

0 

2711.40 

533.921 

2127.902 

2711.400 

36 

470 

6 

.60 

6.2 

-.0 

0 

2711.70 

536.267 

2125.350 

2711.700 

37 

470 

7 

.60 

8.2 

-.0 

0 

2712.00 

535.357 

2126.767 

2712.000 

38 

470 

8 

.60 

10.1 

-.0 

0 

2712.10 

535.360 

2126.867 

2712.100 

39 

470 

9 

.60 

12.2 

-.0 

0 

2713.00 

535.300 

2127.862 

2713.000 

40 

470 

10 

.60 

14.2 

-.0 

0 

2712.00 

533.937 

2128.498 

2712.000 

41 

470 

11 

.60 

16.2 

-.1 

0 

2712.40 

533.363 

2129.607 

2712.400 

42 

470 

12 

.60 

18.2 

-.1 

0 

2711.90 

531.677 

2131.147 

2711.900 

43 

470 

13 

.60 

10.2 

-.0 

0 

2711.70 

538.935 

2122.093 

2711.700 

44 

473 

2 

.80 

- 1.9 

-.0 

0 

2200.60 

643.434 

1448.509 

2200.600 

45 

473 

3 

.80 

.1 

-.0 

0 

2199.50 

645.972 

1443.590 

2199.500 

46 

473 

4 

.80 

2.1 

-.0 

0 

2202.00 

648.533 

1442.543 

2202.000 

47 

473 

5 

.80 

4.1 

-.0 

0 

2202.10 

650.316 

1440.023 

2202.100 

48 

473 

6 

.80 

6.2 

-.0 

0 

2203.20 

651.412 

1439.603 

2203.200 

49 

473 

7 

.80 

8.1 

-.0 

0 

2203.00 

649.488 

1442.225 

2203.000 

50 

473 

8 

.80 

10.1 

-.0 

0 

2202.30 

648.553 

1442.840 

2202.300 

51 

473 

9 

.80 

12.0 

-.0 

0 

2200.50 

646.791 

1443.473 

2200.500 

52 

473 

10 

.80 

14.1 

-.0 

0 

2199.50 

645.561 

1444.194 

2199.500 

53 

473 

11 

.80 

16.1 

-.0 

0 

2198.70 

643,311 

1446.625 

2198.700 

54 

473 

12 

.80 

18.1 

-.0 

0 

2197.30 

641.087 

1448.360 

2197.300 

55 

473 

13 

.80 

10.0 

-.0 

0 

2203.50 

650.204 

1441.713 

2203.500 

56 

474 

2 

.80 

- 1.9 

- 2.0 

0 

1700.50 

499.538 

1115.910 

1700.500 

57 

474 

3 

.80 

.1 

- 2.0 

0 

1701.90 

500.383 

1116.191 

1701.900 

58 

474 

4 

.80 

2.1 

- 2.0 

0 

1701.70 

500.232 

1116.195 

1701.700 

59 

474 

5 

.80 

4.2 

- 2.0 

0 

1700.30 

499.662 

1115.510 

1700.300 

60 

474 

6 

.80 

6.1 

- 2.0 

0 

1702.30 

500.545 

1116.387 

1702.300 

61 

474 

7 

.80 

8.0 

- 1.9 

0 

1701.10 

500.125 

1115.699 

1701.100 

62 

474 

8 

.80 

9.9 

- 1.9 

0 

1702.60 

500.222 

1117.189 

1702.600 
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Table Hl ( continued ) 


Ref 

Run 

Point 

M „ 

a 

0 

0 


q » 

P « 

P * 





deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

63 

474 

9 

.80 

11.8 

- 1.9 

0 

1700.80 

499.900 

1115.704 

1700.800 

64 

474 

10 

.80 

13.8 

- 1.9 

0 

1699.20 

498.905 

1115.426 

1699.200 

65 

474 

11 

.80 

15.9 

- 1.9 

0 

1698.90 

499.434 

1114.321 

1698.900 

66 

474 

12 

.80 

17.9 

- 2.0 

0 

1699.00 

499.098 

1114.925 

1699.000 

67 

475 

2 

.80 

- 2.0 

2.0 

0 

1700.70 

499.619 

1116.008 

1700.700 

68 

475 

3 

.80 

-.0 

2.0 

0 

1700.90 

499.838 

1115.904 

1700.900 

69 

475 

4 

.80 

1.9 

2.0 

0 

1701.40 

499.802 

1116.502 

1701.400 

70 

475 

5 

.80 

3.9 

2.0 

0 

1701.60 

500.295 

1115.994 

1701.600 

71 

475 

6 

.80 

5.9 

2.0 

0 

1701.60 

500.089 

1116.297 

1701.600 

72 

475 

7 

.80 

8.0 

2.1 

0 

1700.90 

499.906 

1115.803 

1700.900 

73 

475 

8 

.80 

10.0 

2.0 

0 

1699.50 

499.473 

1114.917 

1699.500 

74 

475 

9 

.80 

12.2 

2.1 

0 

1699.90 

499.499 

1115.314 

1699.900 

75 

475 

10 

.80 

14.2 

2.0 

0 

1699.50 

499.199 

1115.321 

1699.500 

76 

475 

11 

.80 

16.2 

2.0 

0 

1701.00 

499.707 

1116.205 

1701.000 

77 

475 

12 

.80 

18.1 

2.0 

0 

1701.90 

500.314 

1116.292 

1701.900 

78 

476 

2 

.80 

10.1 

-.0 

0 

1701.20 

499.994 

1116.000 

1701.200 

79 

476 

3 

.80 

10.2 

2.0 

0 

1701.00 

500.050 

1115.701 

1701.000 

80 

476 

4 

.80 

10.0 

6.0 

0 

1702.30 

500.203 

1116.891 

1702.300 

81 

476 

5 

.80 

9.9 

- 1.9 

0 

1700.20 

499.518 

1115.612 

1700.200 

82 

477 

2 

.80 

-.0 

6.0 

0 

1700.60 

499.956 

1115.405 

1700.600 

83 

477 

3 

.80 

1.9 

6.1 

0 

1701.80 

500.033 

1116.596 

1701.800 

84 

477 

4 

.80 

4.0 

6.0 

0 

1701.80 

500.033 

1116.596 

1701.800 

85 

477 

5 

.80 

6.0 

6.1 

0 

1702.10 

500.121 

1116.793 

1702.100 

86 

477 

6 

.80 

8.0 

6.1 

0 

1702.20 

500.265 

1116.691 

1702.200 

87 

477 

7 

.80 

10.0 

6.1 

0 

1703.20 

500.329 

1117.684 

1703.200 

88 

477 

8 

.80 

12.1 

6.1 

0 

1704.70 

500.838 

1118.569 

1704.700 

89 

477 

9 

.80 

14.1 

6.1 

0 

1694.50 

497.161 

1112.876 

1694.500 

90 

477 

10 

.80 

16.1 

6.1 

0 

1699.80 

499.835 

1114.711 

1699.800 

91 

478 

2 

.80 

- 2.0 

.0 

180 

1698.80 

499.222 

1114.524 

1698.800 

92 

478 

3 

.80 

.0 

-.0 

180 

1701.40 

499.596 

1116.804 

1701.400 

93 

478 

4 

.80 

2.1 

-.0 

180 

1700.50 

499.675 

1115.709 

1700.500 

94 

478 

5 

.80 

4.2 

-.0 

180 

1702.70 

500.297 

1117.188 

1702.700 

95 

478 

6 

.80 

6.1 

-.0 

180 

1703.40 

501.302 

1116.471 

1703.400 

96 

478 

7 

.80 

8.2 

-.0 

180 

1700.50 

499.743 

1115.608 

1700.500 

97 

478 

8 

.80 

10.3 

-.0 

180 

1701.10 

499.782 

1116.204 

1701.100 

98 

479 

3 

.80 

6.1 

- 3.9 

0 

1700.00 

499.574 

1115.313 

1700.000 

99 

479 

4 

.80 

6.0 

- 3.0 

0 

1701.70 

500.232 

1116.195 

1701.700 

100 

479 

5 

.80 

6.0 

- 1.9 

0 

1701.60 

500.157 

1116.196 

1701.600 

101 

479 

6 

.80 

6.0 

-.9 

0 

1700.30 

499.662 

1115.510 

1700.300 

102 

479 

7 

.80 

6.1 

-.5 

0 

1700.30 

499.731 

1115.409 

1700.300 

103 

479 

8 

.80 

6.1 

.1 

0 

1701.50 

499.945 

1116.399 

1701.500 

104 

479 

9 

.80 

6.1 

.5 

0 

1701.20 

499.651 

1116.505 

1701.200 

105 

479 

10 

.80 

6.0 

1.0 

0 

1700.30 

499.319 

1116.014 

1700.300 

106 

479 

11 

.80 

6.1 

1.9 

0 

1699.40 

499.192 

1115.221 

1699.400 

107 

479 

12 

.80 

6.1 

2.9 

0 

1700.90 

500.112 

1115.501 

1700.900 

108 

479 

13 

.80 

6.0 

3.9 

0 

1702.20 

500.196 

1116.792 

1702.200 

109 

479 

14 

.80 

6.0 

5.9 

0 

1700.30 

499.456 

1115.813 

1700.300 

110 

480 

3 

.80 

- 1.9 

-.0 

0 

1703.90 

500.923 

1117.573 

1703.900 

111 

480 

4 

.80 

.1 

-.0 

0 

1699.60 

499.205 

1115.420 

1699.600 

112 

480 

5 

.80 

2.1 

-.0 

0 

1701.30 

500.207 

1115.797 

1701.300 

113 

480 

6 

.80 

4.1 

-.0 

0 

1702.70 

500.297 

1117.188 

1702.700 

114 

480 

7 

.80 

6.1 

-.0 

0 

1700.10 

499.855 

1115.009 

1700.100 

115 

480 

8 

.80 

8.1 

-.0 

0 

1701.20 

499.651 

1116.505 

1701.200 

116 

480 

9 

.80 

10.2 

-.0 

0 

1700.90 

499.701 

1116.106 

1700.900 

117 

480 

10 

.80 

12.1 

-.0 

0 

1702.10 

500.396 

1116.390 

1702.100 

118 

480 

11 

.80 

14.1 

-.0 

0 

1701.80 

500.170 

1116.395 

1701.800 

119 

480 

12 

.80 

16.1 

-.0 

0 

1700.80 

499.763 

1115.906 

1700.800 

120 

480 

13 

.80 

18.1 

-.0 

0 

1700.40 

499.394 

1116.013 

1700.400 

121 

482 

3 

.95 

- 1.9 

-.1 

0 

1940.30 

686.594 

1084.031 

1940.300 

122 

482 

4 

.95 

.1 

-.0 

0 

1940.60 

686.683 

1084.228 

1940.600 

123 

482 

5 

.95 

2.0 

-.0 

0 

1941.00 

686.730 

1084.625 

1941.000 

124 

482 

6 

.95 

4.0 

-.0 

0 

1941.60 

687.075 

1084.718 

1941.600 



Table in ( continued ) 


Ref 

Run 

Point 


a 


< t > 

p b 


P - 






deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

125 

482 

7 

.95 

6.0 

-.0 

0 

1940.40 

686.221 

1084.832 

1940.400 

126 

482 

8 

.95 

8.1 

-.0 

0 

1939.50 

686.335 

1083.539 

1939.500 

127 

482 

9 

.95 

10.2 

-.0 

0 

1940.30 

686.539 

1084.131 

1940.300 

128 

482 

10 

.95 

12.0 

-.0 

0 

1940.60 

685.639 

1086.133 

1940.600 

129 

482 

11 

.95 

14.1 

-.0 

0 

1940.80 

686.212 

1085.329 

1940.800 

130 

482 

12 

.95 

16.1 

-.1 

0 

1941.10 

686.028 

1086.027 

1941.100 

131 

482 

13 

.95 

18.1 

-.0 

0 

1940.00 

686.503 

1083.834 

1940.000 

132 

482 

14 

.95 

10.1 

-.0 

0 

1940.50 

685.627 

1086.034 

1940.500 

133 

483 

2 

.95 

- 1.9 

- 2.0 

0 

1416.40 

500.798 

792.078 

1416.400 

134 

483 

3 

.95 

.1 

- 2.0 

0 

1413.60 

499.206 

791.608 

1413.600 

135 

483 

4 

.95 

2.2 

- 2.0 

0 

1414.00 

499.528 

791.503 

1414.000 

136 

483 

5 

.95 

4.1 

- 2.0 

0 

1413.30 

499.558 

790.607 

1413.300 

137 

483 

6 

.95 

6.0 

- 2.0 

0 

1415.90 

500.299 

792.385 

1415.900 

138 

483 

7 

.95 

8.0 

- 2.0 

0 

1413.00 

499.468 

790.409 

1413.000 

139 

483 

8 

.95 

9.9 

- 1.9 

0 

1414.00 

499.418 

791.704 

1414.000 

140 

483 

9 

.95 

11.9 

- 1.9 

0 

1413.80 

500.056 

790.300 

1413.800 

141 

483 

10 

.95 

13.9 

- 2.0 

0 

1415.10 

499.821 

792.293 

1415.100 

142 

483 

11 

.95 

15.9 

- 1.9 

0 

1413.70 

499.494 

791.205 

1413.700 

143 

483 

12 

.95 

17.8 

- 2.0 

0 

1413.90 

499.627 

791.203 

1413.900 

144 

508 

2 

.95 

- 2.0 

2.1 

0 

1414.20 

499.937 

790.998 

1414.200 

145 

508 

3 

.95 

-.0 

2.0 

0 

1412.80 

499.169 

790.713 

1412.800 

146 

508 

4 

.95 

1.9 

2.0 

0 

1414.00 

499.749 

791.101 

1414.000 

147 

508 

5 

.95 

3.9 

2.0 

0 

1413.90 

499.682 

791.102 

1413.900 

148 

508 

6 

.95 

5.9 

2.0 

0 

1413.30 

499.282 

791.109 

1413.300 

149 

508 

7 

.95 

8.0 

2.0 

0 

1414.80 

500.062 

791.493 

1414.800 

150 

508 

8 

.95 

10.0 

2.1 

0 

1413.60 

499.647 

790.804 

1413.600 

151 

508 

9 

.95 

12.2 

2.1 

0 

1412.90 

499.346 

790.511 

1412.900 

152 

508 

10 

.95 

14.1 

2.1 

0 

1413.20 

499.381 

790.809 

1413.200 

153 

508 

11 

.95 

16.1 

2.0 

0 

1412.10 

498.813 

790.520 

1412.100 

154 

508 

12 

.95 

18.1 

2.0 

0 

1412.90 

499.291 

790.612 

1412.900 

155 

510 

2 

.95 

-.0 

6.0 

0 

1414.30 

499.673 

791.600 

1414.300 

156 

510 

3 

.95 

2.0 

6.1 

0 

1414.90 

500.018 

791.693 

1414.900 

157 

510 

4 

.95 

4.0 

6.0 

0 

1415.00 

500.305 

791.290 

1415.000 

158 

510 

5 

.95 

6.0 

6.0 

0 

1414.30 

499.508 

791.901 

1414.300 

159 

510 

6 

.95 

8.0 

6.1 

0 

1414.30 

499.783 

791.399 

1414.300 

160 

510 

7 

.95 

10.0 

6.1 

0 

1413.90 

499.682 

791.102 

1413.900 

161 

510 

8 

.95 

12.1 

6.1 

0 

1412.90 

499.511 

790.210 

1412.900 

162 

510 

9 

.95 

14.1 

6.0 

0 

1412.00 

498.911 

790.220 

1412.000 

163 

510 

10 

.95 

16.1 

6.0 

0 

1411.70 

498.932 

789.822 

1411.700 

164 

511 

2 

.95 

- 2.0 

.0 

180 

1412.80 

499.334 

790.412 

1412.800 

165 

511 

3 

.95 

.0 

.0 

180 

1412.20 

499.045 

790.218 

1412.200 

166 

511 

4 

.95 

2.0 

.0 

180 

1414.50 

500.027 

791.196 

1414.500 

167 

511 

5 

.95 

4.0 

.0 

180 

1415.30 

500.340 

791.588 

1415.300 

168 

511 

6 

.95 

6.0 

.0 

180 

1414.90 

500.018 

791.693 

1414.900 

169 

511 

7 

.95 

8.0 

.0 

180 

1414.20 

499.827 

791.199 

1414.200 

170 

511 

8 

.95 

10.0 

.0 

180 

1413.50 

499.470 

791.006 

1413.500 

171 

512 

2 

.95 

6.0 

- 6.0 

0 

1416.60 

500.656 

792.577 

1416.600 

172 

512 

3 

.95 

6.0 

- 4.0 

0 

1415.30 

500.064 

792.090 

1415.300 

173 

512 

4 

.95 

6.0 

- 3.0 

0 

1413.40 

499.514 

790.807 

1413.400 

174 

512 

5 

.95 

6.0 

- 2.0 

0 

1412.60 

499.201 

790.414 

1412.600 

175 

512 

6 

.95 

6.0 

-.9 

0 

1411.70 

498.711 

790.224 

1411.700 

176 

512 

7 

.95 

6.0 

-.5 

0 

1412.60 

499.091 

790.615 

1412.600 

177 

512 

8 

.95 

6.1 

.0 

0 

1413.60 

499.592 

790.905 

1413.600 

178 

512 

9 

.95 

6.1 

.5 

0 

1414.30 

499.949 

791.097 

1414.300 

179 

512 

10 

.95 

6.1 

1.0 

0 

1414.50 

500.027 

791.196 

1414.500 

180 

512 

11 

.95 

6.1 

1.9 

0 

1415.00 

500.140 

791.592 

1415.000 

181 

512 

12 

.95 

6.1 

2.9 

0 

1415.00 

500.250 

791.391 

1415.000 

182 

512 

13 

.95 

6.0 

3.9 

0 

1415.40 

500.131 

792.089 

• 1415.400 

183 

512 

14 

.95 

6.0 

5.9 

0 

1416.00 

500.256 

792.584 

1416.000 

184 

513 

2 

.95 

- 2.0 

-.1 

0 

1415.00 

500.085 

791.692 

1415.000 

185 

513 

3 

.95 

.1 

-.0 

0 

1414.70 

500.050 

791.394 

1414.700 

186 

513 

4 

.95 

2.1 

-.0 

0 

1412.60 

499.366 

790.113 

1412.600 



Table HI ( continued ) 


Ref 

Run 

Point 


a 

(1 

<S> 

P H 


P 
A 00 






deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

187 

513 

5 

.95 

4.1 

-.0 

0 

1413.20 

499.711 

790.206 

1413.200 

188 

513 

6 

.95 

6.1 

-.0 

0 

1413.70 

499.714 

790.803 

1413.700 

189 

513 

7 

.95 

8.0 

-.0 

0 

1413.60 

499.482 

791.105 

1413.600 

190 

513 

8 

.95 

10.0 

-.0 

0 

1413.10 

499.424 

790.609 

1413.100 

191 

513 

9 

.95 

12.1 

-.0 

0 

1413.30 

499.448 

790.808 

1413.300 

192 

513 

10 

.95 

14.0 

-.1 

0 

1412.70 

499.268 

790.413 

1412.700 

193 

513 

11 

.95 

16.1 

-.0 

0 

1412.50 

499.245 

790.214 

1412.500 

194 

513 

12 

.95 

18.1 

-.0 

0 

1411.80 

498.943 

789.921 

1411.800 

195 

515 

2 

1.10 

- 1.9 

.1 

0 

1713.30 

679.728 

802.256 

1711.504 

196 

515 

3 

1.10 

.0 

.0 

0 

1712.70 

679.732 

801.363 

1710.840 

197 

515 

4 

1.10 

2.1 

.0 

0 

1712.70 

679.496 

801.961 

1710.874 

198 

515 

5 

1.10 

4.0 

-.0 

0 

1712.00 

679.362 

801.269 

1710.225 

199 

515 

6 

1.10 

6.0 

.0 

0 

1711.70 

679.226 

801.172 

1709.811 

200 

515 

7 

1.10 

8.1 

-.0 

0 

1712.50 

679.615 

801.365 

1710.637 

201 

515 

8 

1.10 

10.0 

.0 

0 

1712.70 

679.692 

801.463 

1710.846 

202 

515 

9 

1.10 

12.0 

.0 

0 

1713.50 

679.727 

802.553 

1711.723 

203 

515 

10 

1.10 

14.1 

.0 

0 

1712.90 

679.848 

801.362 

1711.045 

204 

515 

11 

1.10 

16.1 

-.0 

0 

1712.70 

679.299 

802.460 

1710.904 

205 

515 

12 

1.10 

18.0 

-.0 

0 

1712.30 

679.458 

801.466 

1710.439 

206 

515 

13 

1.10 

10.0 

.0 

0 

1716.70 

681.087 

803.824 

1714.849 

207 

516 

2 

1.10 

- 1.9 

- 2.0 

0 

1260.50 

499.868 

590.784 

1259.138 

208 

516 

3 

1.10 

.0 

- 2.0 

0 

1261.00 

500.081 

590.980 

1259.708 

209 

516 

4 

1.10 

2.1 

- 2.0 

0 

1261.40 

500.355 

590.877 

1260.098 

210 

516 

5 

1.10 

4.0 

- 2.0 

0 

1260.00 

499.694 

590.489 

1258.661 

211 

516 

6 

1.10 

6.0 

- 2.0 

0 

1260.40 

499.928 

590.485 

1259.110 

212 

516 

7 

1.10 

8.0 

- 1.9 

0 

1260.90 

500.062 

590.881 

1259.497 

213 

516 

8 

1.10 

10.0 

- 2.0 

0 

1261.00 

500.200 

590.680 

1259.678 

214 

516 

9 

1.10 

11.9 

- 1.9 

0 

1260.10 

499.831 

590.288 

1258.690 

215 

516 

10 

1.10 

14.0 

- 2.0 

0 

1259.10 

499.562 

589.497 

1257.764 

216 

516 

11 

1.10 

15.9 

- 2.0 

0 

1258.30 

499.133 

589.404 

1256.957 

217 

516 

12 

1.10 

17.9 

- 2.0 

0 

1258.30 

499.291 

589.004 

1256.864 

218 

517 

2 

1.10 

- 2.0 

2.0 

0 

1261.50 

500.453 

590.776 

1260.187 

219 

517 

3 

1.10 

-.0 

2.0 

0 

1261.00 

500.239 

590.581 

1259.619 

220 

517 

4 

1.10 

2.0 

2.0 

0 

1260.20 

499.811 

590.487 

1258.809 

221 

517 

5 

1.10 

3.9 

2.0 

0 

1259.80 

499.695 

590.190 

1258.481 

222 

517 

6 

1.10 

5.9 

1.9 

0 

1259.00 

499.385 

589.797 

1257.843 

223 

517 

7 

1.10 

8.0 

2.1 

0 

1261.70 

500.491 

590.974 

1260.305 

224 

517 

8 

1.10 

9.9 

2.0 

0 

1262.10 

500.646 

591.171 

1260.725 

225 

517 

9 

1.10 

12.0 

2.0 

0 

1261.50 

500.255 

591.275 

1260.184 

226 

517 

10 

1.10 

14.1 

2.0 

0 

1260.50 

499.986 

590.485 

1259.110 

227 

517 

11 

1.10 

16.0 

2.0 

0 

1259.10 

499.404 

589.896 

1257.702 

228 

517 

12 

1.10 

18.0 

2.0 

0 

1259.60 

499.657 

589.992 

1258.211 

229 

518 

2 

1.10 

10.1 

-.0 

0 

1262.40 

500.703 

591.468 

1261.053 

230 

518 

3 

1.10 

10.1 

2.0 

0 

1261.80 

500.667 

590.674 

1260.427 

231 

518 

4 

1.10 

10.0 

6.0 

0 

1260.30 

500.027 

590.087 

1258.870 

232 

518 

5 

1.10 

9.9 

- 1.9 

0 

1259.70 

499.755 

589.892 

1258.302 

233 

519 

2 

1.10 

-.0 

6.0 

0 

1259.70 

499.597 

590.291 

1258.392 

234 

519 

3 

1.10 

2.0 

6.0 

0 

1261.80 

500.431 

591.273 

1260.485 

235 

519 

4 

1.10 

4.0 

6.0 

0 

1263.40 

501.051 

592.059 

1262.008 

236 

519 

5 

1.10 

6.0 

6.0 

0 

1264.10 

501.381 

592.254 

1262.729 

237 

519 

6 

1.10 

8.0 

6.1 

0 

1262.40 

500.624 

591.668 

1261.022 

238 

519 

7 

1.10 

10.0 

6.1 

0 

1260.00 

499.812 

590.189 

1258.631 

239 

519 

8 

1.10 

12.0 

6.1 

0 

1259.10 

499.404 

589.896 

1257.702 

240 

519 

9 

1.10 

14.1 

6.1 

0 

1259.20 

499.581 

589.596 

1257.823 

241 

519 

10 

1.10 

16.1 

6.0 

0 

1259.30 

499.521 

589.895 

1258.004 

242 

520 

2 

1.10 

- 2.1 

-.0 

180 

1261.30 

500.296 

590.878 

1259.948 

243 . 

520 

3 

1.10 

-.0 

-.0 

180 

1259.40 

499.619 

589.794 

1258.093 

244 

520 

4 

1.10 

2.0 

-.0 

180 

1258.00 

499.076 

589.106 

1256.625 

245 

520 

5 

1.10 

4.0 

-.0 

180 

1260.60 

500.163 

590.184 

1259.229 

246 

520 

6 

1.10 

6.1 

-.0 

180 

1262.50 

500.958 

590.968 

1261.055 

247 

520 

7 

1.10 

7.9 

-.0 

180 

1262.00 

500.508 

591.371 

1260.694 

248 

520 

8 

1.10 

9.9 

-.0 

180 

1259.10 

499.562 

589.497 

1257.764 



Table IH ( continued ) 


Ref 

Run 

Point 


a 

fi 

< t > 


q . 

P . 






deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

249 

522 

2 

1.10 

6.0 

- 6.0 

0 

1260.80 

500.201 

590.383 

1259.502 

250 

522 

3 

1.10 

6.0 

- 4.0 

0 

1261.70 

500.451 

591.074 

1260.366 

251 

522 

4 

1.10 

6.0 

- 3.0 

0 

1262.10 

500.646 

591.171 

1260.725 

252 

522 

5 

1.10 

6.0 

- 1.9 

0 

1261.60 

500.629 

590.476 

1260.157 

253 

522 

6 

1.10 

6.0 

-.9 

0 

1260.90 

500.181 

590.581 

1259.619 

254 

522 

7 

1.10 

6.1 

-.5 

0 

1260.30 

499.988 

590.187 

1258.931 

255 

522 

8 

1.10 

6.1 

.1 

0 

1259.00 

499.306 

589.997 

1257.613 

256 

522 

9 

1.10 

6.1 

.5 

0 

1258.90 

499.366 

589.698 

1257.584 

257 

522 

10 

1.10 

6.0 

1.1 

0 

1259.80 

499.892 

589.691 

1258.482 

258 

522 

11 

1.10 

6.1 

1.9 

0 

1260.40 

500.085 

590.086 

1259.020 

259 

522 

12 

1.10 

6.1 

2.9 

0 

1261.10 

500.298 

590.580 

1259.769 

260 

522 

13 

1.10 

6.0 

3.9 

0 

1261.40 

500.394 

590.777 

1260.037 

261 

522 

14 

1.10 

6.0 

6.0 

0 

1260.40 

500.007 

590.286 

1258.990 

262 

523 

2 

1.10 

- 1.9 

-.0 

0 

1259.60 

499.578 

590.192 

1258.333 

263 

523 

3 

1.10 

.1 

.0 

0 

1260.00 

499.891 

589.989 

1258.661 

264 

523 

4 

1.10 

2.0 

.0 

0 

1260.00 

499.812 

590.189 

1258.631 

265 

523 

5 

1.10 

4.0 

-.0 

0 

1260.30 

499.909 

590.386 

1258.899 

266 

523 

6 

1.10 

6.0 

.0 

0 

1260.20 

499.929 

590.188 

1258.781 

267 

523 

7 

1.10 

8.0 

-.0 

0 

1260.40 

500.046 

590.186 

1259.081 

268 

523 

8 

1.10 

10.1 

.0 

0 

1260.60 

500.045 

590.484 

1259.260 

269 

523 

9 

1.10 

12.0 

.0 

0 

1260.00 

499.733 

590.389 

1258.600 

270 

523 

10 

1.10 

14.1 

-.0 

0 

1259.30 

499.561 

589.795 

1257.943 

271 

523 

11 

1.10 

16.1 

.0 

0 

1258.30 

499.212 

589.204 

1256.986 

272 

523 

12 

1.10 

18.1 

-.0 

0 

1258.40 

499.231 

589.303 

1257.045 

273 

525 

2 

1.15 

- 1.9 

.0 

0 

1622.10 

660.632 

712.978 

1616.648 

274 

525 

3 

1.15 

.0 

-.0 

0 

1619.80 

659.651 

712.098 

1614.456 

275 

525 

4 

1.15 

2.1 

-.0 

0 

1618.90 

659.384 

711.407 

1613.477 

276 

525 

5 

1.15 

4.1 

-.0 

0 

1619.10 

659.462 

711.506 

1613.701 

277 

525 

6 

1.15 

6.0 

-.0 

0 

1620.60 

660.266 

711.595 

1615.078 

278 

525 

7 

1.15 

8.0 

-.0 

0 

1621.20 

660.231 

712.686 

1615.790 

279 

525 

8 

1.15 

10.1 

-.0 

0 

1620.90 

660.231 

712.190 

1615.448 

280 

525 

9 

1.15 

12.0 

-.0 

0 

1620.70 

659.817 

713.087 

1615.327 

281 

525 

10 

1.15 

14.1 

-.0 

0 

1620.20 

660.009 

711.698 

1614.724 

282 

525 

11 

1.15 

16.1 

-.0 

0 

1619.60 

659.540 

712.099 

1614.263 

283 

525 

12 

1.15 

18.0 

-.0 

0 

1598.60 

650.542 

704.179 

1593.408 

284 

526 

2 

1.15 

- 1.9 

- 2.0 

0 

1226.80 

499.519 

539.581 

1222.736 

285 

526 

3 

1.15 

-.0 

- 2.0 

0 

1228.30 

500.019 

540.567 

1224.227 

286 

526 

4 

1.15 

2.0 

- 2.1 

0 

1227.50 

499.741 

540.074 

1223.408 

287 

526 

5 

1.15 

4.1 

- 2.0 

0 

1227.30 

499.663 

539.976 

1223.186 

288 

526 

6 

1.15 

6.0 

- 2.0 

0 

1228.20 

500.098 

540.169 

1224.068 

289 

526 

7 

1.15 

8.0 

- 2.0 

0 

1230.20 

500.776 

541.450 

1226.227 

290 

526 

8 

1.15 

10.0 

- 1.9 

0 

1229.40 

500.532 

540.858 

1225.332 

291 

526 

9 

1.15 

12.0 

- 1.9 

0 

1228.50 

500.198 

540.366 

1224,366 

292 

526 

10 

1.15 

13.9 

- 1.9 

0 

1227.30 

499.697 

539.876 

1223.256 

293 

526 

11 

1.15 

15.9 

- 1.9 

0 

1226.80 

499.316 

540.178 

1222.753 

294 

526 

12 

1.15 

17.9 

- 2.0 

0 

1227.30 

499.764 

539.677 

1223.250 

295 

527 

2 

1.15 

- 2.0 

2.0 

0 

1226.30 

499.240 

539.584 

1222.298 

296 

527 

3 

1.15 

-.0 

2.0 

0 

1228.20 

499.997 

540.468 

1224.152 

297 

527 

4 

1.15 

2.0 

2.0 

0 

1230.30 

500.866 

541.350 

1226.298 

298 

527 

5 

1.15 

4.0 

2.0 

0 

1230.70 

501.056 

541.447 

1226.667 

299 

527 

6 

1.15 

5.9 

2.0 

0 

1230.50 

501.113 

540.951 

1226.435 

300 

527 

7 

1.15 

8.0 

2.1 

0 

1228.40 

500.244 

540.068 

1224.284 

301 

527 

8 

1.15 

10.0 

2.0 

0 

1226.70 

499.429 

539.681 

1222.666 

302 

527 

9 

1.15 

12.1 

2.1 

0 

1226.80 

499.553 

539.481 

1222.657 

303 

527 

10 

1.15 

14.1 

2.0 

0 

1226.70 

499.294 

540.079 

1222.677 

304 

527 

11 

1.15 

16.1 

2.0 

0 

1227.30 

499.596 

540.175 

1223.340 

305 

527 

12 

1.15 

18.1 

2.0 

0 

1227.30 

499.562 

540.274 

1223.267 

306 

528 

2 

1.15 

10.0 

-.0 

0 

1232.00 

501.714 

541.638 

1227.844 

307 

528 

3 

1.15 

10.0 

2.0 

0 

1229.80 

500.688 

541.055 

1225.779 

308 

528 

4 

1.15 

10.0 

5.9 

0 

1226.30 

499.375 

539.186 

1222.285 

309 

528 

5 

1.15 

10.0 

- 2.0 

0 

1228.70 

500.276 

540.464 

1224.588 

310 

529 

2 

1.15 

.0 

6.0 

0 

1230.20 

500.844 

541.251 

1226.074 
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Table HI ( continued ) 


Ref 

Run 

Point 


a 


< t > 

P H 

q« 

P . 

P t * 





deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

311 

529 

3 

1.15 

2.0 

6.0 

0 

1231.60 

501.491 

541.641 

1227.553 

312 

529 

4 

1.15 

4.0 

6.0 

0 

1232.90 

502.014 

542.230 

1228.887 

313 

529 

5 

1.15 

6.0 

6.0 

0 

1229.80 

500.688 

541.055 

1225.779 

314 

529 

6 

1.15 

8.0 

6.1 

0 

1226.20 

499.218 

539.485 

1222.222 

315 

529 

7 

1.15 

10.0 

6.1 

0 

1227.20 

499.675 

539.777 

1223.180 

316 

529 

8 

1.15 

12.0 

6.0 

0 

1229.40 

500.499 

540.958 

1225.410 

317 

529 

9 

1.15 

14.1 

6.0 

0 

1230.50 

500.843 

541.747 

1226.454 

318 

529 

10 

1.15 

16.1 

6.0 

0 

1231.90 

501.456 

542.236 

1227.858 

319 

530 

2 

1.15 

- 2.1 

0.0 

180 

1228.60 

500.220 

540.465 

1224.590 

320 

530 

3 

1.15 

.0 

.0 

180 

1230.00 

500.867 

540.854 

1225.918 

321 

530 

4 

1.15 

2.1 

.0 

180 

1230.30 

500.866 

541.350 

1226.298 

322 

530 

5 

1.15 

3.9 

.0 

180 

1228.00 

499.953 

540.270 

1224.000 

323 

530 

6 

1.15 

6.0 

.0 

180 

1227.10 

499.552 

539.977 

1223.040 

324 

530 

7 

1.15 

8.1 

.0 

180 

1227.40 

499.753 

539.875 

1223.402 

325 

530 

8 

1.15 

9.9 

.0 

180 

1228.70 

500.310 

540.365 

1224.661 

326 

531 

2 

1.15 

6.0 

- 5.9 

0 

1229.80 

500.722 

540.955 

1225.701 

327 

531 

3 

1.15 

6.0 

- 4.1 

0 

1230.00 

500.833 

540.954 

1225.996 

328 

531 

4 

1.15 

6.0 

- 3.0 

0 

1230.40 

500.888 

541.449 

1226.374 

329 

531 

5 

1.15 

6.0 

- 2.0 

0 

1230.40 

500.956 

541.250 

1226.369 

330 

531 

6 

1.15 

6.0 

-.9 

0 

1230.60 

501.101 

541.149 

1226.586 

331 

531 

7 

1.15 

6.0 

-.5 

0 

1229.40 

500.465 

541.057 

1225.337 

332 

531 

8 

1.15 

6.0 

.1 

0 

1228.80 

500.298 

540.563 

1224.812 

333 

531 

9 

1.15 

6.1 

.5 

0 

1228.00 

499.987 

540.170 

1223.922 

334 

531 

10 

1.15 

6.1 

1.0 

0 

1227.70 

499.853 

540.073 

1223.702 

335 

531 

11 

1.15 

6.0 

2.0 

0 

1226.90 

499.541 

539.679 

1222.809 

336 

531 

12 

1.15 

6.0 

2.9 

0 

1226.20 

499.251 

539.385 

1222.143 

337 

531 

13 

1.15 

6.0 

3.9 

0 

1225.90 

499.252 

538.889 

1221.760 

338 

531 

14 

1.15 

6.0 

6.0 

0 

1226.50 

499.453 

539.284 

1222.359 

339 

532 

2 

1.15 

- 1.9 

-.1 

0 

1229.10 

500.432 

540.661 

1225.034 

340 

532 

3 

1.15 

.1 

-.0 

0 

1227.30 

499.731 

539.776 

1223.178 

341 

532 

4 

1.15 

2.1 

-.0 

0 

1227.00 

499.563 

539.778 

1222.885 

342 

532 

5 

1.15 

4.0 

-.0 

0 

1228.30 

500.120 

540.268 

1224.292 

343 

532 

6 

1.15 

6.0 

-.0 

0 

1228.00 

500.054 

539.971 

1223.916 

344 

532 

7 

1.15 

8.0 

-.0 

0 

1228.20 

500.132 

540.069 

1224.138 

345 

532 

8 

1.15 

10.1 

-.0 

0 

1228.30 

500.120 

540.268 

1224.292 

346 

532 

9 

1.15 

12.0 

-.0 

0 

1227.00 

499.530 

539.878 

1222.964 

347 

532 

10 

1.15 

14.0 

-.0 

0 

1226.00 

499.174 

539.287 

1221.921 

348 

532 

11 

1.15 

16.0 

-.0 

0 

1228.40 

500.143 

540.367 

1224.368 

349 

532 

12 

1.15 

18.0 

-.1 

0 

1230.00 

500.935 

540.655 

1225.912 

350 

534 

2 

1.20 

- 1.9 

.0 

0 

1651.00 

686.483 

680.111 

1638.951 

351 

534 

3 

1.20 

-.0 

-.0 

0 

1647.10 

684.961 

678.147 

1635.008 

352 

534 

4 

1.20 

2.0 

-.0 

0 

1652.10 

687.124 

679.906 

1640.041 

353 

534 

5 

1.20 

4.0 

-.0 

0 

1652.10 

686.764 

681.197 

1640.181 

354 

534 

6 

1.20 

5.9 

-.0 

0 

1650.30 

686.249 

679.618 

1638.159 

355 

534 

7 

1.20 

8.0 

-.0 

0 

1652.70 

687.277 

680.499 

1640.678 

356 

534 

8 

1.20 

10.0 

-.0 

0 

1653.00 

687.492 

680.298 

1640.788 

357 

534 

9 

1.20 

11.9 

-.0 

0 

1652.70 

687.083 

681.193 

1640.766 

358 

534 

10 

1.20 

14.0 

-.0 

0 

1650.30 

686.166 

679.916 

1638.283 

359 

534 

11 

1.20 

16.0 

-.1 

0 

1649.60 

685.599 

680.615 

1637.790 

360 

534 

12 

1.20 

18.0 

-.1 

0 

1654.30 

687.824 

681.582 

1642.298 

361 

534 

13 

1.20 

10.0 

-.0 

0 

1654.40 

687.433 

683.169 

1642.745 

362 

535 

2 

1.20 

- 2.0 

- 2.0 

0 

1202.50 

499.911 

495.668 

1193.754 

363 

535 

3 

1.20 

-.1 

- 2.0 

0 

1201.70 

499.485 

495.672 

1193.043 

364 

535 

4 

1.20 

2.1 

- 2.0 

0 

1201.40 

499.297 

495.773 

1192.854 

365 

535 

5 

1.20 

4.0 

- 2.1 

0 

1200.30 

499.017 

494.686 

1191.533 

366 

535 

6 

1.20 

6.1 

- 2.1 

0 

1198.40 

498.255 

493.802 

1189.891 

367 

535 

7 

1.20 

8.0 

- 2.1 

0 

1201.10 

499.276 

495.278 

1192.383 

368 

535 

8 

1.20 

10.0 

- 2.0 

0 

1200.60 

499.066 

495.082 

1191.911 

369 

535 

9 

1.20 

11.9 

- 1.9 

0 

1200.70 

499.091 

495.181 

1192.005 

370 

535 

10 

1.20 

14.0 

- 2.0 

0 

1203.80 

500.381 

496.456 

1195.074 

371 

535 

11 

1.20 

16.0 

- 2.0 

0 

1200.60 

498.898 

495.678 

1192.049 

372 

535 

12 

1.20 

18.0 

- 2.0 

0 

1201.60 

499.487 

495.474 

1192.999 



Table in( continued ) 


Ref 

Run 

Point 

M „ 

a 

/9 

< t > 

P R 

q . 

P „ 






deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

373 

536 

2 

1.20 

- 2.0 

2.0 

0 

1201.10 

499.276 

495.278 

1192.383 

374 

536 

3 

1.20 

.1 

2.0 

0 

1202.40 

500.052 

494.973 

1193.521 

375 

536 

4 

1.20 

2.0 

2.0 

0 

1202.50 

499.911 

495.668 

1193.754 

376 

536 

5 

1.20 

4.0 

2.0 

0 

1202.60 

499.853 

496.064 

1193.986 

377 

536 

6 

1.20 

6.0 

1.9 

0 

1201.00 

499.279 

495.080 

1192.338 

378 

536 

7 

1.20 

8.0 

2.0 

0 

1198.40 

498.200 

494.001 

1189.739 

379 

536 

8 

1.20 

10.0 

1.9 

0 

1203.20 

500.117 

496.260 

1194.602 

380 

536 

9 

1.20 

11.9 

1.9 

0 

1201.30 

499.383 

495.277 

1192.668 

381 

536 

10 

1.20 

14.0 

2.0 

0 

1200.30 

498.961 

494.885 

1191.580 

382 

536 

11 

1.20 

16.1 

2.0 

0 

1202.10 

499.642 

495.869 

1193.517 

383 

536 

12 

1.20 

17.9 

1.9 

0 

1205.70 

501.170 

497.240 

1196.962 

384 

537 

2 

1.20 

10.0 

-.0 

0 

1200.20 

499.019 

494.488 

1191.488 

385 

537 

3 

1.20 

10.1 

1.9 

0 

1203.20 

500.117 

496.260 

1194.602 

386 

537 

4 

1.20 

10.0 

5.9 

0 

1202.70 

500.073 

495.468 

1193.993 

387 

537 

5 

1.20 

10.0 

- 1.9 

0 

1203.70 

500.327 

496.456 

1195.074 

388 

538 

2 

1.20 

-.0 

6.0 

0 

1201.80 

499.538 

495.672 

1193.187 

389 

538 

3 

1.20 

2.1 

6.0 

0 

1202.60 

499.881 

495.965 

1193.892 

390 

538 

4 

1.20 

4.1 

5.9 

0 

1202.70 

499.878 

496.163 

1194.080 

391 

538 

5 

1.20 

6.0 

6.0 

0 

1202.80 

499.931 

496.163 

1194.225 

392 

538 

6 

1.20 

8.0 

6.0 

0 

1203.20 

500.200 

495.962 

1194.462 

393 

538 

7 

1.20 

10.0 

6.1 

0 

1203.30 

500.253 

495.962 

1194.606 

394 

538 

8 

1.20 

12.0 

6.0 

0 

1203.80 

500.464 

496.158 

1195.078 

395 

538 

9 

1.20 

14.0 

6.0 

0 

1203.60 

500.302 

496.357 

1194.980 

396 

538 

10 

1.20 

16.0 

6.0 

0 

1204.00 

500.292 

497.150 

1195.445 

397 

541 

2 

1.20 

- 2.0 

.0 

180 

1201.90 

499.619 

495.572 

1193.235 

398 

541 

3 

1.20 

.1 

.0 

180 

1200.50 

498.873 

495.579 

1191.955 

399 

541 

4 

1.20 

2.1 

.0 

180 

1202.00 

499.589 

495.869 

1193.373 

400 

541 

5 

1.20 

4.1 

.0 

180 

1203.40 

500.223 

496.259 

1194.744 

401 

541 

6 

1.20 

6.1 

.0 

180 

1203.10 

500.036 

496.360 

1194.410 

402 

541 

7 

1.20 

7.9 

.0 

180 

1201.90 

499.619 

495.572 

1193.235 

403 

541 

8 

1.20 

9.9 

.0 

180 

1202.90 

500.012 

496.063 

1194.272 

404 

551 

3 

1.30 

10.1 

-.1 

0 

1171.40 

500.159 

422.668 

1147.221 

405 

551 

4 

1.30 

10.1 

2.0 

0 

1170.70 

499.851 

422.473 

1146.556 

406 

551 

5 

1.30 

10.1 

6.0 

0 

1173.60 

501.038 

423.847 

1149.468 

407 

551 

6 

1.30 

10.0 

- 1.8 

0 

1168.60 

498.989 

421.491 

1144.432 

408 

552 

2 

1.30 

.1 

6.2 

0 

1171.60 

500.225 

422.865 

1147.484 

409 

552 

3 

1.30 

2.1 

6.0 

0 

1173.60 

501.007 

424.045 

1149.597 

410 

552 

4 

1.30 

4.1 

6.0 

0 

1174.30 

501.346 

424.042 

1150.133 

411 

552 

5 

1.30 

6.1 

6.1 

0 

1173.20 

500.891 

423.552 

1149.076 

412 

552 

6 

1.30 

8.1 

6.0 

0 

1172.70 

500.695 

423.257 

1148.548 

413 

552 

7 

1.30 

10.1 

6.0 

0 

1171.90 

500.339 

423.062 

1147.747 

414 

552 

8 

1.30 

12.2 

6.0 

0 

1171.50 

500.115 

423.261 

1147.471 

415 

552 

9 

1.30 

14.2 

6.0 

0 

1170.30 

499.673 

422.375 

1146.154 

416 

552 

10 

1.30 

16.2 

5.9 

0 

1169.90 

499.464 

422.476 

1145.886 

417 

553 

2 

1.30 

- 2.1 

.1 

180 

1170.10 

499.561 

422.475 

1146.019 

418 

553 

3 

1.30 

.0 

.1 

180 

1170.70 

499.790 

422.868 

1146.677 

413 

553 

4 

1.30 

2.0 

.1 

180 

1171.30 

500.110 

422.688 

1147.085 

420 

553 

5 

1.30 

4.0 

.1 

180 

1171.20 

500.016 

422.965 

1147.076 

421 

553 

6 

1.30 

5.9 

.1 

180 

1171.40 

500.128 

422.866 

1147.215 

422 

553 

7 

1.30 

8.0 

.1 

180 

1171.60 

500.225 

422.865 

1147.484 

423 

553 

8 

1.30 

10.0 

.1 

180 

1171.00 

500.042 

422.175 

1146.696 

424 

555 

2 

1.30 

6.1 

- 4.0 

0 

1173.50 

501.005 

423.749 

1149.338 

425 

555 

3 

1.30 

6.1 

- 3.0 

0 

1173.30 

500.939 

423.552 

1149.076 

426 

555 

4 

1.30 

6.1 

- 2.0 

0 

1173.70 

501.133 

423.550 

1149.479 

427 

555 

5 

1.30 

6.1 

- 1.0 

0 

1172.80 

500.728 

423.355 

1148.677 

428 

555 

6 

1.30 

6.1 

-.6 

0 

1170.10 

499.499 

422.870 

1146.140 

429 

555 

7 

1.30 

6.0 

-.0 

0 

1171.00 

499.996 

422.472 

1146.824 

430 

555 

8 

1.30 

6.1 

.4 

0 

1172.00 

500.387 

423.062 

1147.883 

431 

555 

9 

1.30 

6.0 

.9 

0 

1 172.80 

500.713 

423.454 

1148.674 

432 

555 

10 

1.30 

6.0 

1.8 

0 

1174.00 

501.247 

423.747 

1149.741 

433 

555 

11 

1.30 

6.0 

2.8 

0 

1174.50 

501.427 

424.141 

1150.402 

434 

555 

12 

1.30 

- 1.4 

3.4 

0 

1173.60 

501.054 

423.748 

1149.472 



Table III ( continued ) 


Ref 

Run 

Point 


a 


< f > 

P H 

q„ 

P„ 

P <* 





deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

435 

555 

13 

1.30 

5.9 

5.9 

0 

1170.90 

499.917 

422.670 

1146.819 

436 

557 

2 

1.30 

- 2.0 

2.2 

0 

1172.30 

500.517 

423.159 

1148.146 

437 

557 

3 

1.30 

-.1 

2.1 

0 

1173.10 

500.858 

423.453 

1148.943 

438 

557 

4 

1.30 

2.0 

2.1 

0 

1173.20 

500.906 

423.453 

1148.943 

439 

557 

5 

1.30 

3.9 

2.1 

0 

1174.60 

501.445 

424.338 

1150.527 

440 

557 

6 

1.30 

6.0 

2.1 

0 

1172.00 

500.357 

423.259 

1147.874 

441 

557 

7 

1.30 

8.1 

2.0 

0 

1168.50 

498.895 

421.788 

1144.426 

442 

557 

8 

1.30 

10.1 

2.0 

0 

1168.20 

498.734 

421.888 

1144.155 

443 

557 

9 

1.30 

12.0 

1.9 

0 

1169.70 

499.429 

422.081 

1145.492 

444 

557 

10 

1.30 

14.2 

1.9 

0 

1170.80 

499.869 

422.670 

1146.683 

445 

557 

11 

1.30 

16.1 

1.9 

0 

1173.30 

501.016 

423.057 

1148.956 

446 

557 

12 

1.30 

18.0 

1.9 

0 

1173.40 

500.941 

423.848 

1149.335 

447 

558 

2 

1.30 

- 2.0 

- 2.1 

0 

1169.90 

499.541 

421.981 

1145.627 

448 

558 

3 

1.30 

.1 

- 2.1 

0 

1172.20 

500.500 

422.962 

1148.019 

449 

558 

4 

1.30 

2.2 

- 2.1 

0 

1174.60 

501.522 

423.844 

1150.276 

450 

558 

5 

1.30 

4.1 

- 2.1 

0 

1173.90 

501.214 

423.648 

1149.609 

451 

558 

6 

1.30 

6.2 

- 2.1 

0 

1172.00 

500.418 

422.864 

1147.753 

452 

558 

7 

1.30 

8.1 

- 2.0 

0 

1172.10 

500.451 

422.962 

1147.883 

453 

558 

8 

1.30 

10.0 

- 1.9 

0 

1172.00 

500.357 

423.259 

1147.874 

454 

558 

9 

1.30 

11.9 

- 1.8 

0 

1171.20 

500.062 

422.869 

1147.088 

455 

558 

10 

1.30 

14.0 

- 1.9 

0 

1170.80 

499.869 

422.670 

1146.683 

456 

558 

11 

1.30 

15.9 

- 1.8 

0 

1170.60 

499.757 

422.770 

1146.547 

457 

558 

12 

1.30 

17.9 

- 1.9 

0 

1170.70 

499.774 

422.967 

1146.674 

458 

559 

2 

1.30 

- 1.9 

-.1 

0 

1531.70 

653.936 

553.071 

1500.277 

459 

559 

3 

1.30 

.0 

-.1 

0 

1532.10 

654.114 

553.168 

1500.540 

460 

559 

4 

1.30 

2.0 

-.1 

0 

1532.80 

654.529 

552.671 

1500.967 

461 

559 

5 

1.30 

4.0 

-.1 

0 

1532.80 

654.407 

553.462 

1501.338 

462 

559 

6 

1.30 

6.1 

-.1 

0 

1532.20 

654.254 

552.574 

1500.526 

463 

559 

7 

1.30 

8.1 

-.1 

0 

1531.40 

653.837 

552.775 

1499.829 

464 

559 

8 

1.30 

10.1 

-.1 

0 

1531.30 

653.804 

552.677 

1499.741 

465 

559 

9 

1.30 

12.0 

-.1 

0 

1529.50 

653.041 

551.991 

1497.879 

466 

559 

10 

1.30 

14.1 

-.1 

0 

1528.90 

652.766 

551.895 

1497.442 

467 

559 

11 

1.30 

16.1 

-.1 

0 

1529.90 

653.204 

552.188 

1498.414 

468 

559 

12 

1.30 

18.1 

-.1 

0 

1531.60 

653.980 

552.478 

1499.911 

469 

560 

2 

1.20 

6.0 

- 6.0 

0 

1203.30 

500.196 

496.160 

1194.650 

470 

560 

3 

1.20 

6.1 

- 4.0 

0 

1203.80 

500.381 

496.456 

1195.074 

471 

560 

4 

1.20 

6.0 

- 3.1 

0 

1204.00 

500.376 

496.852 

1195.450 

472 

560 

5 

1.20 

6.0 

- 2.0 

0 

1203.80 

500.436 

496.257 

1195.172 

473 

560 

6 

1.20 

6.0 

- 1.0 

0 

1203.70 

500.411 

496.158 

1194.934 

474 

560 

7 

1.20 

6.0 

-.5 

0 

1202.30 

499.749 

495.867 

1193.656 

475 

560 

8 

1.20 

6.0 

.0 

0 

1202.10 

499.698 

495.670 

1193.470 

476 

560 

9 

1.20 

6.0 

.5 

0 

1201.30 

499.299 

495.575 

1192.665 

477 

560 

10 

1.20 

5.9 

1.0 

0 

1201.20 

499.330 

495.277 

1192.524 

478 

560 

11 

1.20 

6.0 

1.9 

0 

1200.60 

499.038 

495.181 

1192.005 

479 

560 

12 

1.20 

6.0 

2.9 

0 

1201.00 

499.251 

495.179 

1192.288 

480 

560 

13 

1.20 

6.0 

3.9 

0 

1199.90 

498.915 

494.291 

1191.157 

481 

560 

14 

1.20 

6.0 

6.0 

0 

1199.90 

498.748 

494.887 

1191.297 

482 

561 

2 

1.20 

- 2.0 

-.1 

0 

1204.90 

500.855 

496.847 

1196.160 

483 

561 

3 

1.20 

-.0 

-.0 

0 

1201.40 

499.380 

495.475 

1192.713 

484 

561 

4 

1.20 

1.9 

-.0 

0 

1200.80 

499.033 

495.577 

1192.238 

485 

561 

5 

1.20 

3.9 

-.0 

0 

1200.80 

499.200 

494.981 

1192.099 

486 

561 

6 

1.20 

5.9 

-.0 

0 

1200.30 

498.878 

495.183 

1191.722 

487 

561 

7 

1.20 

8.0 

-.0 

0 

1200.10 

498.716 

495.383 

1191.484 

488 

561 

8 

1.20 

10.0 

-.0 

0 

1202.20 

499.834 

495.371 

1193.471 

489 

561 

9 

1.20 

11.9 

-.0 

0 

1203.00 

500.066 

496.063 

1194.272 

490 

561 

10 

1.20 

14.0 

-.0 

0 

1203.90 

500.434 

496.455 

1195.216 

491 

561 

11 

1.20 

16.0 

-.1 

0 

1205.20 

500.987 

496.945 

1196.540 

492 

561 

12 

1.20 

18.0 

-.1 

0 

1202.80 

499.987 

495.964 

1194.178 

493 

587 

2 

.60 

- 1.8 

- 2.0 

0 

2530.30 

498.446 

1985.548 

2530.300 

494 

587 

3 

.60 

.1 

- 2.0 

0 

2528.90 

498.827 

1983.649 

2528.900 

495 

587 

5 

.60 

2.3 

- 1.9 

0 

2528.80 

498.825 

1983.549 

2528.800 

496 

587 

6 

.60 

4.2 

- 2.0 

0 

2527.60 

497.708 

1983.680 

2527.600 
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Table III ( continued ) 


Ref 

Run 

Point 

u m 

a 

0 

<f> 

P H 

q . 

P 

A M 






deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

497 

587 

7 

.60 

6.2 

- 1.9 

0 

2528.60 

497.567 

1984.877 

2528.600 

498 

587 

8 

.60 

8.0 

- 1.8 

0 

2533.20 

499.774 

1986.901 

2533.200 

499 

587 

9 

.60 

9.9 

- 1.8 

0 

2532.50 

499.088 

1987.020 

2532.500 

500 

587 

10 

.60 

11.7 

- 1.8 

0 

2532.80 

498.845 

1987.623 

2532.800 

501 

587 

12 

.60 

13.8 

- 1.9 

0 

2531.10 

497.966 

1986.953 

2531.100 

502 

587 

13 

.60 

15.8 

- 1.9 

0 

2529.50 

498.843 

1984.245 

2529.500 

503 

587 

14 

.60 

17.8 

- 1.9 

0 

2530.20 

499.946 

1983.617 

2530.200 

504 

588 

2 

.60 

- 2.2 

2.1 

0 

2530.20 

498.694 

1985.143 

2530.200 

505 

588 

4 

.60 

-.2 

2.1 

0 

2528.20 

498.058 

1983.869 

2528.200 

506 

588 

5 

.60 

1.8 

2.1 

0 

2530.70 

499.625 

1984.521 

2530.700 

507 

588 

6 

.60 

3.8 

2.1 

0 

2530.40 

500.202 

1983.510 

2530.400 

508 

588 

7 

.60 

5.8 

2.1 

0 

2530.50 

500.621 

1983.101 

2530.500 

509 

588 

8 

.60 

8.1 

2.2 

0 

2533.30 

502.446 

1983.745 

2533.300 

510 

588 

9 

.60 

10.1 

2.0 

0 

2533.40 

503.031 

1983.132 

2533.400 

511 

588 

10 

.60 

12.1 

2.0 

0 

2528.10 

498.890 

1982.752 

2528.100 

512 

588 

11 

.60 

14.3 

2.0 

0 

2528.90 

498.911 

1983.547 

2528.900 

513 

588 

12 

.60 

16.1 

2.0 

0 

2528.40 

497.896 

1984.271 

2528.400 

514 

588 

13 

.60 

18.1 

2.0 

0 

2530.30 

497.778 

1986.362 

2530.300 

515 

592 

3 

.60 

10.1 

-.0 

0 

2528.40 

499.148 

1982.745 

2528.400 

516 

592 

4 

.60 

10.2 

2.1 

0 

2527.80 

499.717 

1981.437 

2527.800 

517 

592 

5 

.60 

10.1 

6.2 

0 

2529.30 

500.673 

1981.808 

2529.300 

518 

592 

6 

.60 

9.8 

- 1.8 

0 

2530.40 

500.285 

1983.409 

2530.400 

519 

593 

3 

.60 

-.1 

6.2 

0 

2531.60 

498.313 

1987.042 

2531.600 

520 

593 

4 

.60 

1.9 

6.1 

0 

2532.20 

498.746 

1987.129 

2532.200 

521 

593 

5 

.60 

3.9 

6.2 

0 

2531.50 

499.313 

1985.722 

2531.500 

522 

593 

6 

.60 

5.9 

6.2 

0 

2530.10 

498.859 

1984.840 

2530.100 

523 

593 

7 

.60 

8.0 

6.2 

0 

2528.80 

497.656 

1984.974 

2528.800 

524 

593 

8 

.60 

10.1 

6.2 

0 

2530.70 

500.209 

1983.808 

2530.700 

525 

593 

9 

.60 

12.2 

6.2 

0 

2530.40 

499.284 

1984.630 

2530.400 

526 

593 

10 

.60 

14.2 

6.1 

0 

2529.80 

498.600 

1984.848 

2529.800 

527 

593 

11 

.60 

16.2 

6.1 

0 

2528.90 

497.992 

1984.666 

2528.900 

528 

594 

2 

.95 

10.1 

-.0 

0 

1417.70 

502.652 

790.255 

1417.700 

529 

594 

3 

.95 

10.2 

2.0 

0 

1411.80 

499.053 

789.720 

1411.800 

530 

594 

4 

.95 

10.0 

6.0 

0 

1415.60 

500.430 

791.785 

1415.600 

531 

594 

5 

.95 

10.0 

- 1.9 

0 

1415.90 

500.520 

791.983 

1415.900 

532 

595 

2 

1.30 

- 1.9 

-.1 

0 

1170.40 

499.721 

422.375 

1146.290 

533 

595 

3 

1.30 

.0 

-.1 

0 

1173.20 

500.922 

423.354 

1148.947 

534 

595 

4 

1.30 

2.0 

-.1 

0 

1173.00 

500.840 

423.256 

1148.817 

535 

595 

5 

1.30 

4.0 

-.1 

0 

1172.40 

500.581 

423.060 

1148.149 

536 

595 

6 

1.30 

6.0 

-.1 

0 

1171.80 

500.306 

422.963 

1147.614 

537 

595 

7 

1.30 

8.0 

-.1 

0 

1170.80 

499.899 

422.472 

1146.553 

538 

595 

8 

1.30 

10.0 

-.1 

0 

1170.00 

499.559 

422.178 

1145.891 

539 

595 

9 

1.30 

12.1 

-.1 

0 

1168.30 

498.813 

421.690 

1144.160 

540 

595 

10 

1.30 

14.1 

-.1 

0 

1172.70 

500.710 

423.158 

1148.415 

541 

595 

11 

1.30 

16.1 

-.1 

0 

1172.90 

500.807 

423.157 

1148.684 

542 

595 

12 

1.30 

18.1 

-.1 

0 

1172.70 

500.680 

423.356 

1148.544 

543 

603 

2 

1.40 

- 1.9 

2.0 

0 

1159.50 

499.897 

364.753 

1111.197 

544 

603 

3 

1.40 

-.0 

2.0 

0 

1157.60 

499.086 

363.772 

1109.226 

545 

603 

4 

1.40 

2.0 

2.0 

0 

1157.10 

498.875 

363.379 

1108.537 

546 

603 

5 

1.40 

4.0 

2.0 

0 

1159.40 

499.859 

364.458 

1111.063 

547 

603 

6 

1.40 

5.9 

1.9 

0 

1161.50 

500.764 

365.143 

1113.024 

548 

603 

7 

1.40 

8.0 

2.0 

0 

1163.00 

501.420 

365.139 

1114.162 

549 

603 

8 

1.40 

10.0 

2.1 

0 

1161.40 

500.718 

365.242 

1113.070 

550 

603 

9 

1.40 

12.1 

2.1 

0 

1161.00 

500.555 

364.651 

1112.417 

551 

603 

10 

1.40 

14.1 

2.0 

0 

1159.60 

499.945 

364.556 

1111.234 

552 

603 

11 

1.40 

18.1 

2.0 

0 

1159.00 

499.696 

363.867 

1110.408 

553 

603 

12 

1.40 

18.0 

2.0 

0 

1157.60 

499.090 

363.575 

1109.135 

554 

604 

2 

1.40 

- 2.0 

- 2.0 

0 

1159.90 

500.068 

364.950 

1111.669 

555 

604 

3 

1.40 

-.0 

- 2.0 

0 

1160.10 

500.162 

364.653 

1111.658 

556 

604 

4 

1.40 

2.0 

- 2.0 

0 

1160.00 

500.129 

364.062 

1111.258 

557 

604 

5 

1.40 

4.0 

- 2.1 

0 

1160.00 

500.116 

364.752 

1111.577 

558 

604 

6 

1.40 

6.1 

- 2.1 

0 

1159.60 

499.951 

364.260 

1111.097 


45 - 



Table Ill ( continued ) 


Ref 

Run 

Point 


a 

0 

0 


q. 

P« 






deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

559 

604 

7 

1.40 

8.0 

- 2.0 

0 

1159.60 

499.953 

364.162 

1111.053 

560 

604 

8 

1.40 

10.0 

- 2.0 

0 

1159.10 

499.728 

364.458 

1110.808 

561 

604 

9 

1.40 

12.0 

- 1.9 

0 

1159.30 

499.818 

364.360 

1110.892 

562 

604 

10 

1.40 

13.9 

- 2.0 

0 

1159.20 

499.780 

364.064 

1110.627 

563 

604 

11 

1.40 

16.0 

- 2.0 

0 

1158.70 

499.572 

363.474 

1109.845 

564 

604 

12 

1.40 

17.9 

- 2.0 

0 

1157.70 

499.124 

364.068 

1109.492 

565 

605 

2 

1.40 

10.0 

-.0 

0 

1159.10 

499.734 

364.163 

1110.546 

566 

605 

3 

1.40 

10.0 

1.9 

0 

1158.10 

499.304 

363.771 

1109.605 

567 

606 

4 

1.40 

10.0 

6.0 

0 

1157.70 

499.129 

363.772 

1109.226 

568 

605 

5 

1.40 

10.1 

- 2.0 

0 

1159.20 

499.780 

364.064 

1110.627 

569 

606 

2 

1.40 

.1 

6.0 

0 

1158.90 

499.650 

363.966 

1110.328 

570 

606 

3 

1.40 

2.0 

6.0 

0 

1158.90 

499.646 

364.163 

1110.419 

571 

606 

4 

1.40 

4.0 

6.0 

0 

1159.10 

499.740 

363.867 

1110.408 

572 

606 

5 

1.40 

6.0 

5.9 

0 

1158.50 

499.475 

363.967 

1110.076 

573 

606 

6 

1.40 

8.0 

6.0 

0 

1158.40 

499.430 

364.066 

1109.996 

574 

606 

7 

1.40 

10.0 

6.0 

0 

1158.80 

499.605 

364.065 

1110.375 

575 

606 

8 

1.40 

12.0 

6.0 

0 

1158.90 

499.643 

364.360 

1110.509 

576 

606 

9 

1.40 

14.0 

6.0 

0 

1159.40 

499.865 

364.162 

1110.798 

577 

606 

10 

1.40 

16.1 

6.0 

0 

1159.80 

500.038 

364.260 

1111.225 

578 

607 

2 

1.40 

- 1.8 

.0 

180 

1161.60 

500.812 

364.946 

1112.934 

579 

607 

3 

1.40 

.1 

-.0 

180 

1160.90 

500.510 

364.750 

1112.336 

580 

607 

4 

1.40 

2.2 

-.0 

180 

1158.70 

499.561 

364.065 

1110.247 

581 

607 

5 

1.40 

4.3 

-.0 

180 

1156.90 

498.785 

363.478 

1108.457 

582 

607 

6 

1.40 

6.3 

-.0 

180 

1157.00 

498.821 

363.872 

1108.767 

583 

607 

7 

1.40 

8.3 

-.0 

180 

1157.80 

499.169 

363.969 

1109.445 

584 

607 

8 

1.40 

10.4 

-.0 

180 

1159.70 

499.994 

364.260 

1111.097 

585 

608 

3 

1.40 

6.0 

- 6.0 

0 

1157.40 

499.000 

363.674 

1109.055 

586 

608 

4 

1.40 

6.0 

- 4.1 

0 

1157.00 

498.827 

363.576 

1108.629 

587 

608 

5 

1.40 

6.0 

- 3.1 

0 

1157.60 

499.084 

363.871 

1109.274 

588 

608 

6 

1.40 

6.0 

- 2.0 

0 

1158.00 

499.261 

363.771 

1109.478 

589 

608 

7 

1.40 

5.9 

- 1.0 

0 

1159.70 

499.996 

364.161 

1111.050 

590 

608 

8 

1.40 

6.0 

-.5 

0 

1160.40 

500.297 

364.456 

1111.822 

591 

608 

9 

1.40 

6.0 

.1 

0 

1160.80 

500.462 

364.948 

1112.429 

592 

608 

10 

1.40 

6.0 

.6 

0 

1161.10 

500.593 

364.947 

1112.554 

593 

608 

11 

1.40 

6.0 

1.0 

0 

1160.80 

500.462 

364.948 

1112.429 

594 

608 

12 

1.40 

6.1 

2.0 

0 

1161.40 

500.720 

365.143 

1112.896 

595 

608 

13 

1.40 

6.0 

2.9 

0 

1160.80 

500.470 

364.553 

1112.118 

596 

608 

14 

1.40 

6.0 

3.9 

0 

1160.80 

500.468 

364.652 

1112.165 

597 

608 

15 

1.40 

6.0 

6.0 

0 

1160.90 

500.511 

364.651 

1112.290 

598 

609 

2 

1.40 

- 2.0 

-.0 

0 

1159.90 

500.074 

364.654 

1111.533 

599 

609 

3 

1.40 

-.0 

-.0 

0 

1160.30 

500.247 

364.751 

1111.829 

600 

609 

4 

1.40 

2.0 

-.0 

0 

1159.70 

499.982 

364.852 

1111.498 

601 

609 

6 

1.40 

4.0 

-.0 

0 

1159.90 

500.078 

364.457 

1111.443 

602 

609 

6 

1.40 

5.9 

-.0 

0 

1159.90 

500.078 

364.457 

1111.443 

603 

609 

7 

1.40 

8.0 

-.0 

0 

1159.90 

500.076 

364.555 

1111.486 

604 

609 

8 

1.40 

10.0 

-.0 

0 

1159.70 

499.990 

364.457 

1111.188 

605 

609 

9 

1.40 

12.0 

-.0 

0 

1159.50 

499.905 

364.359 

1111.016 

606 

609 

10 

1.40 

14.0 

-.0 

0 

1159.20 

499.778 

364.163 

1110.674 

607 

609 

11 

1.40 

18.0 

-.0 

0 

1158.50 

499.477 

363.868 

1109.901 

608 

809 

12 

1.40 

18.0 

-.0 

0 

1158.80 

499.610 

363.769 

1110.109 

609 

611 

2 

1.40 

- 3.0 

-.1 

0 

1489.50 

642.188 

467.716 

1426.995 

610 

611 

4 

1.40 

- 2.0 

-.0 

0 

1489.40 

642.132 

468.308 

1427.326 

611 

611 

5 

1.40 

-.0 

-.0 

0 

1490.70 

642.687 

468.994 

1428.760 

612 

611 

7 

1.40 

2.0 

-.0 

0 

1491.60 

643.072 

469.386 

1429.626 

613 

611 

9 

1.40 

4.0 

-.0 

0 

1488.60 

641.792 

467.817 

1426.320 

614 

611 

11 

1.40 

6.0 

-.0 

0 

1486.00 

640.678 

466.641 

1423.715 

615 

611 

13 

1.40 

8.0 

-.0 

0 

1488.30 

641.653 

468.212 

1426.378 

616 

611 

15 

1.40 

10.0 

-.0 

0 

1489.70 

642.265 

468.208 

1427.513 

617 

611 

17 

1.40 

12.0 

-.0 

0 

1488.80 

641.877 

467.915 

1426.619 

618 

611 

18 

1.40 

14.0 

-.0 

0 

1491.10 

642.868 

468.897 

1428.839 

619 

611 

20 

1.40 

16.0 

-.0 

0 

1492.00 

643.258 

468.892 

1429.598 

620 

611 

21 

1.40 

18.0 

-.1 

0 

1490.50 

642.617 

468.107 

1428.024 



Table ffl(continued) 


Ret 

Run 

Point 


a 

0 

< f > 

P «i 

< i » 

P . 

P * 





deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

621 

614 

2 

1.50 

- 3.0 

.4 

0 

1312.30 

563.049 

357.686 

1220.340 

622 

614 

4 

1.50 

- 1.9 

.4 

0 

1313.00 

563.325 

357.684 

1220.874 

623 

614 

5 

1.50 

.0 

.4 

0 

1313.30 

563.419 

357.486 

1220.874 

624 

614 

7 

1.50 

2.0 

.4 

0 

1313.10 

563.352 

357.585 

1220.806 

625 

614 

9 

1.50 

4.0 

.4 

0 

1312.70 

563.243 

357.980 

1220.802 

626 

614 

11 

1.50 

6.0 

.4 

0 

1312.80 

563.234 

357.586 

1220.539 

627 

614 

13 

1.50 

8.0 

.4 

0 

1312.70 

563.219 

357.783 

1220.671 

628 

614 

15 

1.50 

10.0 

.4 

0 

1312.20 

562.985 

357.489 

1220.073 

629 

614 

17 

1.50 

12.0 

.4 

0 

1311.40 

562.656 

357.392 

1219.472 

630 

614 

18 

1.50 

14.0 

.4 

0 

1311.60 

562.748 

357.490 

1219.671 

631 

614 

20 

1.50 

16.0 

.4 

0 

1310.70 

562.331 

357.000 

1218.674 

632 

614 

21 

1.50 

18.0 

.4 

0 

1310.90 

562.459 

357.394 

1219.074 

633 

615 

2 

1.50 

- 2.1 

- 1.5 

0 

1167.60 

500.936 

318.017 

1085.600 

634 

615 

3 

1.50 

-.1 

- 1.6 

0 

1167.50 

500.896 

318.017 

1085.479 

635 

615 

4 

1.50 

1.9 

- 1.6 

0 

1166.80 

500.571 

317.625 

1084.742 

636 

615 

5 

1.50 

3.8 

- 1.7 

0 

1165.20 

499.902 

317.333 

1083.385 

637 

615 

6 

1.50 

5.7 

- 1.8 

0 

1164.50 

499.614 

317.236 

1082.814 

638 

615 

7 

1.50 

7.6 

- 2.1 

0 

1164.80 

499.757 

317.432 

1083.123 

639 

615 

8 

1.50 

9.7 

- 2.3 

0 

1165.90 

500.216 

317.627 

1084.028 

640 

615 

9 

1.50 

11.8 

- 2.3 

0 

1166.00 

500.292 

317.922 

1084.314 

641 ' 

615 

10 

1.50 

13.8 

- 2.4 

0 

1166.70 

500.544 

317.724 

1084.720 

642 

615 

11 

1.50 

15.8 

- 2.4 

0 

1166.90 

500.610 

317.625 

1084.742 

643 

615 

12 

1.50 

17.9 

- 2.4 

0 

1167.30 

500.830 

318.116 

1085.457 

644 

016 

2 

1.50 

- 2.1 

1.6 

0 

1164.50 

499.626 

317.334 

1082.788 

645 

616 

3 

1.50 

-.1 

1.6 

0 

1164.40 

499.537 

316.940 

1082.402 

646 

616 

4 

1.50 

1.8 

1.6 

0 

1164.90 

499.784 

317.333 

1083.145 

647 

616 

5 

1.50 

3.8 

1.6 

0 

1165.50 

500.021 

317.332 

1083.501 

048 

016 

6 

1.50 

5.6 

1.7 

0 

1165.60 

500.097 

317.628 

1083.912 

649 

616 

7 

1.50 

7.6 

2.1 

0 

1165.40 

500.018 

317.628 

1083.671 

650 

016 

8 

1.50 

9.7 

2.4 

0 

1160.20 

500.346 

317.725 

1084.363 

651 

616 . 

9 

1.50 

11.9 

2.4 

0 

1165.80 

500.201 

317.824 

1084.100 

052 

616 

10 

1.50 

14.0 

2.4 

0 

1166.40 

500.450 

317.921 

1084.671 

653 

616 

11 

1.50 

16.0 

2.4 

0 

1166.20 

500.309 

317.429 

1084.072 

054 

616 

12 

1.50 

18.0 

2.4 

0 

1166.30 

500.374 

317.626 

1084.385 

655 

617 

2 

1.50 

10.0 

.4 

0 

1167.30 

500.817 

318.018 

1085.363 

656 

617 

3 

1.50 

9.8 

2.2 

0 

1166.90 

500.623 

317.723 

1084.836 

657 

617 

4 

1.50 

9.6 

6.1 

0 

1165.20 

499.951 

317.727 

1083.649 

658 

617 

5 

1.50 

9.7 

- 2.3 

0 

1164.30 

499.522 

317.138 

1082.479 

659 

618 

2 

1.50 

-.3 

5.7 

0 

1164.30 

499.498 

316.941 

1082.406 

660 

616 

3 

1.50 

1.7 

5.7 

0 

1165.70 

500.112 

317.430 

1083.716 

661 

618 

4 

1.50 

3.6 

5.8 

0 

1166.30 

500.361 

317.527 

1084.287 

662 

618 

5 

1.50 

5.6 

5.9 

0 

1166.30 

500.374 

317.626 

1084.385 

663 

618 

6 

1.50 

7.6 

6.0 

0 

1165.60 

500.122 

317.825 

1083.983 

604 

618 

7 

1.50 

9.6 

6.2 

0 

1166.80 

500.583 

317.723 

1084.836 

665 

618 

8 

1.50 

11.7 

6.3 

0 

1166.50 

500.465 

317.724 

1084.599 

666 

618 

9 

1.50 

13.7 

6.3 

0 

1166.40 

500.413 

317.626 

1084.385 

667 

618 

10 

1.50 

15.9 

6.4 

0 

1166.50 

500.452 

317.625 

1084.502 

668 

619 

2 

1.50 

- 1.9 

-.4 

180 

1166.20 

500.359 

317.823 

1084.457 

669 

619 

3 

1.50 

.1 

-.4 

180 

1165.20 

499.939 

317.629 

1083.555 

670 

619 

4 

1.50 

2.1 

-.4 

180 

1165.20 

499.865 

317.037 

1083.093 

671 

619 

5 

1.50 

4.2 

-.4 

180 

1164.20 

499.471 

317.039 

1082.381 

672 

619 

6 

1.50 

6.3 

-.4 

180 

1165.00 

499.811 

317.235 

1083.050 

673 

619 

7 

1.50 

8.3 

-.4 

180 

1164.50 

499.577 

316.940 

1082.522 

674 

619 

8 

1.50 

10.4 

-.4 

180 

1164.20 

499.458 

316.941 

1082.286 

675 

620 

3 

1.50 

5.6 

- 5.9 

0 

1166.80 

500.620 

318.019 

1085.005 

676 

620 

4 

1.50 

5.6 

- 3.9 

0 

1167.10 

500.714 

317.821 

1085.051 

677 

620 

5 

1.50 

5.6 

- 2.8 

0 

1166.70 

500.531 

317.625 

1084.622 

678 

620 

6 

1.50 

5.7 

- 1.7 

0 

1166.80 

500.608 

317.920 

1084.908 

679 

620 

7 

1.50 

5.8 

-.6 

0 

1166.00 

500.280 

317.824 

1084.340 

680 

620 

8 

1.50 

5.9 

-.1 

0 

1165.20 

499.915 

317.431 

1083.359 

681 

620 

9 

1.50 

6.0 

.5 

0 

1164.90 

499.796 

317.432 

1083.243 

682 

620 

10 

1.50 

6.2 

.9 

0 

1164.00 

499.417 

317.237 

1082.457 



Table III ( contixxued ) 


Ref 

Run 

Point 


a 

if ? 

< t > 

P k 

q - 

P - 






deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

683 

62 0 

11 

1.50 

6.2 

1.4 

0 

1164.30 

499.498 

316.941 

1082.406 

684 

620 

12 

1.50 

6.4 

2.2 

0 

1164.00 

499.417 

317.237 

1082.457 

685 

620 

13 

1.50 

6.4 

3.1 

0 

1164.10 

499.456 

317.237 

1082.457 

686 

620 

14 

1.50 

6.4 

4.1 

0 

1164.70 

499.693 

317.235 

1082.930 

687 

620 

15 

1.50 

6.4 

6.1 

0 

1165.10 

499.863 

317.333 

1083.265 

688 

621 

2 

1.50 

- 1.9 

.4 

0 

1167.60 

500.960 

318.214 

1085.791 

689 

621 

3 

1.50 

.0 

.4 

0 

1167.30 

500.842 

318.215 

1085.554 

690 

621 

4 

1.50 

2.0 

.4 

0 

1167.00 

500.674 

317.822 

1085.054 

691 

621 

5 

1.50 

3.9 

.4 

0 

1166.40 

500.462 

318.020 

1084.769 

692 

621 

6 

1.50 

6.0 

.4 

0 

1165.90 

500.216 

317.627 

1084.028 

693 

621 

7 

1.50 

8.1 

.4 

0 

1165.70 

500.124 

317.529 

1083.814 

694 

621 

8 

1.50 

10.0 

.4 

0 

1164.60 

499.666 

317.334 

1082.908 

695 

621 

9 

1.50 

12.0 

.4 

0 

1164.30 

499.547 

317.335 

1082.672 

696 

621 

10 

1.50 

14.0 

.4 

0 

1163.50 

499.157 

316.745 

1081.617 

697 

621 

11 

1.50 

16.0 

.4 

0 

1163.60 

499.197 

316.745 

1081.736 

698 

621 

12 

1.50 

18.0 

.4 

0 

1163.80 

499.337 

317.238 

1082.221 

699 

622 

2 

.40 

- 1.9 

- 1.9 

0 

1995.60 

199.210 

1788.338 

1995.600 

700 

622 

3 

.40 

.1 

- 2.0 

0 

1995.50 

200.064 

1787.310 

1995.500 

701 

622 

4 

.40 

2.2 

- 2.0 

0 

1995.50 

200.823 

1786.485 

1995.500 

702 

622 

5 

.40 

4.2 

- 1.9 

0 

1995.80 

201.489 

1786.062 

1995.800 

703 

622 

6 

.40 

6.2 

- 2.0 

0 

1995.80 

201.489 

1786.062 

1995.800 

704 

622 

7 

.40 

8.0 

- 1.9 

0 

1994.70 

200.533 

1785.996 

1994.700 

705 

622 

8 

.40 

9.9 

- 1.9 

0 

1995.00 

201.199 

1785.573 

1995.000 

706 

622 

9 

.40 

11.8 

- 1.9 

0 

1995.10 

200.915 

1785.982 

1995.100 

707 

622 

10 

.40 

13.8 

- 1.9 

0 

1994.50 

200.342 

1786.003 

1994.500 

708 

622 

11 

.40 

15.8 

- 2.0 

0 

1994.70 

200.438 

1786.099 

1994.700 

709 

622 

12 

.40 

17.8 

- 1.9 

0 

1994.50 

200.247 

1786.106 

1994.500 

710 

623 

2 

.40 

- 2.1 

2.1 

0 

1994.30 

200.436 

1785.700 

1994.300 

711 

623 

3 

.40 

-.2 

2.1 

0 

1994.20 

200.435 

1785.600 

1994.200 

712 

623 

4 

.40 

1.9 

2.0 

0 

1994.10 

201.193 

1784.676 

1994.100 

713 

623 

5 

.40 

3.9 

2.1 

0 

1993.90 

201.192 

1784.476 

1993.900 

714 

623 

6 

.40 

5.9 

2.0 

0 

1993.40 

200.525 

1784.699 

1993.400 

715 

623 

7 

.40 

8.0 

2.2 

0 

1993.50 

200.620 

1784.696 

1993.500 

716 

623 

8 

.40 

10.1 

2.1 

0 

1992.90 

200.332 

1784.406 

1992.900 

717 

623 

9 

.40 

12.1 

2.0 

0 

1992.80 

200.331 

1784.307 

1992.800 

718 

623 

10 

.40 

14.1 

2.0 

0 

1993.60 

200.621 

1784.795 

1993.600 

719 

623 

11 

.40 

16.1 

2.0 

0 

1993.30 

200.145 

1785.012 

1993.300 

720 

623 

12 

.40 

18.1 

2.0 

0 

1993.40 

200.050 

1785.215 

1993.400 

721 

624 

2 

.40 

10.2 

-.0 

0 

1993.60 

200.241 

1785.208 

1993.600 

722 

624 

3 

.40 

10.1 

2.1 

0 

1994.20 

200.909 

1785.085 

1994.200 

723 

624 

4 

.40 

10.1 

6.1 

0 

1993.40 

199.671 

1785.627 

1993.400 

724 

624 

5 

.40 

9.8 

- 1.8 

0 

1993.50 

199.672 

1785.727 

1993.500 

725 

625 

2 

.40 

-.1 

6.1 

0 

1992.90 

200.047 

1784.716 

1992.900 

726 

625 

3 

.40 

1.9 

6.1 

0 

1993.00 

200.427 

1784.403 

1993.000 

727 

625 

4 

.40 

3.9 

6.2 

0 

1993.30 

200.714 

1784.393 

1993.300 

728 

625 

5 

.40 

5.9 

6.1 

0 

1992.80 

200.995 

1783.585 

1992.800 

729 

625 

6 

.40 

8.0 

6.2 

0 

1992.90 

199.857 

1784.922 

1992.900 

730 

625 

7 

.40 

10.0 

6.1 

0 

1992.90 

200.427 

1784.303 

1992.900 

731 

625 

8 

.40 

12.2 

6.2 

0 

1992.80 

200.521 

1784.101 

1992.800 

732 

625 

9 

.40 

14.2 

6.2 

0 

1992.80 

200.141 

1784.513 

1992.800 

733 

625 

10 

.40 

16.2 

6.1 

0 

1993.10 

199.954 

1785.019 

1993.100 

734 

626 

3 

.40 

- 2.0 

.0 

180 

1993.50 

200.241 

1785.108 

1993.500 

735 

626 

5 

.40 

-.0 

.0 

180 

1991.70 

198.901 

1784.756 

1991.700 

736 

626 

6 

.40 

2.0 

-.0 

180 

1992.30 

198.999 

1785.252 

1992.300 

737 

626 

7 

.40 

4.0 

-.0 

180 

1992.50 

199.665 

1784.729 

1992.500 

738 

626 

8 

.40 

6.1 

-.0 

180 

1992.50 

199.570 

1784.833 

1992.500 

739 

626 

9 

.40 

8.0 

-.0 

180 

1993.00 

199.573 

1785.331 

1993.000 

740 

626 

10 

.40 

10.1 

-.0 

180 

1993.20 

199.290 

1785.840 

1993.200 

741 

627 

3 

.40 

6.0 

- 5.8 

0 

1994.00 

199.390 

1786.535 

1994.000 

742 

627 

4 

.40 

6.0 

- 3.9 

0 

1994.00 

199.580 

1786.329 

1994.000 

743 

627 

5 

.40 

6.1 

- 2.8 

0 

1994.20 

200.245 

1785.807 

1994.200 

744 

627 

6 

.40 

6.1 

- 1.8 

0 

1994.10 

200.245 

1785.707 

1994.100 
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Table HI ( continued ) 


Ref 

Run 

Point 


a 

0 

< t > 

P H 


P - 






deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

745 

627 

7 

.40 

6.1 

- 1.0 

0 

1994.20 

200.245 

1785.807 

1994.200 

746 

627 

8 

.40 

6.1 

-.4 

0 

1994.00 

200.434 

1785.401 

1994.000 

747 

627 

9 

.40 

6.1 

.1 

0 

1994.50 

200.722 

1785.590 

1994.500 

748 

627 

10 

.40 

6.2 

.5 

0 

1994.20 

200.814 

1785.188 

1994.200 

749 

627 

11 

.40 

6.1 

1.0 

0 

1994.20 

200.625 

1785.394 

1994.200 

750 

627 

12 

.40 

6.2 

1.8 

0 

1994.10 

200.340 

1785.604 

1994.100 

751 

627 

13 

.40 

6.1 

2.8 

0 

1994.30 

200.341 

1785.803 

1994.300 

752 

627 

14 

.40 

6.1 

3.8 

0 

1994.30 

199.866 

1786.319 

1994.300 

753 

627 

15 

.40 

6.0 

5.8 

0 

1994.00 

199.959 

1785.916 

1994.000 

754 

628 

2 

.40 

- 1.8 

-.0 

0 

1993.40 

198.911 

1786.452 

1993.400 

755 

628 

3 

.40 

.1 

-.0 

0 

1993.30 

199.575 

1785.631 

1993.300 

756 

628 

4 

.40 

2.1 

-.0 

0 

1993.10 

199.669 

1785.328 

1993.100 

757 

628 

5 

.40 

4.1 

-.0 

0 

1992.90 

199.478 

1785.334 

1992.900 

758 

628 

6 

.40 

6.1 

-.0 

0 

1993.50 

200.241 

1785.108 

1993.500 

759 

628 

7 

.40 

6.2 

-.0 

0 

1993.10 

199.954 

1785.019 

1993.100 

760 

628 

8 

.40 

10.1 

-.0 

0 

1993.10 

199.764 

1785.225 

1993.100 

761 

628 

9 

.40 

12.2 

-.0 

0 

1992.90 

199.952 

1784.819 

1992.900 

762 

628 

10 

.40 

14.1 

-.0 

0 

1992.70 

199.571 

1785.032 

1992.700 

763 

628 

11 

.40 

16.2 

-.1 

0 

1992.70 

199.287 

1785.341 

1992.700 

764 

628 

12 

.40 

18.2 

-.1 

0 

1992.90 

198.813 

1786.057 

1992.900 

765 

639 

2 

.40 

- 1.9 

-.0 

0 

1992.30 

198.715 

1785.561 

1992.300 

766 

639 

3 

.40 

.2 

-.0 

0 

1993.40 

199.386 

1785.937 

1993.400 

767 

639 

4 

.40 

2.2 

-.0 

0 

1993.90 

199.674 

1786.126 

1993.900 

768 

639 

5 

.40 

4.2 

-.0 

0 

1993.40 

199.576 

1785.730 

1993.400 

769 

639 

6 

.40 

6.1 

-.0 

0 

1993.70 

200.432 

1785.102 

1993.700 

770 

639 

7 

.40 

8.1 

-.0 

0 

1993.40 

200.335 

1784.905 

1993.400 

771 

639 

6 

.40 

10.3 

-.0 

0 

1993.00 

200.238 

1784.609 

1993.000 

772 

639 

9 

.40 

12.2 

-.0 

0 

1993.00 

200.617 

1784.197 

1993.000 

773 

639 

10 

.40 

14.2 

-.0 

0 

1992.80 

200.426 

1784.204 

1992.800 

774 

639 

11 

.40 

16.2 

-.0 

0 

1992.60 

200.235 

1784.210 

1992.600 

775 

639 

12 

.40 

18.2 

-.0 

0 

1992.20 

199.948 

1784.121 

1992.200 

776 

640 

2 

.40 

- 2.1 

2.1 

0 

1993.30 

199.575 

1785.631 

1993.300 

777 

640 

3 

.40 

-.2 

2.0 

0 

1993.60 

200.052 

1785.414 

1993.600 

778 

640 

4 

.40 

1.8 

2.1 

0 

1994.20 

200.150 

1785.910 

1994.200 

779 

640 

5 

.40 

3.8 

2.1 

0 

1994.60 

199.679 

1786.824 

1994.600 

780 

640 

6 

.40 

5.9 

2.2 

0 

1991.00 

199.750 

1783.130 

1991.000 

781 

640 

7 

.40 

8.0 

2.1 

0 

1994.50 

199.583 

1786.828 

1994.500 

782 

640 

8 

.40 

10.1 

2.2 

0 

1992.10 

199.757 

1784.227 

1992.100 

783 

640 

9 

.40 

12.1 

2.0 

0 

1995.20 

198.923 

1788.248 

1995.200 

784 

640 

10 

.40 

14.3 

2.1 

0 

1994.50 

198.824 

1787.653 

1994.500 

785 

640 

11 

.40 

16.2 

2.0 

0 

1990.60 

198.514 

1784.072 

1990.600 

786 

641 

2 

.40 

10.2 

-.0 

0 

1995.60 

201.298 

1786.069 

1995.600 

787 

641 

3 

.40 

10.2 

2.0 

0 

1992.60 

199.950 

1784.520 

1992.600 

788 

644 

2 

.60 

- 1.8 

-.1 

0 

2531.30 

498.222 

1986.846 

2531.300 

789 

644 

3 

.60 

.2 

-.1 

0 

2532.30 

500.335 

1985.295 

2532.300 

790 

644 

4 

.60 

2.3 

-.1 

0 

2533.90 

501.378 

1985.663 

2533.900 

791 

644 

5 

.60 

4.3 

-.1 

0 

2530.80 

499.878 

1984.315 

2530.800 

792 

644 

7 

.60 

6.1 

-.1 

0 

2531.60 

500.567 

1984.295 

2531.600 

793 

644 

8 

.60 

8.3 

-.1 

0 

2532.30 

500.835 

1984.685 

2532.300 

794 

644 

9 

.60 

10.2 

-.1 

0 

2531.60 

500.734 

1984.092 

2531.600 

795 

644 

10 

.60 

12.2 

-.1 

0 

2531.90 

499.907 

1985.407 

2531.900 

796 

644 

11 

.60 

14.2 

-.0 

0 

2535.10 

501.159 

1987.160 

2535.100 

797 

644 

14 

.60 

16.2 

-.0 

0 

2531.00 

498.882 

1985.734 

2531.000 

798 

644 

15 

.60 

18.2 

-.0 

0 

2527.90 

496.880 

1984.996 

2527.900 

799 

645 

2 

.60 

- 2.2 

2.1 

0 

2531.90 

500.324 

1984.898 

2531.900 

800 

645 

3 

.60 

-.2 

2.1 

0 

2527.90 

498.217 

1983.368 

2527.900 

801 

645 

4 

.60 

1.7 

2.1 

0 

2528.20 

500.061 

1981.427 

2528.200 

802 

645 

5 

.60 

3.9 

2.1 

0 

2530.30 

500.950 

1982.495 

2530.300 

803 

645 

6 

.60 

5.9 

2.2 

0 

2533.10 

501.940 

1984.157 

2533.100 

804 

645 

7 

.60 

8.1 

2.2 

0 

2527.40 

499.873 

1980.836 

2527.400 

805 

645 

8 

.60 

10.1 

2.1 

0 

2528.90 

500.162 

1982.021 

2528.900 

806 

645 

9 

.60 

12.1 

2.0 

0 

2528.80 

500.327 

1981.718 

2528.800 
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Table IH ( continued ) 


Ref 

Run 

Point 

M „ 

a 

0 

4 > 

P H 

q - 

P - 






deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

807 

645 

10 

.60 

14.3 

2.1 

0 

2528.50 

498.483 

1983.658 

2528.500 

808 

645 

11 

.60 

16.2 

2.0 

0 

2530.90 

498.211 

1986.449 

2530.900 

809 

645 

12 

.60 

18.1 

2.0 

0 

2532.70 

499.678 

1986.507 

2532.700 

810 

646 

3 

.60 

10.1 

-.0 

0 

2528.30 

499.896 

1981.730 

2528.300 

811 

648 

4 

.60 

10.3 

2.0 

0 

2528.30 

500.897 

1980.509 

2528.300 

812 

647 

2 

.60 

- 1.8 

-.1 

0 

2683.60 

528.094 

2106.515 

2683.600 

813 

647 

3 

.60 

.2 

-.1 

0 

2683.80 

529.352 

2105.187 

2683.800 

814 

647 

4 

.60 

2.3 

-.1 

0 

2682.90 

528.243 

2105.616 

2682.900 

815 

647 

5 

.60 

4.2 

-.1 

0 

2680.80 

528.939 

2102.616 

2680.800 

816 

647 

6 

.60 

6.2 

-.1 

0 

2682.40 

529.232 

2103.898 

2682.400 

817 

647 

8 

.60 

8.1 

-.1 

0 

2681.00 

529.028 

2102.712 

2681.000 

818 

647 

9 

.60 

10.3 

-.1 

0 

2681.00 

528.527 

2103.323 

2681.000 

819 

647 

10 

.60 

12.2 

-.1 

0 

2681.60 

529.211 

2103.104 

2681.600 

820 

647 

11 

.60 

14.2 

-.1 

0 

2679.80 

526.992 

2103.964 

2679.800 

821 

647 

12 

.60 

16.2 

-.1 

0 

2679.10 

525.385 

2105.203 

2679.100 

822 

647 

13 

.60 

18.2 

-.1 

0 

2685.50 

531.484 

2104.330 

2685.500 

823 

647 

15 

.60 

10.2 

-.1 

0 

2682.70 

530.659 

2102.466 

2682.700 

824 

648 

2 

.80 

- 1.9 

-.0 

0 

1699.80 

499.355 

1115.417 

1699.800 

825 

648 

3 

.80 

.1 

-.0 

0 

1701.10 

499.714 

1116.304 

1701.100 

826 

648 

4 

.80 

2.1 

-.0 

0 

1701.30 

499.864 

1116.302 

1701.300 

827 

648 

5 

.80 

4.0 

-.0 

0 

1702.30 

499.997 

1117.194 

1702.300 

828 

648 

6 

.80 

6.1 

-.0 

0 

1701.20 

499.789 

1116.303 

1701.200 

829 

648 

7 

.80 

8.1 

-.0 

0 

1700.40 

499.806 

1115.407 

1700.400 

830 

648 

8 

.80 

10.1 

-.0 

0 

1699.50 

499.610 

1114.715 

1699.500 

831 

648 

9 

.80 

12.1 

-.0 

0 

1699.10 

499.310 

1114.721 

1699.100 

832 

648 

10 

.80 

14.1 

-.0 

0 

1700.60 

499.476 

1116.111 

1700.600 

833 

648 

11 

.80 

16.1 

-.0 

0 

1701.10 

500.057 

1115.800 

1701.100 

834 

648 

12 

.80 

18.1 

-.0 

0 

1700.90 

499.975 

1115.702 

1700.900 

835 

649 

2 

.80 

- 2.0 

2.1 

0 

1702.30 

500.340 

1116.690 

1702.300 

836 

649 

3 

.80 

-.1 

2.0 

0 

1702.40 

500.278 

1116.890 

1702.400 

837 

649 

4 

.80 

1.9 

2.1 

0 

1703.40 

500.685 

1117.379 

1703.400 

838 

649 

5 

.80 

3.9 

2.1 

0 

1702.80 

500.715 

1116.682 

1702.800 

839 

649 

6 

.80 

5.9 

2.1 

0 

1699.00 

499.235 

1114.723 

1699.000 

840 

649 

7 

.80 

8.0 

2.1 

0 

1701.30 

499.727 

1116.503 

1701.300 

841 

649 

8 

.80 

10.0 

2.1 

0 

1699.10 

499.447 

1114.520 

1699.100 

842 

649 

9 

.80 

12.0 

2.0 

0 

1701.20 

499.926 

1116.101 

1701.200 

843 

649 

10 

.80 

14.1 

2.0 

0 

1701.20 

499.789 

1116.303 

1701.200 

844 

649 

11 

.80 

16.1 

2.0 

0 

1701.50 

500.288 

1115.895 

1701.500 

845 

649 

12 

.80 

18.0 

2.0 

0 

1699.10 

499.379 

1114.621 

1699.100 

846 

650 

2 

.80 

10.0 

-.0 

0 

1699.90 

499.430 

1115.415 

1699.900 

847 

650 

3 

.80 

10.0 

2.0 

0 

1699.70 

499.486 

1115.116 

1699.700 

848 

651 

2 

.80 

- 1.8 

-.1 

0 

2151.50 

631.309 

1412.917 

2151.500 

849 

651 

3 

.80 

.1 

-.1 

0 

2151.60 

633.439 

1409.894 

2151.600 

850 

651 

4 

.80 

2.0 

-.0 

0 

2150.30 

634.378 

1407.093 

2150.300 

851 

651 

5 

.80 

4.1 

-.0 

0 

2149.30 

634.858 

1405.295 

2149.300 

852 

651 

6 

.80 

6.0 

-.0 

0 

2150.50 

636.506 

1404.168 

2150.500 

853 

651 

7 

.80 

8.2 

-.0 

0 

2151.50 

634.595 

1408.082 

2151.500 

854 

651 

8 

.80 

10.1 

-.0 

0 

2150.10 

631.766 

1410.723 

2150.100 

855 

651 

9 

.80 

12.1 

-.0 

0 

2149.80 

631.403 

1410.929 

2149.800 

856 

651 

10 

.80 

14.1 

-.0 

0 

2149.80 

631.061 

1411.433 

2149.800 

857 

851 

11 

.80 

16.1 

-.0 

0 

2149.10 

629.986 

1412.250 

2149.100 

858 

651 

12 

.80 

18.1 

-.0 

0 

2150.80 

629.203 

1415.246 

2150.800 

859 

651 

13 

.80 

10.2 

-.0 

0 

2153.60 

632.749 

1413.086 

2153.600 

860 

652 

3 

.95 

- 1.9 

-.1 

0 

1413.60 

499.592 

790.905 

1413.600 

861 

652 

4 

.95 

.1 

-.1 

0 

1414.60 

499.873 

791.596 

1414.600 

862 

652 

5 

.95 

2.0 

-.1 

0 

1415.10 

500.262 

791.490 

1415.100 

863 

652 

6 

.95 

4.0 

-.0 

0 

1416.30 

500.511 

792.480 

1416.300 

864 

652 

7 

.95 

6.0 

-.0 

0 

1413.30 

499.448 

790.808 

1413.300 

865 

652 

8 

.95 

8.0 

-.0 

0 

1412.40 

498.902 

790.718 

1412.400 

866 

652 

9 

.95 

10.2 

-.0 

0 

1412.60 

499.146 

790.515 

1412.600 

867 

652 

10 

.95 

12.1 

-.1 

0 

1413.90 

499.682 

791.102 

1413.900 

868 

652 

11 

.95 

14.1 

-.1 

0 

1414.70 

499.995 

791.495 

1414.700 


- 50 - 



Table in ( continued ) 


(r 




Ref 

Run 

Point 


869 

652 

12 

.95 

870 

652 

13 

.95 

871 

653 

2 

.95 

872 

653 

3 

.95 

873 

653 

4 

.95 

874 

653 

5 

.95 

875 

653 

6 

.95 

876 

653 

7 

.95 

877 

653 

8 

.95 

878 

653 

9 

.95 

870 

653 

10 

.95 

880 

653 

11 

.95 

881 

653 

12 

.95 

882 

654 

2 

.95 

883 

654 

3 

.95 

884 

666 

2 

.25 

885 

666 

3 

.25 

886 

666 

4 

.25 

887 

666 

5 

.25 

888 

666 

6 

.25 

889 

666 

7 

.25 

890 

666 

8 

.25 

891 

666 

9 

.25 

892 

6 66 

10 

.25 

893 

066 

11 

.25 

894 

666 

12 

.25 

895 

667 

2 

.25 

896 

667 

3 

.25 

897 

668 

2 

.25 

898 

668 

3 

.25 

899 

668 

4 

.25 

900 

668 

5 

.25 

901 

668 

6 

.25 

902 

668 

7 

.25 

903 

668 

8 

.25 

904 

668 

9 

.25 

905 

668 

10 

.25 

906 

668 

11 

.25 

907 

672 

3 

.95 

908 

672 

5 

.95 

909 

672 

6 

.95 

910 

672 

8 

.95 

911 

672 

10 

.95 

912 

672 

12 

.95 

913 

672 

14 

.95 

914 

672 

17 

.95 

915 

672 

19 

.95 

916 

672 

20 

.95 

917 

672 

22 

.95 

918 

672 

24 

.95 

919 

674 

3 

1.10 

920 

674 

5 

1.10 

921 

674 

6 

1.10 

922 

674 

8 

1.10 

923 

674 

10 

1.10 

924 

674 

12 

1.10 

925 

674 

14 

1.10 

926 

674 

16 

1.10 

927 

674 

18 

1.10 

928 

674 

19 

1.10 

929 

674 

21 

1.10 

930 

674 

22 

1.10 


a 

0 

* 

P H 

deg 

deg 

deg 

psf 

16.0 

-.1 

0 

1415.00 

18.1 

-.1 

0 

1414.60 

- 2.1 

2.1 

0 

1412.00 

-.1 

2.0 

0 

1413.30 

1.9 

2.0 

0 

1414.50 

3.9 

2.1 

0 

1415.50 

6.0 

2.0 

0 

1414.40 

8.0 

2.1 

0 

1412.60 

10.1 

2.0 

0 

1413.10 

12.0 

2.0 

0 

1413.70 

14.1 

2.1 

0 

1413.70 

16.0 

2.0 

0 

1413.60 

18.2 

2.0 

0 

1413.80 

10.1 

-.0 

0 

1413.10 

10.1 

2.0 

0 

1416.60 

- 1.7 

-.0 

0 

2983.50 

.2 

-.0 

0 

2983.90 

2.3 

-.0 

0 

2984.20 

4.2 

-.0 

0 

2984.20 

6.3 

-.0 

0 

2983.70 

8.2 

-.0 

0 

2983.10 

10.2 

-.0 

0 

2983.30 

12.2 

0.0 

0 

2983.00 

14.2 

.0 

0 

2982.90 

16.2 

.0 

0 

2983.50 

18.2 

.0 

0 

2985.00 

10.2 

.0 

0 

2981.80 

10.1 

2.1 

0 

2985.60 

- 2.2 

2.1 

0 

2986.50 

-.2 

2.0 

0 

2983.50 

1.7 

2.0 

0 

2982.90 

3.7 

2.1 

0 

2982.80 

5.8 

2.2 

0 

2983.80 

8.0 

2.3 

0 

2983.30 

10.1 

2.2 

0 

2983.60 

12.2 

2.1 

0 

2983.40 

14.3 

2.1 

0 

2983.10 

16.3 

2.1 

0 

2984.80 

- 2.9 

-.1 

0 

1937.70 

- 1.9 

-.1 

0 

1939.60 

-.0 

-.0 

0 

1940.20 

2.0 

-.0 

0 

1942.30 

. 4.0 

-.0 

0 

1942.80 

6.0 

-.0 

0 

1940.70 

8.0 

-.0 

0 

1938.20 

10.0 

-.0 

0 

1937.80 

12.0 

-.1 

0 

1941.10 

14.2 

-.0 

0 

1939.00 

16.1 

-.1 

0 

1938.10 

18.0 

-.1 

0 

1942.10 

- 2.9 

-.0 

0 

1711.80 

- 2.0 

-.0 

0 

1716.20 

.0 

-.0 

0 

1717.30 

2.0 

-.0 

0 

1713.60 

4.1 

-.0 

0 

1713.10 

6.1 

-.0 

0 

1711.30 

8.1 

-.0 

0 

1712.50 

10.1 

-.0 

0 

1714.30 

12.1 

-.0 

0 

1712.80 

14.1 

-.0 

0 

1713.40 

16.0 

-.0 

0 

1713.80 

18.1 

-.0 

0 

1713.10 


q» p« 

psf psf psf 

500.195 791.491 1415.000 

499.708 791.897 1414.000 

499.297 789.517 1412.000 

499.502 790.707 1413.300 
499.807 791.597 1414.500 
500.198 792.088 1415.500 

500.071 790.996 1414.400 

499.366 790.113 1412.600 

499.369 790.710 1413.100 

499.824 790.602 1413.700 
499.804 791.004 1413.700 

499.537 791.005 1413.600 

499.395 791.505 1413.800 

499.424 790.609 1413.100 
500.490 792.879 1416.600 

124.737 2856.805 2983.500 
125.251 2856.675 2983.900 
125.148 2857.082 2984.200 
125.764 2856.446 2984.200 

125.353 2856.370 2983.700 

124.634 2856.511 2983.100 
124.327 2857.029 2983.300 
124.532 2856.517 2983.000 
124.839 2856.100 2982.900 

124.737 2856.805 2983.500 
124.841 2858.199 2985.000 

123.709 2850.165 2981.800 
125.868 2857.740 2985.000 
125.048 2859.487 2986.500 

124.635 2856.911 2983.500 
125.558 2855.358 2982.900 

125.353 2855.470 2982.800 
126.277 2855.516 2983.800 
125.148 2856.182 2983.300 

124.737 2856.905 2983.600 
125.045 2856.388 2983.400 

125.353 2855.770 2983.100 

125.354 2857.469 2984.800 
684.585 1084.563 1937.700 
685.082 1085.944 1939.600 

685.537 1085.837 1940.200 
686.167 1087.216 1942.300 
686.611 1087.010 1942.800 

685.816 1085.931 1940.700 

683.817 1086.562 1938.200 

684.762 1084.361 1937.800 
685.972 1086.127 1941.100 
665.557 1085.439 1939.900 
683.308 1087.365 1938.100 
686.474 1086.416 1942.100 
678.851 802.268 1710.081 

680.873 803.629 1714.433 

681.398 803.919 1715.466 

679.904 802.253 1711.704 
679.729 801.958 1711.282 

678.677 801.972 1709.450 
679.182 802.461 1710.699 
680.038 802.946 1712.561 

679.357 802.459 1710.902 

679.590 802.753 1711.528 

679.666 803.149 1711.958 

679.415 802.756 1711.328 
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Table ffl ( continued ) 


Ref 

Run 

Point 

M . 

a 

0 

< t > 

P H 

q - 

P - 






deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

931 

675 

2 

1.10 

- 1.9 

-.0 

0 

1261.20 

500.317 

590.679 

1259.828 

932 

675 

3 

1.10 

-.0 

-.0 

0 

1263.30 

501.268 

591.362 

1261.895 

933 

675 

4 

1.10 

2.1 

-.0 

0 

1262.80 

500.897 

591.565 

1261.413 

934 

675 

5 

1.10 

4.0 

-.0 

0 

1262.20 

500.744 

591.071 

1260.817 

935 

675 

6 

1.10 

6.0 

-.0 

0 

1261.40 

500.276 

591.077 

1260.067 

936 

675 

7 

1.10 

0.0 

-.0 

0 

1260.50 

500.026 

590.385 

1259.201 

937 

675 

0 

1.10 

10.0 

-.0 

0 

1259.30 

499.481 

589.995 

1257.913 

93B 

675 

9 

1.10 

12.0 

-.0 

0 

1258.00 

498.997 

589.306 

1256.596 

939 

675 

10 

1.10 

14.1 

-.0 

0 

1256.60 

498.534 

588.418 

1255.309 

940 

675 

11 

1.10 

16.0 

-.0 

0 

1258.00 

498.918 

589.506 

1256.718 

941 

675 

12 

1.10 

10.1 

-.0 

0 

1261.00 

500.273 

591.672 

1260.421 

942 

676 

2 

1.10 

10.1 

.1 

0 

1260.00 

499.733 

590.389 

1258.600 

943 

676 

3 

1.10 

10.0 

2.0 

0 

1258.50 

499.329 

589.202 

1257.134 

944 

677 

2 

1.10 

- 2.0 

2.0 

0 

1258.00 

498.997 

589.306 

1256.596 

945 

677 

3 

1.10 

-.1 

2.0 

0 

1257.90 

499.018 

589.107 

1256.475 

946 

677 

4 

1.10 

1.9 

2.0 

0 

1257.90 

498.939 

589.307 

1256.598 

947 

677 

5 

1.10 

3.9 

2.0 

0 

1258.60 

499.388 

509.202 

1257.286 

948 

677 

6 

1.10 

5.9 

2.0 

0 

1259.50 

499.756 

589.594 

1250.123 

949 

677 

7 

1.10 

0.0 

2.1 

0 

1261.40 

500.473 

590.578 

1260.070 

950 

677 

. 0 

1.10 

10.0 

2.0 

0 

1261.70 

500.451 

591.074 

1260.366 

951 

677 

9 

1.10 

12.0 

2.0 

0 

1262.00 

500.706 

590.872 

1260.697 

952 

677 

10 

1.10 

14.1 

2.0 

0 

1261.60 

500.432 

590.975 

1260.307 

953 

677 

11 

1.10 

16.0 

2.0 

0 

1260.90 

500.102 

590.781 

1259.589 

954 

677 

12 

1.10 

17.0 

2.0 

0 

1260.20 

499.850 

590.387 

1258.901 

955 

679 

2 

1.15 

- 1.9 

-.1 

0 

1228.70 

500.276 

540.464 

1224.588 

956 

679 

3 

1.15 

.0 

-.1 

0 

1229.70 

500.767 

540.657 

1225.620 

957 

679 

4 

1.15 

2.1 

-.1 

0 

1229.70 

500.598 

541.155 

1225.708 

950 

679 

5 

1.15 

4.1 

-.1 

0 

1228.00 

500.155 

539.672 

1223.832 

959 

679 

6 

1.15 

6.0 

-.1 

0 

1226.30 

499.307 

539.385 

1222.291 

960 

679 

7 

1.15 

0.0 

-.1 

0 

1225.50 

498.996 

538.991 

1221.399 

961 

679 

0 

1.15 

10.0 

-.0 

0 

1226.10 

499.229 

539.286 

1222.067 

962 

679 

9 

1.15 

12.0 

-.1 

0 

1228.30 

500.120 

540.268 

1224.292 

963 

679 

10 

1.15 

14.0 

-.1 

0 

1229.80 

500.722 

540.955 

1225.701 

964 

679 

11 

1.15 

16.0 

-.1 

0 

1230.10 

500.754 

541.352 

1226.005 

965 

679 

12 

1.15 

18.0 

-.1 

0 

1228.20 

499.963 

540.567 

1224.227 

966 

600 

2 

1.15 

10.0 

-.0 

0 

1226.50 

499.352 

539.583 

1222.444 

907 

600 

3 

1.15 

10.0 

1.9 

0 

1226.00 

499.174 

539.287 

1221.921 

960 

601 

2 

1.15 

- 2.0 

2.1 

0 

1228.40 

500.109 

540.466 

1224.296 

969 

601 

3 

1.15 

-.0 

2.0 

0 

1230.80 

501.010 

541.745 

1226.747 

970 

601 

4 

1.15 

1.9 

2.0 

0 

1230.20 

500.979 

540.853 

1226.064 

971 

601 

5 

1.15 

3.9 

2.0 

0 

1229.50 

500.521 

541.057 

1225.406 

972 

601 

6 

1.15 

5.9 

2.0 

0 

1227.50 

499.504 

540.771 

1223.502 

973 

601 

7 

1.15 

8.0 

2.0 

0 

1227.60 

499.831 

539.974 

1223.478 

974 

601 

0 

1.15 

10.0 

2.0 

0 

1229.50 

500.622 

540.750 

1225.403 

975 

601 

9 

1.15 

12.0 

2.0 

0 

1228.30 

500.053 

540.467 

1224.298 

976 

601 

10 

1.15 

14.1 

2.0 

0 

1226.90 

499.507 

539.779 

1222.888 

977 

601 

11 

1.15 

16.1 

2.0 

0 

1225.60 

498.815 

539.688 

1221.644 

970 

601 

12 

1.15 

17.9 

1.9 

0 

1227.00 

499.428 

540.177 

1223.048 

979 

603 

2 

1.15 

- 2.9 

-.1 

0 

1650.50 

672.009 

726.023 

1645.029 

900 

603 

5 

1.15 

- 2.0 

-.1 

0 

1651.40 

672.343 

726.514 

1645.942 

901 

603 

6 

1.15 

-.0 

-.1 

0 

1651.30 

672.489 

725.918 

1645.789 

902 

603 

0 

1.15 

2.0 

-.1 

0 

1650.00 

671.898 

725.529 

1644.508 

903 

603 

10 

1.15 

4.0 

-.1 

0 

1648.80 

671.329 

725.238 

1643.251 

904 

603 

12 

1.15 

5.9 

-.1 

0 

1649.40 

671.596 

725.433 

1643.892 

905 

603 

14 

1.15 

8.1 

-.1 

0 

1650.10 

671.785 

726.025 

1644.635 

906 

603 

16 

1.15 

9.9 

-.0 

0 

1650.50 

671.975 

726.122 

1645.054 

907 

683 

10 

1.15 

12.1 

-.1 

0 

1649.10 

671.328 

725.733 

1643.774 

900 

603 

19 

1.15 

14.0 

-.1 

0 

1648.90 

671.283 

725.536 

1643.527 

909 

603 

21 

1.15 

16.1 

-.1 

0 

1650.00 

671.797 

725.827 

1644.585 

990 

603 

22 

1.15 

18.0 

-.1 

0 

1650.20 

671.740 

726.323 

1644.712 

991 

605 

2 

1.20 

- 2.9 

-.1 

0 

1648.10 

684.967 

680.028 

1636.378 

992 

605 

4 

1.20 

- 2.0 

-.1 

0 

1652.50 

686.894 

681.492 

1640.693 
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Table III(continued) 


Ref 

Run Point 

U. 

a 

/S 

< t > 

P H 

q„ 

P. 

P <3 





deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

993 

685 

5 

1.20 

-.0 

-.1 

0 

1647.10 

684.461 

679.934 

1635.361 

994 

685 

7 

1.20 

2.0 

-.1 

0 

1651.70 

686.495 

681.397 

1639.870 

995 

685 

9 

1.20 

4.1 

-.1 

0 

1651.20 

686.479 

680.507 

1639.311 

996 

685 

11 

1.20 

6.0 

-.1 

0 

1648.80 

685.367 

679.925 

1636.921 

997 

685 

13 

1.20 

7.9 

-.1 

0 

1649.80 

685.761 

680.415 

1637.902 

998 

685 

15 

1.20 

10.0 

-.1 

0 

1652.30 

686.759 

681.593 

1640.342 

999 

685 

17 

1.20 

12.1 

-.1 

0 

1651.60 

686.525 

681.100 

1639.749 

1000 

685 

18 

1.20 

14.0 

-.1 

0 

1651.10 

686.315 

680.904 

1639.277 

1001 

685 

20 

1.20 

16.1 

-.1 

0 

1648.80 

685.228 

680.421 

1636.928 

1002 

685 

21 

1.20 

18.0 

-.1 

0 

1650.50 

685.995 

680.908 

1638.693 

1003 

686 

3 

1.20 

-2.0 

-.1 

0 

1201.00 

499.334 

494.881 

1192.290 

1004 

686 

4 

1.20 

.0 

-.1 

0 

1203.90 

500.378 

496.654 

1195.262 

1005 

686 

5 

1.20 

2.0 

-.1 

0 

1200.60 

498.982 

495.380 

1192.052 

1006 

686 

6 

1.20 

4.0 

-.1 

0 

1203.20 

500.228 

495.863 

1194.512 

1007 

686 

7 

1.20 

6.0 

-.1 

0 

1202.30 

499.804 

495.669 

1193.612 

1008 

686 

8 

1.20 

7.9 

-.1 

0 

1199.00 

498.491 

494.097 

1190.258 

1009 

686 

9 

1.20 

10.1 

-.1 

0 

1199.90 

498.776 

494.788 

1191.203 

1010 

686 

10 

1.20 

12.0 

-.1 

0 

1199.70 

498.725 

494.590 

1191.014 

1011 

686 

11 

1.20 

14.0 

-.1 

0 

1200.00 

498.857 

494.688 

1191.394 

1012 

686 

12 

1.20 

16.0 

-.1 

0 

1199.90 

498.804 

494.688 

1191.250 

1013 

686 

13 

1.20 

18.0 

-.1 

0 

1200.10 

498.799 

495.084 

1191.484 

1014 

687 

2 

1.20 

10.0 

-.0 

0 

1200.70 

498.980 

495.578 

1192.097 

1015 

687 

3 

1.20 

10.0 

1.9 

0 

1202.80 

500.043 

495.766 

1194.134 

1016 

688 

2 

1.20 

-1.9 

2.0 

0 

1200.70 

499.008 

495.479 

1192.146 

1017 

688 

3 

1.20 

-.0 

2.0 

0 

1200.70 

499.119 

495.081 

1192.052 

1018 

688 

4 

1.20 

1.9 

2.0 

0 

1200.90 

499.142 

495.378 

1192.335 

1019 

688 

5 

1.20 

4.0 

2.0 

0 

1200.20 

498.880 

494.985 

1191.533 

1020 

688 

6 

1.20 

6.0 

2.0 

0 

1200.40 

498.959 

495.083 

1191.769 

1021 

688 

7 

1.20 

8.0 

2.0 

0 

1201.40 

499.325 

495.674 

1192.760 

1022 

688 

8 

1.20 

10.0 

2.1 

0 

1202.90 

500.012 

496.063 

1194.272 

1023 

688 

9 

1.20 

12.0 

2.0 

0 

1202.60 

499.936 

495.767 

1193.848 

1024 

688 

10 

1.20 

14.0 

2.0 

0 

1202.10 

499.614 

495.968 

1193.467 

1025 

688 

11 

1.20 

15.9 

1.9 

0 

1200.90 

499.031 

495.776 

1192.285 

1026 

688 

12 

1.20 

17.9 

2.0 

0 

1200.20 

498.825 

495.183 

1191.578 

1027 

689 

3 

1.30 

-1.9 

-.2 

0 

1170.90 

499.886 

422.868 

1146.813 

1028 

689 

4 

1.30 

.1 

-.2 

0 

1170.00 

499.574 

422.080 

1145.760 

1029 

689 

5 

1.30 

2.0 

-.1 

0 

1171.60 

500.240 

422.766 

1147.351 

1030 

689 

6 

1.30 

4.0 

-.1 

0 

1174.80 

501.573 

424.140 

1150.671 

1031 

689 

7 

1.30 

6.1 

-.1 

0 

1174.80 

501.588 

424.041 

1150.539 

1032 

689 

8 

1.30 

8.0 

-.1 

0 

1174.40 

501.410 

423.943 

1150.273 

1033 

689 

9 

1.30 

10.1 

-.1 

0 

1172.00 

500.372 

423.160 

1147.877 

1034 

689 

10 

1.30 

12.1 

-.1 

0 

1169.80 

499.416 

422.476 

1145.750 

1035 

689 

11 

1.30 

14.1 

-.1 

0 

1167.90 

498.666 

421.395 

1143.765 

1036 

689 

12 

1.30 

16.0 

-.1 

0 

1169.60 

499.350 

422.279 

1145.487 

1037 

689 

13 

1.30 

18.1 

-.1 

0 

1170.90 

499.917 

422.670 

1146.819 

1038 

690 

2 

1.30 

10.1 

-.1 

0 

1172.70 

500.710 

423.158 

1148.415 

1039 

690 

3 

1.30 

10.1 

1.9 

0 

1170.00 

499.543 

422.277 

1145.888 

1040 

691 

2 

1.30 

-2.0 

2.1 

0 

1171.20 

500.047 

422.768 

1147.085 

1041 

691 

3 

1.30 

-.1 

2.1 

0 

1172.30 

500.532 

423.061 

1148.151 

1042 

691 

4 

1.30 

2.0 

2.1 

0 

1172.40 

500.565 

423.159 

1148.282 

1043 

691 

5 

1.30 

4.0 

2.1 

0 

1172.60 

500.662 

423.158 

1148.415 

1044 

691 

6 

1.30 

6.0 

2.1 

0 

1172.70 

500.726 

423.059 

1148.418 

1045 

691 

7 

1.30 

8.1 

2.0 

0 

1172.10 

500.482 

422.765 

1147.891 

1046 

691 

8 

1.30 

10.1 

2.0 

0 

1171.50 

500.161 

422.964 

1147.345 

1047 

691 

9 

1.30 

12.0 

1.9 

0 

1171.30 

500.110 

422.668 

1147.085 

1048 

691 

10 

1.30 

14.2 

1.9 

0 

1170.70 

499.882 

422.275 

1146.425 

1049 

691 

11 

1.30 

16.2 

1.9 

0 

1169.30 

499.251 

421.983 

1145.226 

1050 

691 

12 

1.30 

18.1 

1.9 

0 

1169.40 

499.284 

422.082 

1145.224 

1051 

693 

2 

1.30 

-2.9 

-.2 

0 

1529.20 

652.972 

551.498 

1497.427 

1052 

693 

4 

1.30 

-2.0 

-.2 

0 

1529.30 

652.929 

552.091 

1497.796 

1053 

693 

5 

1.30 

.0 

-.2 

0 

1527.20 

652.067 

551.110 

1495.666 

1054 

693 

7 

1.30 

2.1 

-.1 

0 

1526.50 

651.805 

550.619 

1494.864 



Table m ( continued ) 


R ef 

Run 

Point 


a 

0 


p t > 

q„ 

P - 






deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

1055 

693 

9 

1.30 

4.1 

-.1 

0 

1528.60 

652.667 

551.599 

1496.993 

1056 

693 

11 

1.30 

6.1 

-.1 

0 

1529.20 

652.896 

551.992 

1497.705 

1057 

693 

13 

1.30 

8.1 

-.1 

0 

1528.40 

652.647 

551.106 

1496.717 

1058 

693 

15 

1.30 

10.1 

-.1 

0 

1528.00 

652.346 

551.799 

1496.650 

1059 

693 

17 

1.30 

12.2 

-.1 

0 

1527.60 

652.214 

551.405 

1496.112 

1060 

693 

18 

1.30 

14.1 

-.1 

0 

1526.90 

651.937 

551.012 

1495.400 

1061 

693 

20 

1.30 

16.1 

-.1 

0 

1527.60 

652.245 

551.208 

1496.109 

1062 

693 

21 

1.30 

18.1 

-.2 

0 

1527.80 

652.265 

551.701 

1496.384 

1063 

695 

3 

1.40 

- 3.0 

-.1 

0 

1491.90 

643.216 

468.793 

1429.460 

1064 

695 

5 

1.40 

- 2.0 

-.1 

0 

1491.80 

643.168 

468.991 

1429.572 

1065 

695 

6 

1.40 

-.0 

-.1 

0 

1491.90 

643.225 

468.301 

1429.272 

1066 

695 

8 

1.40 

2.0 

-.0 

0 

1491.60 

643.081 

468.991 

1429.408 

1067 

695 

10 

1.40 

4.0 

-.0 

0 

1490.90 

642.786 

468.402 

1428.596 

1068 

695 

12 

1.40 

5.9 

-.0 

0 

1490.70 

642.693 

468.698 

1428.514 

1069 

695 

14 

1.40 

8.0 

-.0 

0 

1490.00 

642.396 

468.207 

1427.673 

1070 

695 

16 

1.40 

10.1 

-.0 

0 

1489.60 

642.223 

468.110 

1427.378 

1071 

695 

18 

1.40 

12.1 

-.0 

0 

1489.10 

642.005 

468.111 

1426.889 

1072 

695 

19 

1.40 

14.0 

-.0 

0 

1488.90 

641.923 

467.816 

1426.645 

1073 

695 

21 

1.40 

16.1 

-.0 

0 

1490.20 

642.486 

468.108 

1427.863 

1074 

695 

22 

1.40 

18.0 

-.0 

0 

1490.30 

642.520 

468.601 

1428.219 

1075 

695 

24 

1.40 

9.9 

-.0 

0 

1494.10 

644.167 

469.379 

1431.576 

1076 

696 

2 

1.40 

- 1.9 

-.1 

0 

1158.50 

499.479 

363.770 

1109.857 

1077 

696 

3 

1.40 

-.0 

-.1 

. 0 

1158.30 

499.388 

363.968 

1109.824 

1078 

696 

4 

1.40 

1.9 

-.0 

0 

1159.10 

499.730 

364.360 

1110.764 

1079 

696 

5 

1.40 

4.1 

-.0 

0 

1157.70 

499.127 

363.870 

1109.398 

1080 

696 

6 

1.40 

6.0 

-.0 

0 

1180.90 

500.508 

364.849 

1112.383 

1081 

696 

7 

1.40 

8.0 

-.0 

0 

1161.20 

500.639 

364.848 

1112.635 

1082 

696 

8 

1.40 

10.0 

-.0 

0 

1161.00 

500.551 

364.848 

1112.507 

1083 

696 

9 

1.40 

12.0 

-.0 

0 

1161.00 

500.551 

364.848 

1112.507 

1084 

696 

10 

1.40 

14.0 

-.0 

0 

1160.40 

500.297 

364.456 

1111.822 

1085 

696 

11 

1.40 

16.0 

-.0 

0 

1160.20 

500.209 

364.456 

1111.567 

1086 

696 

12 

1.40 

18.0 

-.0 

0 

1160.50 

500.333 

364.850 

1112.131 

1087 

697 

2 

1.40 

10.0 

-.0 

0 

1161.80 

500.897 

365.044 

1113.233 

1088 

697 

3 

1.40 

10.0 

1.9 

0 

1160.60 

500.380 

364.652 

1112.037 

1089 

698 

2 

1.40 

- 2.0 

2.0 

0 

1160.80 

500.460 

365.046 

1112.473 

1090 

698 

3 

1.40 

-.0 

2.0 

0 

1161.70 

500.852 

365.143 

1113.151 

1091 

698 

4 

1.40 

2.0 

2.0 

0 

1162.00 

500.981 

365.240 

1113.447 

1092 

698 

5 

1.40 

4.0 

1.9 

0 

1162.30 

501.112 

365.240 

1113.703 

1093 

698 

6 

1.40 

6.0 

2.0 

0 

1163.00 

501.418 

365.238 

1114.208 

1094 

698 

7 

1.40 

8.0 

2.0 

0 

1162.50 

501.207 

364.845 

1113.648 

1095 

698 

8 

1.40 

10.0 

2.1 

0 

1160.50 

500.329 

365.047 

1112.220 

1096 

698 

9 

1.40 

12.1 

2.1 

0 

1159.30 

499.827 

363.866 

1110.532 

1097 

698 

10 

1.40 

13.9 

2.0 

0 

1158.30 

499.378 

364.460 

1110.177 

1098 

698 

11 

1.40 

16.1 

2.0 

0 

1158.50 

499.481 

363.671 

1109.810 

1099 

698 

12 

1.40 

18.1 

2.0 

0 

1158.10 

499.294 

364.264 

1109.835 

1100 

699 

2 

1.50 

- 2.0 

.4 

0 

1166.90 

500.647 

317.920 

1085.028 

1101 

699 

3 

1.50 

-.0 

.4 

0 

1166.70 

500.556 

317.822 

1084.814 

1102 

699 

4 

1.50 

2.1 

.4 

0 

1165.60 

500.085 

317.529 

1083.814 

1103 

699 

5 

1.50 

4.0 

.4 

0 

1165.90 

500.216 

317.627 

1084.028 

1104 

699 

6 

1.50 

6.0 

.4 

0 

1165.00 

499.774 

316.939 

1082.878 

1105 

699 

7 

1.50 

8.0 

.4 

0 

1164.50 

499.651 

317.532 

1082.984 

1106 

699 

8 

1.50 

10.0 

.4 

0 

1164.20 

499.458 

316.941 

1082.286 

1107 

699 

9 

1.50 

12.0 

.4 

0 

1164.80 

499.757 

317.432 

1083.123 

1108 

699 

10 

1.50 

14.0 

.4 

0 

1164.80 

499.757 

317.432 

1083.123 

1109 

699 

11 

1.50 

16.0 

.4 

0 

1164.20 

499.483 

317.138 

1082.479 

1110 

699 

12 

1.50 

18.0 

.4 

0 

1164.60 

499.641 

317.137 

1082.715 

1111 

700 

2 

1.50 

10.0 

.4 

0 

1166.10 

500.307 

317.725 

1084.243 

1112 

700 

3 

1.50 

9.8 

2.4 

0 

1166.30 

500.361 

317.527 

1084.287 

1113 

701 

2 

1.50 

- 2.1 

1.6 

0 

1166.70 

500.605 

318.217 

1085.080 

1114 

701 

3 

1.50 

-.2 

1.6 

0 

1166.60 

500.529 

317.921 

1084.791 

1115 

701 

4 

1.50 

1.8 

1.6 

0 

1166.40 

500.425 

317.724 

1084.479 

1116 

701 

5 

1.50 

3.7 

1.6 

0 

1166.30 

500.410 

317.922 

1084.554 



Table in ( continued ) 


Ref 

Run 

Point 

M . 

1117 

701 

6 

1.50 

1118 

701 

7 

1.50 

1119 

701 

8 

1.50 

1120 

701 

9 

1.50 

1121 

701 

10 

1.50 

1122 

701 

11 

1.50 

1123 

701 

12 

1.50 

1124 

705 

2 

1.50 

1125 

705 

4 

1.50 

1126 

705 

5 

1.50 

1127 

705 

7 

1.50 

1128 

705 

9 

1.50 

1129 

705 

11 

1.50 

1130 

705 

13 

1.50 

1131 

705 

15 

1.50 

1132 

705 

17 

1.50 

1133 

705 

18 

1.50 

1134 

705 

20 

1.50 

1135 

705 

21 

1.50 

1136 

705 

23 

1.50 

1137 

708 

2 

.25 

1138 

708 

3 

.25 

1139 

708 

4 

.25 

1140 

708 

5 

.25 

1141 

708 

6 

.25 

1142 

708 

7 

.25 

1143 

708 

8 

.25 

1144 

708 

9 

.25 

1145 

708 

10 

.25 

1146 

708 

11 

.25 

1147 

708 

12 

.25 

1148 

709 

3 

.25 

1149 

709 

4 

.25 

1150 

709 

5 

.25 

1151 

709 

6 

.25 

1152 

709 

7 

.25 

1153 

709 

8 

.25 

1154 

709 

9 

.25 

1155 

709 

10 

.25 

1156 

709 

11 

.25 

1157 

709 

12 

.25 

1158 

709 

13 

.25 

1159 

710 

2 

.25 

1160 

710 

3 

.25 

1161 

710 

4 

.25 

1162 

710 

5 

.25 

1163 

711 

3 

.25 

1164 

711 

4 

.25 

1165 

711 

5 

.25 

1166 

711 

6 

.25 

1167 

711 

7 

.25 

1168 

711 

8 

.25 

1169 

711 

9 

.25 

1170 

711 

10 

.25 

1171 

711 

11 

.25 

1172 

714 

2 

.25 

1173 

714 

3 

.25 

1174 

714 

4 

.25 

1175 

714 

5 

.25 

1176 

714 

6 

.25 

1177 

714 

7 

.25 

1178 

714 

8 

.25 


a 

0 

< f > 


deg 

deg 

deg 

psf 

5.7 

1.8 

0 

1165.80 

7.6 

2.1 

0 

1165.20 

9.7 

2.3 

0 

1164.90 

11.8 

2.4 

0 

1164.80 

14.0 

2.4 

0 

1164.40 

16.0 

2.4 

0 

1164.20 

18.0 

2.4 

0 

1164.00 

- 3.0 

.4 

0 

1312.80 

- 1.9 

.4 

0 

1313.10 

-.0 

.4 

0 

1313.20 

1.9 

.4 

0 

1312.60 

4.0 

.4 

0 

1313.80 

5.9 

.4 

0 

1313.40 

8.1 

.4 

0 

1312.20 

10.1 

.4 

0 

1312.70 

12.0 

.4 

0 

1312.50 

14.1 

.4 

0 

1312.90 

16.1 

.4 

0 

1313.10 

18.0 

.4 

0 

1312.30 

10.0 

.4 

0 

1313.50 

- 1.8 

- 1.9 

0 

2983.50 

.2 

- 1.9 

0 

2983.80 

2.2 

- 1.9 

0 

2983.90 

4.2 

- 1.9 

0 

2982.90 

6.1 

- 1.9 

0 

2984.60 

7.9 

- 1.9 

0 

2983.20 

9.8 

- 1.9 

0 

2983.90 

11.7 

- 1.9 

0 

2983.50 

13.8 

- 1.9 

0 

2986.40 

15.8 

- 2.0 

0 

2986.00 

17.7 

- 2.0 

0 

2985.40 

- 2.3 

2.1 

0 

2984.50 

-.2 

2.0 

0 

2985.80 

1.8 

2.0 

0 

2985.00 

3.8 

2.1 

0 

2984.10 

5.8 

2.1 

0 

2983.60 

8.0 

2.2 

0 

2982.70 

10.1 

2.2 

0 

2984.60 

12.1 

2.1 

0 

2984.90 

14.1 

2.1 

0 

2984.20 

16.1 

2.0 

0 

2983.00 

18.1 

2.1 

0 

2986.10 

10.3 

.0 

0 

2983.40 

10.1 

2.1 

0 

2982.50 

10.1 

6.2 

0 

2985.00 

9.7 

- 1.8 

0 

2983.10 

-.2 

6.1 

0 

2984.40 

1.9 

6.1 

0 

2983.10 

3.8 

6.2 

0 

2982.50 

5.9 

6.2 

0 

2982.70 

7.9 

6.2 

0 

2984.30 

10.1 

6.3 

0 

2984.80 

12.2 

6.2 

0 

2984.10 

14.2 

6.2 

0 

2983.60 

16.2 

6.2 

0 

2983.30 

- 2.1 

-.0 

180 

2982.30 

-.0 

-.0 

180 

2983.80 

2.0 

-.0 

180 

2984.50 

4.0 

-.0 

180 

2984.30 

6.0 

-.0 

180 

2983.60 

8.0 

-.0 

180 

2983.80 

10.1 

-.1 

180 

2983.30 


q. p. \ 

psf psf psf 

500.188 317.726 1084.126 

499.878 317.136 1083.192 

499.784 317.333 1083.145 
499.708 317.038 1082.857 

499.587 317.335 1082.792 

499.495 317.237 1082.577 

499.392 317.040 1082.264 

563.221 357.487 1220.472 

563.377 357.782 1220.938 

563.441 357.979 1221.204 

563.142 357.488 1220.340 

563.603 357.386 1221.208 

563.483 357.683 1221.141 

563.021 357.784 1220.289 

563.219 357.783 1220.671 

563.128 357.885 1220.472 
563.322 357.980 1220.937 

563.365 357.684 1220.874 

563.049 357.688 1220.340 

563.559 357.978 1221.471 

124.737 2856.805 2983.500 
125.969 2855.834 2983.800 
126.790 2855.086 2983.900 
125.353 2855.570 2982.900 
124.328 2858.329 2984.800 

124.634 2856.611 2983.200 

124.943 2856.993 2983.900 
123.608 2857.971 2983.500 
123.405 2861.082 2986.400 
123.508 2860.576 2986.000 
124.123 2859.340 2985.400 
123.712 2858.865 2984.500 

124.021 2859.846 2985.800 
124.328 2858.729 2985.000 
124.841 2857.299 2984.100 
125.250 2856.375 2983.600 

124.634 2856.111 2982.700 

124.738 2857.905 2984.600 
126.380 2856.510 2984.900 

124.943 2857.293 2984.200 
124.532 2856.517 2983.000 
124.432 2859.723 2986.100 

124.635 2856.811 ' 2983.400 

124.942 2855.593 2982.500 

124.944 2858.093 2985.000 
123.916 2857.253 2983.100 

124.738 2857.705 2984.400 
125.660 2855.452 2983.100 
126.070 2854.428 2982.500 

124.942 2855.793 2982.700 
124.430 2857.923 2984.300 
123.712 2859.165 2984.800 
123.814 2858.358 2984.100 
123.916 2857.752 2983.600 
123.403 2857.982 2983.300 
124.326 2856.029 2982.300 

125.148 2856.681 2983.800 

125.149 2857.381 2984.500 

124.738 2857.605 2984.300 
124.737 2856.905 2983.600 

124.943 2856.893 2983.800 
125.353 2855.970 2983.300 
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Table Ht( continued) 


Ret 

Run Point 


a 

0 

<t> 


9- 

P- 

P *a 





deg 

deg 

deg 

psf 

psf 

psf 

psf 

1179 

715 

2 

.25 

0.0 

-5.8 

0 

2983.70 

124.327 

2857.429 

2983.700 

1180 

715 

3 

.25 

0.1 

-3.8 

0 

2984.30 

124.225 

2858.135 

2984.300 

1181 

715 

4 

.25 

0.1 

-2.8 

0 

2986.00 

124.329 

2859.729 

2980.000 

1182 

715 

5 

.25 

0.1 

-1.8 

0 

2986.00 

124.534 

2859.517 

2986.000 

1183 

715 

0 

.25 

0.1 

-.8 

0 

2985.00 

124.739 

2858.305 

2985.000 

1184 

715 

7 

.25 

0.2 

-.4 

0 

2983.70 

124.430 

2857.323 

2983.700 

1185 

715 

8 

.25 

0.2 

.1 

0 

2983.00 

124.224 

2856.835 

2983.000 

1180 

715 

9 

.25 

0.3 

.5 

0 

2984.70 

123.917 

2858.853 

2984.700 

1187 

715 

10 

.25 

0.2 

1.0 

0 

2985.40 

124.841 

2858.599 

2985.400 

1188 

715 

11 

.25 

0.2 

1.8 

0 

2984.80 

125.149 

2857.681 

2984.800 

1189 

715 

12 

.25 

6.2 

2.7 

0 

2984.50 

125.149 

2857.381 

2984.500 

1190 

715 

13 

.25 

0.1 

3.7 

0 

2983.50 

123.608 

2857.971 

2983.500 

1191 

715 

14 

.25 

6.1 

5.7 

0 

2985.00 

123.301 

2859.788 

2985.000 

1192 

710 

2 

.25 

-1.7 

-.0 

0 

2984.00 

124.430 

2857.623 

2984.000 

1193 

710 

3 

.25 

.2 

-.0 

0 

2985.50 

124.030 

2858.911 

2985.500 

1194 

710 

4 

.25 

2.2 

-.0 

0 

2985.20 

123.917 

2859.353 

2985.200 

1195 

710 

5 

.25 

4.2 

-.0 

0 

2985.30 

124.841 

2858.499 

2985.300 

1190 

710 

0 

.25 

6.2 

-.0 

0 

2985.20 

124.038 

2858.011 

2985.200 

1197 

710 

7 

.25 

8.2 

-.0 

0 

2984.40 

124.635 

2857.811 

2984.400 

1198 

710 

8 

.25 

10.2 

-.0 

0 

2983.10 

124.532 

2850.617 

2983.100 

1199 

710 

9 

.25 

12.2 

-.0 

0 

2982.50 

124.018 

2856.547 

2982.500 

1200 

710 

10 

.25 

14.3 

-.0 

0 

2983.10 

123.813 

2857.359 

2983.100 

1201 

710 

11 

.25 

16.2 

-.0 

0 

2984.40 

123.506 

2858.976 

2984.400 

1202 

710 

12 

.25 

18.2 

-.0 

0 

2985.00 

123.917 

2859.152 

2985.000 


if 
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Table IV: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /? = 0.0°, M^ = .25, = 125.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

! Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

40° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

11.0° 

14.0° 

16.0" 

18.0° 

R: 1192 

R: 1193 

R 1194 

R: 1195 

R 1196 

R: 1197 

R: 1198 

R 1199 

R: 1200 

R: 1201 

R: 1202 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

2840.7 

2849.5 

2857.5 

2865.0 

2872.4 

2880.1 

2886.4 

2893.9 

2902.5 

2911.4 

2919.4 

3 

2670.0 

2874.9 

2877.9 

2879.3 

2880.0 

2879.9 

2877.9 

2875.8 

2873.9 

2871.6 

2867.7 

4 

2870.2 

2875.7 

2879.2 

2881.2 

2882.1 

2881.8 

2879.3 

2877.1 

2875.1 

2873.1 

2869.5 

5 

2874.8 

2878.2 

2879.7 

2880.1 

2879.8 

2878.9 

2876.3 

2873.9 

2871.8 

2869.5 

2866.0 

6 

2873.6 

2877.5 

2879.4 

2880.1 

2880.1 

2879.0 

2875.4 

2872.7 

2870.5 

2868.5 

2864.9 

7 

2876.9 

2879.4 

2880.1 

2879.7 

2878.8 

2877.2 

2874.1 

2871.2 

2868.6 

2866.2 

2862.3 

8 

2877.7 

2880.9 

2881.9 

2881.8 

2880.8 

2879.0 

2875.3 

2872.2 

2869.8 

2867.6 

2864.0 

9 

2902.3 

2897.9 

2891.5 

2884.5 

2877.8 

2870.8 

2863.1 

2856.3 

2851.0 

2846.6 

2841.4 

10 

2838.0 

2845.2 

2851.5 

2857.7 

2863.8 

2870.3 

2875.6 

2882.1 

2890.0 

2898.2 

2905.7 

11 

2869.6 

2872.5 

2873.5 

2873.7 

2873.4 

2872.5 

2869.0 

2865.8 

2862.5 

2860.2 

2856.7 

12 

2870.6 

2873.4 

2874.5 

2875.0 

2874.3 

2872.5 

2868.6 

2865.2 

2862.0 

2859.2 

2855.2 

13 

2867.3 

2870.3 

2871.7 

2872.0 

2872.0 

2871.3 

2868.6 

2866.2 

2864.1 

2862.5 

2859.7 

14 

2867.6 

2870.9 

2872.7 

2873.8 

2873.1 

2871.6 

2868.3 

2865.6 

2863.6 

2861.9 

2858.6 

15 

2867.3 

2870.0 

2871.4 

2871.5 

2871.2 

2870.1 

2867.6 

2865.3 

2863.3 

2861.5 

2858.6 

16 

2866.0 

2869.4 

2870.8 

2871.2 

2870.8 

2869.6 

2866.5 

2884.2 

2862.5 

2861.0 

2858.0 

17 

2898.2 

2896.6 

2891.1 

2884.9 

2879.0 

2873.0 

2866.3 

2860.6 

2856.3 

2852.9 

2849.1 

19 

2855.8 

2859.9 



2862.9 

2862.1 

2859.3 

2857.9 

2857.4 

2856.7 

2854.0 

20 

2855.0 



2863.4 

2863.6 

2863.6 



2859.8 

2858.9 

2855.3 

21 

2852.2 

2855.5 

2857.5 

2857.4 

2858.4 

2857.8 

2856.2 

2855.5 

2854.7 

2854.4 

2853.1 

22 

2852.4 

2855.8 

2857.4 

2857.9 

2858.2 

2857.9 

2856.0 

2855.0 

2854.0 

2854.0 

2852.7 

23 

2844.0 

2847.0 

2848.5 

2849.2 

2849.6 

2849.3 



2846.7 

2846.8 

2845.7 

24 

2843.6 

2846.8 

2848.2 

2848.5 

2848.8 

2848.3 

2847.0 

2845.4 

2845.3 

2845.4 

2844.2 

25 

2840.7 

2843.5 

2844.7 

2844.9 

2845.0 

2844.7 

2843.0 

2842.3 

2841.9 

2842.3 

2841.3 

26 

2839.9 

2843.0 

2844.1 

2844.4 

2844.4 

2844.1 

2842.2 

2841.2 

2841.2 

2841.4 

2840.3 

43 

2862.3 

2868.0 

2871.7 

2873.7 

2874.8 

2875.3 

2874.2 

2873.0 

2871.7 

2870.2 

2867.4 

44 

2860.0 

2866.3 

2870.4 

2872.9 

2875.3 

2875.1 

2873.6 

2872.1 

2870.7 

2869.3 

2866.6 

67 

2839.2 

2842.2 

2843.5 

2844.2 

2844.0 

2844.0 

2842.3 

2841.2 

2640.9 

2840.8 

2839.4 

68 

2839.4 

2842.6 

2844.0 

2844.7 

2844.1 

2844.6 



2841.2 

2841.1 

2839.5 

85 

2876.7 

2880.4 

2882.3 

2882.7 

2882.6 

2881.6 

2878.9 

2876.2 

2873.7 

2871.0 

2866.8 

86 

2867.6 

2875.7 

2882.7 

2886.8 

2890.6 

2893.3 

2893.7 

2894.2 

2895.0 

2895.6 

2894.6 

87 

2851.0 

2860.1 

2867.8 

2874.3 

2880.2 

2885.7 

2889.5 

2893.7 

2898.6 

2903.1 

2906.3 

88 

2841.5 

2848.6 

2854.3 

2859.5 

2864.6 

2869.7 

2873.3 

2877.9 

2883.6 

2889.3 

2894.7 

89 

2836.1 

2841.0 

2844.8 

2848.4 

2852.1 

2856.1 

2859.0 

2862.7 

2868.4 

2874.6 

2880.2 

90 

2836.0 

2840.8 

2844.6 

2847.8 

2851.4 

2855.4 

2858.3 

2862.9 

2868.7 

2874.8 

2880.1 

91 

2837.5 

2841.9 

2845.4 

2848.6 

2852.1 

2856.0 

2859.0 

2863.3 

2869.2 

2875.6 

2880.8 

921 

2905.4 

2900.2 



2876.8 

2868.8 

2860.2 

2852.5 

2846.4 

2840.8 

2835.1 
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Table IV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: /? = 0.0°, M B = .25, q M = 125. Q 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 


6.0° 

m 

■03 1 

MBM 

MEM 

WE2M 

\mmm\ 

R 1192 



R 1195 

R 1196 

R 1197 

R 1198 

R 1199 

•-* 

w 

o 

o 

R 1201 

R 1202 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

2844.2 

2853.9 

2862.7 

2871.1 

2879.2 

2887.5 

2894.4 

2902.2 

2911.2 

2920.3 

2928.5 

93 

2837.4 

2844.5 

2850.6 

2856.6 

2862.5 

2868.8 

2874.0 

2880.4 

2888.3 

2896.4 

2903.8 

94 

2843.6 

2853.0 

2861.5 

2869.7 

2877.6 

2885.6 

2892.2 

2899.9 

2908.8 

2917.6 

2925.7 

95 

2839.4 

2845.8 

2851.3 

2856.2 

2861.1 

2885.9 

2869.5 

2874.0 

2879.9 

2885.9 

2891.6 



2848.3 

2850.5 

2851.7 

2852.3 

2852.3 

2850.5 

2848.9 

2847.9 

2847.0 

2844.9 

126 

2843.8 

2848.0 

2850.2 

2851.5 

2852.1 

2852.0 

2849.8 

2848.2 

2847.2 

2846.5 

2844.4 

128 

2909.3 

2907.8 

2904.6 



2894.3 

2890.1 

2887.0 

2885.4 

2884.6 

2883.1 

132 

2836.5 

2838.4 

2839.2 

2839.9 

2841.0 

2842.5 

2843.3 

2845.6 

2849.6 

2854.4 

2858.6 

201 

2971.7 

2968.0 

2961.8 

2953.9 

2945.2 

2935.3 

2924.0 

2912.5 

2901.4 

2890.7 

2878.4 

202 

2983.1 

2982.4 

2979.2 

2974.3 

2968.4 

2961.4 

2952.7 

2943.5 

2934.8 

2926.2 

2915.9 

203 

2983.6 

2986.3 

2986.8 

2985.4 

2982.8 

2978.9 

2973.1 

2966.8 

2960.6 

2954.3 

2946.2 

204 

2971.2 

2977.7 

2982.3 

2984.9 

2986.0 

2985.9 

2983.8 

2981.1 

2978.5 

2975.6 

2970.6 

205 

2945.0 

2955.2 

2963.8 

2970.4 

2975.6 

2979.9 

2981.7 

2983.1 

2984.6 

2985.6 

2984.9 

206 

2917.5 

2929.4 

2939.9 

2948.8 

2956.6 

2963.6 

2968.3 

2973.0 

2977.8 

2982.2 

2985.0 

207 

2895.8 

2907.9 

2918.8 

2928.4 

2937.2 

2945.6 

2951.9 

2958.3 

2965.4 

2971.9 

2977.3 

208 

2881.6 

2893.4 

2904.4 

2914.3 

2923.4 

2932.3 

2939.2 

2946.6 

2954.7 

2962.4 

2969.0 

209 

2940.6 

2944.7 

2946.7 

2947.1 

2946.5 

2945.0 

2941.6 

2937.8 

2934.0 

2929.9 

2923.9 

210 

2954.6 

2959.5 

2962.5 

2963.7 

2963.8 

2963.0 

2960.2 

2956.9 

2953.6 

2949.9 

2944.3 

211 

2966.1 

2972.2 

2976.2 

2978.4 

2979.3 

2979.1 

2976.8 

2973.9 

2971.0 

2967.7 

2962.3 

212 

2967.5 

2973.9 

2978.1 

2980.5 

2981.5 

2981.2 

2978.7 

2975.7 

2973.0 

2970.0 

2965.1 

213 

2956.2 

2961.8 

2965.2 

2966.9 

2967.1 

2966.0 

2962.6 

2959.1 

2955.8 

2952.3 

2947.1 


2940.0 

2944.9 

2947.6 

2948.4 

2947.9 

2946.0 

2941.9 

2937.8 

2933.9 

2930.0 

2924.3 

215 

2904.2 

2899.2 

2892.1 

2884.5 

2877.3 

2869.9 

2861.5 

2854.2 

2848.1 

2843.0 

2837.0 


2875.1 

2880.2 

2883.3 

2884.8 

2885.6 

2885.5 

2883.6 

2881.6 

2879.7 

2877.4 

2873.4 



2881.4 

2884.8 

2886.7 

2887.4 

2887.1 

2884.4 

2881.9 

2879.8 

2877.6 

2873.7 

218 

2844.5 

2853.8 

2862.5 



2886.7 

2893.4 

2901.0 

2909.9 

2918.8 

2926.9 

219 

2848.4 

2852.5 

2853.9 

2855.0 

2855.3 

2855.3 

2853.9 

2852.7 

2852.4 

2852.0 

2850.2 

220 

2847.4 

2851.9 

2853.8 

2855.0 

2855.6 

2855.1 

2853.4 

2852.2 

2851.5 

2851.5 

2849.4 

221 

2836.0 

2838.6 

2839.4 

2839.6 

2839.5 

2839.0 

2837.3 

2836.2 

2835.9 


mm 

222 

2836.1 

2838.8 

2839.6 

2839.7 

2839.5 

2839.5 

2837.4 

2836.2 

2836.0 

2835.9 

2834.7 

223 

2833.1 

2835.5 

2836.0 

2835.3 

2835.4 

2834.4 

2832.2 

2830.6 

2829.7 

2829.0 

2827.1 

224 

2833.9 

2836.4 

2837.1 

2836.3 

2836.7 

2835.8 

2833.4 

2831.8 

2831.0 

2830.4 

2828.5 

225 

2889.9 

2886.8 

2882.0 

2876.9 

2872.0 

2867.1 

2861.5 

2857.0 

2854.1 

2852.1 

2849.5 

226 

2925.7 

2919.9 

2911.9 

2903.1 

2894.2 

2884.9 

2874.7 

2865.2 

2856.8 

2849.3 

2840.7 

227 

2937.9 

2932.2 

2924.1 

2915.0 

2905.9 

2896.0 

2885.2 

2874.9 

2865.6 

2857.1 

2847.3 

228 

2954.3 

2948.9 

2941.0 

2931.8 

2922.2 

2911.6 

2899.9 

2888.3 

2877.5 

2867.3 

2855.6 


A 


* 


1 


4 
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Table IV: AEDC 16’ 
Nominal Conditions: 


Tunnel - 10% Model( continued) 
fi = 0.0°, = .25, q M = 125.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Nominal a 

a ! 


Ori- 


0,0* 

2.0° 

um wm 

6.0" 

warm a 


■1131 

mmm 


18.0° 

fice 

R: 1192 

R: 1193 

R: 1194 



R: 1197 



R: 1200 

R: 1201 

R: 1202 

ED 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

2856.9 

2867.9 

2878.0 

2887.3 

2898.3 

2905.2 

2912.5 

2920.6 

2929.6 

2938.5 

2946.5 

230 

2835.3 

2840.8 

2845.3 

2849.7 

2854.1 



2868.0 

2674.8 

2882.3 

2889.2 




2907.4 

2906.8 

2905.5 

2903.5 

2899.8 



2888.7 

2883.5 

232 

2928.0 


2932.6 

2932.3 

2931.2 

2929.2 

2925.3 

2921.3 

2917.2 

2913.0 

2907.0 

233 

2926.1 

2930.1 

2931.9 

2932.1 

2930.9 

2928.6 



2915.7 

2911.8 

2906.3 

234 

2903.3 



2907.8 

2906.4 

2904.0 



2891.7 

2888.2 

2683.2 

235 

2844.7 

2854.1 

2857.5 

2860.0 

2861.3 

2862.2 

2861.1 

2860.4 

2859.6 

2656.2 

2855.1 

236 

2838.0 

2845.3 

2851.1 

2855.8 

2859.5 

2862.7 

2863.8 

2865.6 

2867.9 

2869.9 

2870.4 

237 

2833.7 

2839.6 

2844.5 

2849.1 

2853.5 

2858.0 

2861.2 



2877.8 

2683.0 

238 

2834.3 

2839.6 

2844.0 

2848.0 

2851.9 

2856.3 

2861.0 

2865.7 

2871.7 

2878.4 

2884.3 

239 

2835.7 

2840.6 


2848.3 

2852.2 

2856.6 

2660.0 



2878.3 

2884.7 

240 

2840.3 

2843.4 




2852.0 

2853.6 



2666.8 

2871.6 

241 

2832.1 

2838.5 

2842.5 

2845.7 

2848.3 

2850.3 

2850.6 

2851.3 

2852.6 

2853.7 

2853.3 

242 

2828.0 

2827.6 

2825.9 

2824.2 

2823.0 

2822.0 

2820.3 

2820.2 

2821.5 

2823.8 

2825.3 

243 

2743.4 

2738.4 

2731.8 

2725.8 

2720.5 

2715.7 

2710.7 

2707.6 

2706.4 

2706.4 

2705.9 

244 

2889.3 

2886.7 

2882.6 

2878.3 

2874.2 

2870.1 

2865.3 

2861.7 

2859.7 

2858.5 

2856.6 

245 

2887.6 

2884.7 

2880.1 

2875.3 

2870.7 

2866.2 

2860.9 

2856.9 

2854.3 

2652.6 

2850.3 

246 

2858.6 

2861.6 

2863.1 

2863.7 

2863.8 

2863.3 

2861.3 

2859.9 

2859.0 

2858.1 

2854.2 

247 

2848.3 

2853.1 

2855.6 

2857.0 

2858.5 

2858.4 

2856.3 

2854.5 

2853.1 

2851.4 

2848.0 

248 

2841.2 

2844.4 

2846.0 

2846.7 

2847.2 

2847.0 

2845.4 

2844.4 

2844.1 

2844.3 

2842.1 

249 

2842.2 

2845.7 

2847.2 

2847.8 

2848.1 

2847.8 

2846.0 

2844.9 

2644.6 

2844.9 

2841.6 

250 

2815.7 

2820.8 

2824.1 

2826.3 

2827.8 

2828.7 

2827.7 

2827.0 

2826.6 

2826.3 

2824.4 

251 

2822.4 

2823.6 

2823.3 

2822.4 

2821.4 

2819.7 

2817.2 



2814.1 

2812.4 

252 

287.3 

288.8 

289.4 

289.3 

288.6 

297.9 

295.5 

293.8 

293.0 

292.0 

300.0 



































































































































































































































































Table V: AEDC 16' Tunnel - 10 JJ Model 
Nominal Conditions: fi = 0.0°, = .25, q,, = 125.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0 0 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

ft 1172 

ft 1173 

ft 1174 

ft 1175 

ft 1176 

ft 1177 

ft 1178 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

2837.3 

2846.0 

2855.0 

2862.6 

2869.9 

2878.1 

2885.4 

3 

2866.7 

2871.8 

2876.1 

2878.1 

2878.5 

2878.7 

2877.0 

4 

2868.2 

2872.8 

2877.0 

2878.6 

2879.4 

2880.2 

2878.8 

5 

2871.8 

2875.4 

2878.1 

2878.8 

2878.2 

2877.7 

2875.4 

6 

2871.8 

2874.7 

2877.3 

2877.7 

2877.8 

2877.8 

2875.1 

7 

2874.1 

2876.8 

2878.6 

2878.5 

2877.2 

2876.0 

2873.1 

8 

2876.1 

2877.9 

2879.7 

2879.3 

2878.4 

2877.6 

2875.0 

9 

2901.4 

2895.6 

2889.9 

2883.0 

2876.2 

2870.0 

2862.6 

10 

2834.9 

2841.9 

2849.2 

2855.3 

2861.3 

2868.3 

2874.6 

11 

2666.9 

2869.8 

2871.9 

2872.3 

2871.7 

2871.2 

2868.1 

12 

2868.7 

2870.5 

2872.4 

2872.6 

2871.9 

2871.1 

2868.1 

13 

2864.8 

2867.6 

2869.9 

2870.6 

2870.2 

2870.0 

2867.6 

14 

2865.8 

2868.1 

2870.6 

2871.6 

2871.0 

2870.5 

2867.8 

15 

2864.5 

2867.5 

2869.8 

2870.0 

2869.5 

2868.8 

2866.6 

16 

2864.2 

2866.5 

2868.8 

2868.8 

2868.4 

2868.3 

2866.2 

17 

2897.2 



2883.5 

2877.4 



19 

2852.7 

2856.9 

2859.9 

2861.0 

2861.0 

2860.6 

2858.4 

20 

2852.8 

2856.8 

2860.4 

2881.1 

2861.3 

2862.0 

2860.7 

21 

2849.7 

2852.6 

2855.6 

2855.7 

2856.5 

2856.5 

2855.4 

22 

2850.2 

2852.7 

2855.3 

2855.6 

2855.8 

2856.3 

2855.3 

23 

2841.4 

2844.2 

2846.6 

2847.4 

2847.5 

2847.8 

2846.8 

24 

2841.4 

2843.8 

2846.0 

2846.3 

2846.4 

mm 

EES I 

25 

2838.4 

2840.7 

2842.9 

2843.2 

2843.1 

2843.3 

2842.2 

26 

2837.6 

2839.9 

2842.0 

2842.2 

2842.3 

2842.6 

2841.5 

43 

2858.9 

2864.7 

2869.7 

2872.2 

2873.2 

2874.1 

2873.4 





2870.5 

2872.7 

2873.3 

2872.9 

67 

2836.8 

2839.4 

2841.6 

2842.4 

2842.0 

2842.6 

2841.5 

68 

2837.0 

2839.4 

2841.8 

2842.5 

2841.9 

2842.9 

2841.8 

85 

2873.4 



2881.5 

2881.0 

2880.3 

2877.9 

86 

2865.0 

2872.7 

2880.6 

2884.3 

2887.8 

2891.3 

2893.0 

87 

mm 



2872.3 

2878.1 

2884.1 

2888.6 

88 

2838.6 

2845.3 

2852.1 

2857.3 

2862.2 

2867.7 

2872.3 

89 

2833.6 

2837.9 

2842.5 

2846.1 

2849.7 

2854.2 

2858.2 

90 

2833.1 

2837.5 

2842.3 

2845.7 

2849.1 

2853.6 

2857.4 

91 

2834.8 

2838.7 

2843.1 

2846.4 

2849.8 

2854.2 

2858.0 

921 

2904.5 

2898.1 



2875.4 

2868.0 

2859.7 






















































































































































Table V: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: = 0.0°, M m = .25, q M = 125.0 

Inverted, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

f RTTm 

R: 1173 

R 1174 

R: 1175 

R 1176 

R 1177 

R 1178 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

2340.7 

2850.4 

2860.3 

2868.7 

2878.6 

2885.4 

2893.3 

93 

2834.4 

2841.2 

2848.3 

2854.2 

2860.0 

2866.8 

2873.0 

94 

2840.1 

2849.5 

2859.2 

2867.4 

2875.2 

2883.7 

2891.2 

95 

2838.4 

2842.6 

2848.9 

2853.8 

2858.5 

2863.9 

2868.4 

125 

2841.7 

2845.5 

2848.6 

2850.0 

2850.3 

2850.8 

2849.6 

126 

2841.5 

2844.9 

2848.0 

2849.2 

2849.8 

2850.5 

2849.3 

128 

2908.0 1 

2905.5 

2903.1 

2899.5 

2895.9 

2893.2 

2889.5 

132 

2834.2 

2835.5 

2837.1 

2837.8 

2838.8 

2840.9 

2842.4 

201 

2970.8 

2866.2 

2960.5 

2952.7 

2943.8 

2934.8 

2923.8 

202 

2981.8 

2980.4 

2978.0 

2973.1 

2966.9 

2960.7 

2952.4 

203 

2981.9 

2984.1 

2985.5 

2984.0 

2981.1 

2978.0 

2972.8 

204 1 

2968.7 

2975.1 

2980.7 

2983.2 

2984.0 

2984.6 

2983.2 

205 

2941.8 

2952.2 

2961.8 

2968.5 

2973.5 

2978.3 

2981.0 

206 

2914.1 

2926.3 

2938.0 

2946.9 

2954.3 

2961.9 

2967.6 

207 

2892.2 

2904.5 

2916.6 

2926.2 

2934.7 

2943.6 

2950.8 

208 

2877.9 

2890.0 

2902.1 

2912.0 

2920.9 

2930.3 

2938.3 

209 

2937.7 

2942.2 

2945.5 

2946.2 

2945.1 

2943.8 

2940.5 

210 

2851.6 

2957.0 

2961.2 

KMi 

2962.4 

2961.8 

2959.2 

211 


2969.9 

2975.1 

2977.3 

2977.9 

2978.1 

2976.3 

212 

2985.4 

2971.2 

2976.4 

2978.5 

2979.2 

2979.8 

2978.2 

213 

2955.2 

2959.9 

2964.1 

2965.4 

2965.4 

2965.4 

2963.2 

214 

2939.2 

2942.9 

2946.2 

2946.6 

2946.0 

2945.4 

2942.5 

215 

2903.4 

2897.1 

2890.7 

2883.2 

2875.7 

2869.0 

2861.2 

216 

2871.7 

2877.1 

2881.5 

2883.6 

2884.1 

2884.3 

2882.6 

217 

2873.8 

2878.4 

2882.6 

2884.1 

2884.7 

2885.4 

2884.0 

218 

mm 

2850.3 

2860.0 

2868.3 

2876.0 

2884.6 

2892.4 

219 

2845.4 

2849.6 

2851.9 

2853.2 

2853.3 

2853.9 

2853.1 

220 

2845.4 

2848.5 

2851.6 

2852.8 

2853.1 

2853.6 

2852.9 

221 

2833.7 

2835.9 

2837.6 

2837.9 

2837.5 

2837.7 

2836.6 

222 

wmm 

2835.7 

2837.5 

2837.6 

2837.3 

2837.8 

2836.5 

223 

mi m 

2832.7 

2834.1 

2833.9 

2833.4 

2833.1 

2831.4 

224 

2831.6 

2833.3 

2834.8 

2834.1 

2834.5 

2834.2 

2832.5 

225 

mm 

2884.6 

2880.4 

2875.3 

2870.2 

2866.0 

2861.0 

226 

2925.3 

2918.2 

2910.8 

2902.0 

2893.0 



227 

2837.4 

2930.4 

2922.8 

2913.9 

2904.5 

2895.5 

2884.9 

228 

2853.7 

2947.1 

2939.8 

2930.6 

2920.7 

2911.0 

2899.6 
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Table V: AEDC 16' Tunnel - 10# Model(continued) 

Nominal Conditions: £ = 0.0°, = .25, = 125.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

■RUM 

0.0° 

■Krai 

4.0° 

KK3I 

HEXU 

10.0° 

R: 1172 

R 1173 

R 1174 

R 1175 

R 1176 

R 1177 

R 1178 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

2853.1 

2864.2 

2875.3 

2884.7 

2893.4 

2902.7 

2911.0 

230 

2832.5 

2837.5 

2843.0 

2847.4 

2851.7 

2857.2 

2861.9 

231 

2900.9 

2904.0 

2906.0 

2905.9 

2904.2 

2902.3 

2898.8 

232 

2925.0 

2928.7 

2931.3 

2931.4 

2929.8 

2927.9 

2824.3 

233 

2924.8 

2927.5 

2929.8 

2929.5 

2928.3 

2927.2 

2923.9 

234 

2901.9 

2904.0 

2905.9 

2905.2 

2903.9 

2902.7 

2899.5 



2850.9 

2855.5 

2858.1 

2859.4 

2860.9 

2860.3 

236 

2834.8 

2841.7 

2848.5 

2853.5 

2857.2 

2861.1 

2863.0 



2836.4 


2846.6 

2850.9 

2856.0 

2860.1 

238 

2831.8 



2845.8 

2849.7 

2854.4 

mm 

239 

2832.8 

2837.2 

2841.9 

2845.8 

2849.5 

2854.4 

2858.7 | 

240 

2838.0 

2840.4 

2843.3 

2645.1 

2847.2 

2850.3 

e mm 


2829.0 

2834.8 

2839.9 

2843.2 

2845.8 

mm 

2849.6 


2826.2 

2824.9 

2824.0 

2822.3 

2821.0 

2820.6 

2819.8 


2742.3 

2735.9 

2730.0 

2723.9 

2718.7 

2714.4 

2709.7 

244 

2888.1 

2884.5 

2881.1 

2876.7 

2872.4 

2869.1 

2864.8 

245 

2886.4 

2882.4 

2878.5 

2873.6 

2868.8 

2865.0 

2860.2 

246 

2856.1 

2858.8 

2861.2 

2862.0 

2861.8 

2861.7 

2860.2 

247 

2845.3 

2849.9 

2853.5 

2854.9 

2856.5 

2856.9 

2855.3 

248 

2838.7 

2841.6 

2844.1 

2844.9 

2845.0 

2845.4 

2844.4 

249 

2839.9 

2842.5 

2845.0 

2845.5 

2845.7 

2846.2 

2845.1 


2813.1 

2818.2 

2822.4 

2824.6 

2825.8 

2827.2 

2826.7 


2820.4 

2820.9 

2821.4 

2820.5 

2819.3 

2818.2 

2816.4 

252 

283.8 

285.4 

287.1 

287.0 

286.1 

295.9 

294.5 


A 


4 * 
































































































































































































Table VI: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 

. rt __ o r» ^ i r oc _ 


Nominal Conditions: /? = 2.0 , M a = .25, q M = 125.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Nominal a 


Pi Pi 



R 1153 R: 1154 IR 1155 R 1156 R 1157 iR 1158 


Pi I Pi Pi ! Pi Pi Pi Pi Pi 


2902.1 2908.8 2919.3 



2885.2 2881.2 2878.1 2873.6 


7^ 

2868.2 

j 2872.7 i 

2372.3 ! 

2871.3 

! 2889. 






12 i 2877.4 I 2880.1 i 2880.0 i 2879.3 I 2878.6 I 2877.4 


2884.7 2864.3 I 2883.8 2882.0 ! 2883.-1 I 2880.0 2857.4 


14 i 2374.6 | 2877.5 ! 2877.8 i 2877.2 2876.8 i 3876.0 i 2877.1 2873.3 


15 i 2860.4 ! 2884.3 i 2864.3 


75.7 


70.5 


.© i *50 




1.1 


47.5 ! 2848.7 


44.0 2844.0 


51.4 


2846.3 2846.1 


2850.4 


47.8 2845.3 


47.5 I 2849.0 




73.0 


86 


87 2847.8 


88 I 2841.6 ! 2849.3 


89 I 2837.0 


2876.4 


283 


2845.9 I 2345.1 


2872.7 


2894.0 | 2897.9 


2S77.8 2885.4 2888.4 


2863. 2 2868.7 2877.0 2880.7 2886, 


2845.9 2849.1 2852.6 2858.9 2861.7 2886.8 I 2870.4 1 2878,4 


2863.4 


91 2837.5 2842.1 2844.0 2846.2 2849.3 2853.0 ! 2860. 1 I 2863.2 2868.5 2872.2 


921 | 2907,1 2900.7 2892.4 2884.0 2875.6 I 2886.8 2861.2 2853.0 2846.2 2838.9 1 2836.4 




2903.7 I 2902.3 ! 2904.8 ! 
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Table VL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /i = 2.0°, hL x - .25, q M = 125.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

'ordinal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1148 

R 1149 

R 1150 

R 1151 

R 1152 

R 1153 

R 1154 

R 1155 

R 1156 

R 1157 

R 1158 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

2843.0 

2853.4 

2860.5 

2867.5 

2875.5 

2884.0 

2895.6 

2902.5 

2910.9 

2917.7 

2928.5 

93 

2836.4 

2844.0 

2848.7 

2853.4 

2859.1 

2865.5 

2875.0 

2880.4 

2887.8 

2393.4 

2903.5 

94 

2842.9 

2853.2 

2860.0 

2866.9 

2874.5 

2882.8 

2894.3 

2901.0 

2909.3 

2915.8 

2926.5 

95 

2839.3 

2846.5 

2850.5 

2854.5 

2859.2 

2864.4 

2872.5 

2876.2 

2881.7 

2886.1 

2894.4 

125 

2839.0 

2843.6 

2844.6 

2845.1 

2845.4 

2845.2 

2847.8 

2845.4 

2844.2 

2841.5 

2842.0 

126 

2849.9 

2853.7 

2854.5 

2854.5 

2854.8 

2854.6 

2856.1 

2852.9 

2851.0 

2847.7 

2848.0 

128 

2910.2 

2908.2 

2903.9 

2899.7 

2895.7 

2891.6 

2891.2 

2887.5 

2885.2 

2882.1 

2883.1 

132 

2837.1 

2838.9 

2838.2 

2837.8 

2838.5 

2839.6 

2844.4 

2845.4 

2848.8 

2851.4 

2858.2 

201 

2972.8 

2969.0 

2961.7 

2953.7 

2944.4 

2933.2 

2924.7 

2913.2 

2901.4 

2888.4 

2878.7 

202 

2983.5 

2982.8 

2978.5 

2973.5 

2967.1 

2959.0 

2953.5 

2944.5 

2934.9 

2923.7 

2916.1 

203 

2983.4 

2986.5 

2985.6 

2984.0 

2981.0 

2976.4 

2974.3 

2968.2 

2961.1 

2952.1 

2946.8 

204 

2970.0 

2977.4 

2980.3 

2982.6 

2983.4 

2983.1 

2985.1 

2982.6 

2978.9 

2973.3 

2971.1 

205 

2942.9 

2954.3 

2961.0 

2967.0 

2972.1 

2976.3 

2983.0 

2984.4 

2984.9 

2983.2 

2985.2 

206 

2915.4 

2928.6 

2937.2 

2945.2 

2952.9 

2960.3 

2970.1 

2974.4 

2978.4 

2980.1 

2985.6 

207 

2893.8 

2907.1 

2916.1 

2924.7 

2933.2 

2942.0 

2953.4 

2959.4 

2965.6 

2969.6 

2977.5 

208 

2879.4 

2892.5 

2901.5 

2910.2 

2919.2 

2928.5 

2940.5 

2947.3 

2954.6 

2959.9 

2969.0 

209 

2932.1 

2937.2 

2937.9 

2937.9 

2936.7 

2933.6 

2934.3 

2930.6 

2926.1 

2919.3 

2915.7 

210 

2947.2 

2953.2 

2954.7 

2955.6 

2955.2 

2953.1 

2954.4 

2951.4 

2947.2 

2940.8 

2937.6 

211 

2962.0 

2969.0 

2971.6 

2973.3 

2973.8 

2972.8 

2974.7 

2972.1 

2968.2 

2962.0 

2959.3 

212 

2970.1 

2976.9 

2979.6 

2981.5 



2983.8 

2980.8 

2977.0 

2971.1 

2969.2 

213 

2962.9 

2968.6 

2970.6 

2971.7 

2971.7 

2971.2 

2972.1 

2968.1 

2963.8 

2957.7 

2955.6 

214 

2949.2 

2953.9 

2955.1 

2955.3 

2954.7 

2953.6 

2953.6 

2948.7 

2943.8 

2937.3 

2934.8 

215 

2905.6 

2900.0 

2892.1 

2884.0 

2875.8 

2867.1 

2861.7 

2853.7 

2847.1 

2840.1 

2836.8 

216 

2867.4 

2873.3 

2874.8 

2875.6 

mm 

2874.6 

2876.5 

2873.8 

2871.1 

2866.4 

2864.4 

217 

2882.7 

2888.3 

2890.4 

2891.6 

2892.4 

2892.9 

2894.8 



2883.9 

2883.2 

218 

2842.8 

2853.0 

2859.8 

2866.6 

2874.2 

2882.5 

2893.8 

2900.5 

2908.7 

2915.3 

2925.8 

219 

2844.4 

2848.9 

2848.9 

2849.0 



2850.5 

2848.3 

2847.3 

2844.7 

2845.1 

220 

2852.1 

2856.7 

2856.9 

2857.6 

2857.8 

2857.8 

2860.7 

2858.4 

2857.1 

2854.7 

2855.5 

221 

2833.9 

2836.5 

2835.9 

2835.1 

2834.3 

2833.4 

2835.3 

2833.0 

2832.2 

2830.2 

2831.4 

222 

2839.7 

2842.4 

2842.0 

2841.3 

2841.0 

2840.4 

2842.7 

2840.3 

2839.5 

2837.4 

2838.9 

223 

2831.6 

2833.8 

2832.8 

2830.7 

2830.2 

2828.6 

2830.0 

2827.0 

2825.4 

2822.6 

2822.8 

224 

2837.1 

2839.6 

2839.2 

2838.4 

2838.2 

2837.3 



2835.1 


mm\ 

225 

2892.0 

2888.2 

2882.2 

2876.3 

2870.7 

2864.9 

2862.7 

2857.5 

2853.9 

2849.7 

2849.5 

226 

2928.7 

2922.1 

2913.1 

2903.9 

2894.3 

2883.6 

2876.1 

2866.1 

2857.1 


esh 

227 

2940.5 

2934.0 

2925.0 

2915.7 

2905.8 

2894.6 

2886.4 

2875.7 

2865.8 

2855.0 

2848.0 

228 

2956.5 

2950.6 

2941.7 

2932.3 

2922.1 

2910.1 

2900.9 

2889.1 

2877.6 

2865.1 

2856.1 


« * 
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Table VI: AEDC 16 ! Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: = 2.0°, - .25, = 125.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 

































































































































































Table VII; AS DC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: — -2.0°, M w = .25, = 125.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

‘ominal « 

aparai 


2.0° 

wmsM 

8.0° 

wksm 

K23I 

mmi 


mum 

■na 

ft 1137 

ft 1138 

ft 1139 

ft 1140 

ft 1141 

ft 1142 

ft 1143 

ft 1144 

ft 1145 

ft 1146 

ft 1147 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

2839.9 

2846.4 

2853.6 

2881.4 

2871.8 

2878.1 

2885.9 

2893.9 

mm i 

2912.0 

2917.8 

3 

2875.7 

2878.5 

2881.1 

2883.2 

2887.0 

2885.9 

2885.5 

2884.6 

mm 

2881.3 

2878.5 

■FI 

2803.7 

2866.6 

2869.2 

2871.2 

2875.1 

2873.7 

2873.1 

2872.5 

2872.9 

mm fi 

2863.6 

5 

2881.3 


2883.4 


2886.8 

2884.7 

2883.6 

2882.2 

2882.1 

2878.5 

2873.7 

6 

2866.4 

2867.9 

2869.2 

2870.1 

2873.9 

2871.8 

2869.9 

2869.0 

mm 

2865.4 

mm 

■B 

2883.9 

2884.0 

2884.0 

2883.9 

2885.7 

2882.9 

2881.0 

2879.1 

2878.6 

2874.8 

2869.6 

8 

2870.2 

2870.9 

2871.5 

2871.7 

2874.1 


2870.1 

2869.0 

2869.0 

2865.2 

2860.0 

9 

2902.2 

mm 

2888.0 

2881.4 

2877.9 

2870.1 

2863.9 

2859.0 

2855.5 

2849.4 

2842.8 

10 

2837.2 

2842.0 

mm 

2854.0 

2863.2 

2868.4 

2875.0 

2882.4 

2892.5 

2898.9 

2904.2 

11 

2875.2 

2875.8 

2876.2 

2878.8 

2879.7 

2877.7 

2876.1 

2873.9 

2873.2 

2869.1 

2864.5 

12 

2864.3 

2864.6 

2865.0 

2885.7 

2868.2 

2865.4 

2863.3 

2801.7 

2860.8 

2856.3 

2850.6 

13 

2873.0 

2873.8 

2874.4 

2875.2 

2878.0 

2876.3 

2875.1 

2873.8 

2873.9 

2870.8 

2860.7 

m i 

2861.3 

2862.1 

2863.3 

2864.8 

2867.8 

2865.1 

2863.3 

2862.5 

2862.7 

2859.3 

2854.4 

15 

2873.2 

2873.7 

2874.2 

2874.7 

2877.1 

2875.0 

mm 

2872.5 

2872.6 

2869.2 

2864.8 

16 

2859.3 

2860.2 

2861.1 

2861.9 

2865.0 

2863.0 

2662.0 

2861.5 

2862.1 

2859.1 

2854.8 

17 

2900.1 

2893.5 

2887.1 

2881.4 

2878.8 

2871.9 

2866.9 

2863.0 

2860.6 

2855.6 

2850.1 

19 

2860.2 

2861.8 

2863.0 

2864.4 

2867.9 

2866.1 

2864.4 

2864.4 

2886.1 

2864.0 

2859.9 

20 

2849.0 

2851.7 

2853.9 

2855.0 

2858.7 

2857.5 

2857.4 

2857.8 

2859.4 

2856.8 

mm 

21 

2855.9 

2856.8 

2858.1 

2858.6 

2862.9 

2861.0 

2860.8 

2861.5 

2862.9 

2801.1 

2858.0 

22 

2848.2 

2848.9 

2849.9 

2850.6 

2854.3 

2853.0 

2852.7 

2853.4 

2854.6 

2852.8 

2850.0 

23 

mm 

2848.0 

2848.8 

2850.0 

2853.8 

2852.1 

2851.8 

2852.9 

2854.7 

2853.1 

2850.4 

24 

2839.9 

2840.5 

2841.1 

2841.7 

2845.5 

2844.0 

2844.0 

2844.5 

2846.3 

2844.8 

2842.0 

25 

2843.7 

2844.1 

2844.6 

mm 

2848.8 

2847.0 

2846.7 

2847.7 

2849.5 

2848.1 

2845.4 

26 

2836.0 

2838.5 

2837.1 

2837.7 



2839.7 

2840.5 

2842.4 

2841.0 

2838.3 

43 

2866.3 

2870.1 

2873.5 

2876.4 

2880.9 

2880.5 

2881.1 

2881.3 

2882.5 

2879.6 

2875.7 

44 

2855.1 

2858.6 

2861.8 

2864.1 

2869.2 

2867.7 

2867.8 

2867.8 

2868.6 

2865.4 

2860.9 

67 

2841.5 

2842.2 

2842.8 

2844.1 

2848.0 

2846.3 

2846.2 

2846.9 

2848.8 

2847.1 

mm 

68 

2836.0 

2836.4 

2837.2 

2838.1 



2839.7 

2640.2 

2841.8 

2640.0 

2836.8 

85 

2883.6 

2685.1 

2886.3 

2887.3 



2886.8 

2885.1 

2884.6 

2880.5 

2875.3 

86 

2862.4 

2868.6 

2873.2 

2877.5 

2883.7 

2885.0 

2887.1 

2888.8 

2891.9 

2890.7 

2887.6 

87 

2651.9 

2859.3 

2866.9 

2874.3 

2883.5 

2888.4 

2894.1 

2899.4 

2906.9 

2910.0 

2911.7 

88 

2840.2 

2844.4 

2849.3 

2854.6 

2862.4 

2865.9 

2870.8 

2876.1 

2884.1 

2888.4 

2891.1 

89 

2834.5 

2837.2 

2840.6 

2844.8 

2852.0 

2854.9 

2859.3 

2864.9 

2872.8 

2877.1 

2880.7 

90 

2835.8 

2837.9 

2840.9 

2844.3 

2851.1 

2853.5 

2857.5 

2862.7 

2870.3 

2874.2 

2877.5 

91 

m m 

2838.5 

2841.4 

2845.1 

2851.9 

mm 

2858.7 

2864.0 

2871.4 

2870.0 

2879.6 

921 

2905.0 

2897.2 

2889.4 

2882.0 

2877.5 

2868.4 

2861.3 

2855.5 

2850.8 

2843.8 

2836.2 















































































































































































































































































































































































































Table VIL AEDC 18' Tunnel - 10 X Model(continued) 

Nominal Conditions: /3 = -2.0°, M,,, — .25, = 125.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

i N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1137 

R 1138 

R 1138 

R 1140 

R 1141 

R 1142 

R 1143 

R 1144 

R 1145 

R 1148 

R 1147 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

2843.3 

2850.7 

2858,9 

2867.5 

2878.3 

2885.3 

2893.7 

2902.1 

2913.5 

2920.8 

2926.8 

93 

2836.3 

2840.9 

2846.4 

2652.7 

2861.7 

2866.8 

2873.3 

2880.6 

2890.6 

2896.0 

2902.1 

94 

2843.8 

2849.7 

2857.5 

2865.8 

2876.4 

2883.2 

2391.3 

2899.5 

2910.5 

2917.7 

2923.5 

95 

2838.1 

2841.9 

2846.5 

2651.4 

2859.1 

2862.5 

2887.3 

2872.9 

2880.8 

2885.5 

2888.5 

125 

2849.4 

2850.8 

2852. 0 

2853.4 

2857.1 

2855.5 

2854.9 

2854.6 

2855.5 

2852.9 

2849.1 

126 

2837. 9 

2839.9 

2841.5 

2843.3 

2847.8 

2847.0 

2847.0 

2847.2 

2848.7 

2843.4 

2842.0 

128 

2303.4 

2908.3 

2901.5 

2898.3 

2897.9 

2393.8 

2891.3 

2889.4 

2889.8 

2887.2 

2884.0 

132 

2835.7 

2835.0 

2835.1 

2836.2 

2340.8 

2841.0 

2843.1 

2846.8 

2852.7 

2855.7 

2857.8 

faoT 

2372.0 

296S.3 

2968.5 

2951.9 

2945.6 

2835.1 

2925.9 

2916.1 

2906.8 

2894.6 

2881.7 

202 

2983.5 

2980.8 

2077.1 

2972.4 

2968.6 

2960.9 

2954.4 

2946.5 

2939.7 

2929.5 

2018.5 

203 

2984.1 

2984.8 

2984.9 

2983.6 

2982.7 

2978.2 

2974.7 

2089.3 

2065.2 

2957.4 

2948.4 

(204 

2971.8 

2876.3 

r 2§BQA 

2983.0 

2985.7 

2984.9 

2935.1 

2082.9 

2682.6 

2978.1 

2972.1 

205 

2344.6 

2953.1 

2981.1 

2967.8 

2974.8 

2978.0 

2982.2 

2983.9 

2887.9 

2987.3 

2965.2 

206 

2917.4 

2827.3 


2046.4 

2955.8 

2961.8 

2988.9 

2973.6 

2981.0 

2983.8 

2984.9 

207 

2895.4 

2905.4 

2815.8 

2025.7 

2936.3 

2943.6 

2951.9 

2958.5 

2968.1 

2973.0 

2976.4 

208 

2680.7 

2890.5 

2800.9 

2910.9 

2922.2 

2830.0 

2938.8 

2946.4 

2957.0 

2963.1 

2967.6 

209 

2948.5 

2850.5 

2952.1 

2952.7 

2054.2 

2961.8 

2950.2 

2946.8 

2945.0 

2939.5 

2933.1 

210 

2980.9 

2864.0 

2968.0 

2987.9 

2969.8 

2968.3 

2087.3 

2984.4 

2983.2 

2958.0 

2951.9 

211 

2970.2 

2874.4 

297815" 

2880.3 

2982.8 

2981.9 

2981.8 

2979.2 

2978.5 

2973.6 

2967.6 

212 

2964.8 

2988.0 

2972.9 

2875.3 

2978.0 

2977.0 

2977. Q 

2074.8 

2974.4 

2969.7 

2963.5 

213 

2951.2 

2954.7 

2957.7 

2958.4 

2961.7 

2859.8 

2959.1 

2958.7 

2055.8 

2950.6 

2943.9 

214 

2933.2 

2835.8 

2938.0 

2939.0 

2840.7 

2938.2 

2936.7 

2934.1 

2932.6 

2927.0 

2910.7 

215 

2904.8 

2887.2 

2889.4 

2882.2 

2878.1 

2869.6 

2882.9 

2857.3 

2853.0 

2846.2 

2838.8 

216 

2881.2 

2884.2 

2886.8 

2883.0 

2892.8 

2891.8 

2891.5 

2890.5'i 

2890.8 

2887.3 

"12882T 

217 

28SS.7 

2871.6 

2874.1 

2878.0 

2879.9 

2878.3 

2877.7 

2877.0 

2877.2 

2873.2 

2867.5 

218 

2842.9 

2850.7 

2858.9 

2867.4 

2878.1 

2885.0 

2893.2 

2901.6 

2912.9 

2920.1 

2926.0 

219 

2851.5 

2853.5 

2354.2 

2856.0 

2359.8 

2858.3 

2858.8 

2859.2 

2830.8 

2859.1 

2855.9 

220 

2843.4 

2844* A 

2846.4 

2847.3 

2851.4 

2850.1 

2850.0 

2850.4 

2851.9 

2850.0 

2846.6 

221 

2838,2 

2838. 4 

2838.5 

2839.3 

2842.8 

2841.0 

2841.0 

2841.6 

2843.5 

2842.0 

2839.2 

222 

2832.9 

2833.0 

2833.0 

2833.4 

2836.8 

2835.5 

2834.8 

2835.4 

2837.2 

2835.5 

2832.5 

223 

2835.0 

28-35.0 

2834.9 

2835.6 

2838.9 

2836.7 

2836.0 

2836.4 

2837.8 

2835.7 

2832.2 

224 

2831.3 

2830.8 

2830.6 

2830.7 

2834.1 

2831.8 

2830.7 

2830.8 

2831.9 

2829.6 

2825.9 

225 

2889.7 

2884.0 

2878.5 

2873.8 

2872.1 

2866.4 

2862.3 

2858.5 

2858.5 

2854.7 

2850.4 

226 

2925.3 

2817.6 

2909.0 

2900.5 

2894.8 

2884.7 

2876.1 

2868.6 

2362.0 

2852.8 

2843.1 

227 

2938.1 

2930.0 

2921.3 

2912.6 

2906.4 

2895.8 

2886.8 

2878.4 

2870.9 

2860.8 

2350.1 

228 

2954.6 

2947.0 

2938.5 

2929.6 

2922.9 

2911.6 

2901.7 

2392.1 

2883.0 

2871.1 

2858.6 




Table VIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: = -2.0°, = .25, = 125.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

r — — k 

fominal a 


mam 

1^1 

m m 

WEM 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1137 

R 1138 

R 1139 

R 1140 

R 1141 

R 1142 

R 1143 

R 1144 

R 1145 

R 1146 

R 1147 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

22S 

2356.2 

2864.9 

2874.4 

2883.9 

2895.3 

2903.0 

2911.9 

mm 

2931.8 


2944.7 

230 

2834.5 

2837.4 

2841.2 

2846.1 

2854.0 

2858.0 

2863.2 


mm 


ESDEI 

EO 

mm 

2912.3 

2912.9 

2912.6 

2913.8 

2910.8 

2908.5 

mm 

2903.8 


2892.7 

[232 

vmm 


2938. i 

2938.1 

2939.3 

2936.4 

2934.2 

2930.7 

2928.7 

wsm a 

2916.4 

| 233 1 

mm 

2919.9 

2921.1 

2921.4 

2922.8 

2919.8 

2917.8 

mm 

2913.4 

2907.8 

ESSO 

ESI 

wmm 


2896.4 

2896.4 


2895.0 

2892.9 

2890.7 

2889.4 


2877.6 

235 

wtm 

VttflH 

2857.1 

2860.4 

mm 

2865.8 

2868.8 

2867.7 

2869.7 


2863.2 

236 

mmi 

wwm 

2848.6 

2854.3 

2882.3 

2864.9 

mm 

2871.8 

2878.9 

2877.8 

2877.0 

237 

2832.1 


2840.5 

2845.7 

2853.7 

2857.5 

2862.4 

mm 


2881.6 

2884.8 


2633.1 

2836.3 

2640.2 

mm 

2852.5 

2855.9 

2860.5 

2666.7 

mm 

2881.2 

2885.1 

239 

2834.7 

mm 

2840.7 

2845.3 

2852.7 

2855.8 

mm 

mm 

2874.5 

2879.5 

2883.5 

240 


2840.1 

2841.5 

2843.8 


2850.7 

2853.6 

2857.9 

2865.1 

2869.4 

2872.1 

241 

2828.6 

2833.4 

2837.9 

2842.3 

2849.2 

2850.9 

2853.2 

2856.3 

2860.7 

2860.9 

2859.4 

242 

2827.1 

2823.9 

2821.5 

2820.4 

2823.0 

2820.8 

2820.4 

2822.0 

mm 

2825.9 

2825.4 

243 

2741.9 

mm 

2726.1 

2720.8 

2721.1 

2715.1 

2710.7 

2710.8 

2711.2 

2709.5 

2706.9 

244 

2889.0 

2883.9 

2879.1 

2875.1 

2874.3 

2869.4 

2866.2 

2864.2 

2864.0 

2861.1 

2857.6 

245 

2887.2 


2876.4 

2872.0 

2870.7 

2865.2 

2861.5 

2859.1 

2858.5 

2855.1 

2851.1 

246 

2863.7 

mm 

2865.1 

2866.1 

2869.3 

2867.5 

2867.0 

2868.7 

2867.8 

2865.5 

IJT3I1 

247 

2851.1 

2853.6 

2855.9 

2857.4 

2863.4 

2862.1 

2861.9 

2861.8 

2862.5 

2859.7 

K033EI 

248 

2845.4 

2846.1 

2846.8 

2847.8 

2851.5 

2849.7 

2849.5 

2850.0 

2851.7 

2850.1 

2846.1 

249 

2837.8 

2838.6 

2839.7 

2840.7 

2844.7 

2843.5 

2843.4 

2844.2 

2846.1 

2844.7 

2841.6 

250 

2820.9 

2823.3 

2825.4 

2827.7 

2832.5 

2831.3 

2831.4 

2832.1 

2833.5 

2831.3 

2827.6 

251 

2823.9 

2822.6 

2821.6 

2821.3 

2824.1 

2821.1 

2820.1 

2820.5 

2821.8 

2819.8 

2816.4 

252 

286.8 

286.1 

286.1 

286.1 

287.8 

295.9 

295.2 

293.8 

295.5 

292.8 

298.6 
















































































































































































































































Table Vnt AEDC 16' Tunnel -10% Model 
Nominal Conditions: yS = 6.0°, M„, = .25, = 125.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

Nominal a 

mm 

B§»Fyra 


6.0° 

arrra 





R: 1163 

R 1164 

R: 1165 

R: 1166 

R: 1167 

R: 1188 

R: 1169 

R: 1170 

R: 1171 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

2845.5 

2851.3 

2857.8 

2867.0 

2876.9 

2886.4 

2894.1 

2900.6 

2907.8 

3 

2353.2 

2853.6 

2853.3 

2855.0 

2856.4 

2855.8 

2852.7 

2848.5 

2843.8 

4 

2892.6 

2894.4 

2896.9 

2900.4 

2903.5 

2905.0 

2903.6 

2900.3 

2897.3 

5 

2854.8 

2854.4 

2853.7 

2854.9 

2856.9 

vmzi 1 

2853.1 

2849.2 

2845.4 

6 

K%HH 

2898.7 

2897.4 

2898.9 

2900.5 

2900.5 

2897.8 

2893.5 

2889.8 

■B 

2855.4 

2854.6 

2853.5 

mm 

2855.5 

2854.9 

2852.1 

2848.4 

2844.7 

8 

2901.2 


2899.1 

2899.6 

2900.0 

2899.0 

2895.5 

2890.6 

EHDai 

9 

2893.5 

2884.8 

2877.2 

2871.3 

2866.3 

2860.6 

2853.7 

2846.8 

2840.8 

10 

2840.4 

2844.7 

mm 

2857.9 

2866.6 

2875.0 

2881.7 

2887.6 

28944 

11 

2852.8 

2851.9 

2850.8 

2852.8 

2853.1 

2850.2 

2845.6 

2841.1 

2837.2 

12 

2890.2 

2889.2 

2889.4 

2891.0 

2892.5 

2892.3 

2889.3 

28849 

2880.6 

13 

2850.1 

2849.6 

2848.9 

mm 

2852.9 

2851.0 

2848.0 

2844.5 

2841.3 

14 

wwm 

2887.2 

2887.6 

2889.2 

2890.9 

E32S1 

2888.6 

28848 

2881.3 

15 

mm 

2848.6 

mm 

2849.8 

2851.3 

2851.2 

2849.1 

2845.9 

2843.1 

16 

2887.6 

2886.3 

mm 

2887.5 

2888.8 

2888.6 

2885.7 

2881.6 

2878.0 

17 

2893.0 

2885.5 

2878.9 

2874.0 

2870.2 

2865.8 

2859.8 

2853.6 

2848.4 

19 


2844.1 

2843.7 

2843.7 

2846.0 

2846.4 

2844.6 

2842.0 

2839.4 

20 

2873.1 

2873.1 

2874.1 

2876.3 

2878.7 

2880.0 

2879.6 

2877.0 

2874.9 

21 

2841.8 

2841.5 

2841.0 

2842.3 

2844.4 

2845.7 

2844.3 

2842.0 

2839.7 

22 

mm 

2867.1 

2867.8 

2869.7 

2872.2 

2873.3 

2872.6 

2869.6 

2868.0 

23 

2834.9 

2834. i 

2833.8 

2835.6 

2837.7 

2839.0 

2837.6 

2835.6 

2834.1 

24 

2857.5 

2856.6 

2856.9 

2859.1 

2861.4 

2862.6 

2881.7 

2859.6 

2858.0 

25 


2831.7 

2831.1 

2832.8 

2834.8 

2836.0 

2634.8 

2832.8 

2831.4 

26 

2852.6 

2851.5 

2851.6 

2853.4 

2855.7 

2857.0 

2856.0 

2853.8 

2852.3 

43 


2850.9 

2851.1 

2853.7 

28545 


2851.7 

2847.6 

2843.7 

44 


2881.4 

2885.0 

2889.6 

2893.8 

2896.9 

2896.9 

28948 

2892.8 

67 


2831.6 

2830.7 

2831.8 

2833.8 

2834.5 

2832.7 

2830.1 

2827.8 

68 

K&MXI 

2850.0 

2850.7 

2853.2 

2855.8 

2857.7 

2856.9 

2855.1 

2853.6 

85 


2855.0 

2854.4 

2855.6 

2856.5 


2853.1 

2848.9 

2844.5 

88 

2887.1 

mm 

2898.4 

2905.6 

2912.0 

2917.3 

2919.6 

2919.9 

2920.3 

: T71 

Emn 

mm 

2856.2 

2862.0 

2868.1 

2873.0 

2875.5 

2876.7 

2878.0 

88 

2846.6 

2851.3 

2857.0 

2864.6 

2872.9 

2880.5 

2886.2 

2890.7 

2895.9 


Bn 

2839.2 

2841.3 

2846.0 

2851.6 

2856.8 

ES5EI 

2863.3 

2867.3 


MCH 

2837.2 

2840.6 

2846.8 

EEFflEI 


2865.9 

2870.1 

2875.3 

91 

IWfl 

2839.6 

2841.9 

mnm 

2852.6 


2882.8 

2866.6 

2871.6 

921 

eBb 

2886.6 

2878.4 

2871.7 2868.0 


2851.9 

2844.1 

2837.1 































































































































































































































































































































Tabic VIH: AEDC 18' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: # — 6.0°, = .25, - 125.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 


[ominal a 

W3M 

2.0° 


mm 

MEM 

MEM 

MEM 


meem 

ft 1163 

ft 1164 

ft 1165 

ft 1166 


ft 1168 

ft 1169 

ft 1170 

ft 1171 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

2848.6 

2855.3 

mm 

2872.8 

2883.3 

2893.4 

2901.6 

2908.3 

2918.4 

93 

2839.5 

2843.7 

2848.8 

2856.6 

2865.2 

2873.4 

2880.1 

wwm 

2892.6 

94 

2848.4 

2855.0 

2862.3 

2872.3 

2882.8 

2892.9 

2901.1 

mm 

2916.0 

95 

2843.2 

2847.8 

2852.6 

2860.0 

2868.0 

2875.3 

2880.9 

i 

£ 

»#!*! 

125 

2831.1 

2832.0 

2832.7 

2835.8 

2839.2 

2840.9 

2840.1 

2838.0 

mm 

126 

2862.7 

2862.0 

2862.5 

28642 

2865.9 

mm 

2863.5 

2859.7 

mm 

128 

2902.1 

2896.9 

2892.8 

2890.6 

2889.4 

2887.7 

28847 

2881.5 

2879.3 

132 

2835.2 

2833.6 

2833.6 

2836.5 

2840.4 

2844.2 

2846.4 

2848.3 

2851.4 

201 

2962.3 

mm 

2946.0 

2937.9 

2929.9 

2919.9 

2908.4 

2896.3 

28844 

202 

2975.9 

2970.9 

2965.7 

2960.6 

2955.2 

2947.9 

2939.0 

2929.1 

2919.3 

203 

2979.8 

2978.3 

2976.6 

29749 

2972.7 

2968.6 

2962.6 

2955.2 

2947.8 

204 

2970.7 

2973.2 

2975.3 

2977.9 

2979.4 

2979.4 

2977.1 

2973.2 

2968.9 

205 

mm 

29546 

2960.5 

2967.3 

2973.2 

2977.6 

2979.6 

2979.5 

2979.3 

206 

2922.5 

mm 

2939.2 

2948.8 

2957.6 

2965.3 

2970.5 

2973.7 

2976.8 

207 

2901.3 

2910.1 

2918.9 

2929.6 

2939.8 

2949.1 

2956.2 

2961.4 

2966.7 

208 

2887.1 

2896.0 

29049 

2915.9 

2926.8 

2936.9 

2944.8 

2951.0 

2957.5 

209 

2916.1 

2916.2 

2915.3 

2915.7 

2915.7 

2914.1 

2910.2 

2905.0 

2899.1 

210 

2934.2 

2935.3 

2935.3 

2936.6 

2937.1 

2936.2 

2932.9 

2928.2 

2922.8 

211 

2955.4 

2957.6 

2956.8 

2960.9 

2962.1 

2961.7 

2959.0 

29547 

2949.8 

212 

2977.0 

2979.2 

mm 

2983.7 

2985.2 

2985.1 

2982.7 

2978.4 

29743 

213 

mm 

2976.4 

2978.2 

2980.0 

2981.1 

2980.2 

2977.2 

2972.3 

2967.9 

214 

2964.8 

2965.3 

2966.4 

2967.5 

2968.0 

2966.6 

2962.8 

2957.2 

2952.3 

215 

2892.9 

28840 

2876.1 

2869.8 

28646 

2858.6 

2851.3 

2843.9 

2837.4 

216 

2856.6 

2857.2 

2857.1 

2858.9 

2860.3 


2857.1 

2853.0 

2848.4 

217 

2899.5 

2901.1 

2903.6 

2906.9 

2909.8 

2911.0 

2909.3 

2905.8 

2902.6 

218 

2847.7 

28540 

2860.9 

2870.5 

2880.6 

2890.2 

2898.0 

2904.6 

2911.9 

219 

2839.0 

2838.5 

2838.0 

2839.7 

2841.7 

2842.5 

2841.0 

2838.2 

2835.7 

220 

2862.8 

2863.2 

28641 

2866.8 

2869.9 

2871.5 

2870.7 

2868.3 

2866.7 

221 

2829.5 

2827.9 

2826.9 

mm 

2830.0 

2830.7 

2829.1 

2826.8 

28248 

222 

2846.8 

2845.6 

2845.8 

2847.7 

2850.0 

EZ35M 

2850.8 

2848.6 

2847.2 

223 

2827.3 

2825.0 

2823.1 

28240 

2824.9 

28247 

2822.1 

2818.8 

2815.8 

224 

2843.0 

2842.0 

2842.3 

2844.1 

2846.8 

2848.2 

2847.1 

2845.0 

2843.4 

225 

2883.0 

2875.8 

2870.1 

wwm 

2863.6 

2860.3 

2855.8 

2851.1 

2847.4 

226 

2916.9 

2906.8 

2897.7 

mm 

2882.1 

rm nn 

2863.8 

2853.8 

2844.7 

227 

2928.1 

2917.9 

2908.5 

2899.9 

2892.0 

2882.9 

2872.7 

2862.1 

2852.3 

228 

2944.3 

29344 

2925.0 

2916.0 

2907.3 

2897.0 

2885.3 

2873.4 

2861.8 
















































































































































































































































































































































TaMfi vm AEDC 16' Tunnel -10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /S = 6.0°, M„ — .25, = 125.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 



N 

'oroinal a 

■ mi 

il 

WKSM 

■EIDil 

■QQjfl 



meem 

16.0° 

R 1163 

R 1164 

R 1165 

R 1166 

R 1167 

R 1168 

R 1169 

R 1170 

R 1171 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

2861.7 

2869.7 

2876.0 

2888.9 

2899.9 

2910.5 

2918.9 

2926.0 

2933.6 

230 

2836.7 

2839.2 

2842.9 

2849.5 

2856.9 

2863.8 

2869.0 

2873.7 

2879.4 

231 

2877.0 

2876.1 

2874.4 

mm 

28746 

mm 

mm 

28646 

2859.3 

232 

2902.1 

ma 

2900.1 

2900.1 

2899.8 

2898.0 

2893.8 

2888.4 

2882.4 

233 

2951.7 

2951.1 

2951.5 

2952.0 


2950.3 

2946.0 

2940.2 

2935.1 

234 

2930.3 

2929.0 

2928.9 

2929.2 

2929.1 

mm 

2923.1 

2917.3 

2912.3 

235 

2843.7 

2843.6 

2843.6 

2845.2 

2846.6 

2846.2 

2842.8 

2838.2 

2833.0 

236 

2840.8 

2842.0 


2846.5 

2849.6 

2851.3 

2850.6 

2848.5 

2846.4 

237 

2837.5 

2838.7 

2840.8 

2846.5 

2852.0 

2856.4 

2859.5 

2882.1 

2865.4 

238 

2836.8 

2838.1 

2840.7 

2845.9 

2852.2 

2857.9 

2862.0 

2865.5 

2869.9 

239 

2836.3 

2838.0 

2840.7 

2846.3 

2853.0 

2859.5 

2864.5 

2868.8 

28740 

240 

2840.1 

2839.7 

2840.6 

2844.3 

2849.1 

2853.6 

2856.6 

2859.2 

2862.8 

241 

2837.9 

mm 

2836.9 

2838.5 

2840.2 

2840.6 

2838.3 

2835.0 

2831.8 

242 

2823.8 

2819.8 

2817.3 

2817.6 

2819.3 

2820.7 

2820.2 

2819.6 

2819.9 

243 

2736.2 

2727.0 

2719.8 

2716.1 

2714.3 

2712.2 

2708.1 

2704.6 

2702.0 

244 

2883.0 

2876.8 

2871.5 

2888.5 

2866.5 

28641 

2860.4 

2856.6 

2853.8 

245 

2881.0 

2874.0 

2868.5 

2865.0 

2862.6 

2859.6 

2855.3 

2851.0 

2847.7 

246 

2843.9 

2843.6 

mm 

2845.2 

2845.3 

2847.1 

2846.2 

2843.3 

2839.1 

247 

2840.8 

2840.1 

2840.3 

2841.6 

2842.9 

2842.8 

mm 

2835.7 

2831.2 

248 

2830.1 

2830.0 

2830.1 

2832.6 

2835.5 

2837.0 

2836.2 

2834.5 

2833.2 

249 

2858.1 

2856.9 

2856.9 

2858.5 

2860.4 

2861.3 

2859.5 

2856.7 

28548 

250 

mm 

2806.3 

2808.7 

2813.5 

2818.1 

2821.2 

2821.5 

2820.5 

2819.5 

251 


2815.3 

2813.3 

2813.2 

28141 

2814.0 

2811.5 

2808.4 

2805.7 

252 

283.4 

281.9 

280.7 

282.0 

293.4 

2942 

293.0 

290.2 

297.8 

















































































































































































































Table DC: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 6.0°, M„ = .25, ~ 125.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

fominal 

s 

msm 

■EQI 

EX3i 


■SKSfl 

IHBEyi 

■nrci 

.5^ 

■nrci 

2.0® 

3.0® 

4.0® 

8.0° 

R 1179 

R 1180 

R 1181 

R 1182 

R 1183 

R 1184 

R 1185 

R 1186 

R 1187 

R 1188 


R 1190 

R 1191 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 


Pi j 

Pi 

2 

2868.0 

2870.4 

2872.5 

2872.8 

2871.9 

2871.3 

2870.4 

2872.6 

2872.0 

2871.6 


2870.0 

2871.3 

3 

mm 

2892.6 

2890.8 

2887.3 

2882.9 

2880.5 

2877.9 

2878.1 

2876.2 

EE0 


EE33 

2860.8 

4 

2858.9 

2887.2 

2872.5 

2876.2 

2878.8 

2879.3 

2880.0 

2883.6 

2885.1 

2887.5 

EMI 

2894.1 

EMI 

5 

2898.2 1 

2892.4 

2890.5 

2887.0 

2882.7 

2880.2 

2877.8 

2877.8 

2875.9 

2872.7 

EMI 

2865.6 

EHOkl 

6 

2858.1 

2866.1 

2871.4 

2875.1 

2877.6 

2877.9 

2878.0 

2881.3 

2882.8 


pn 

EMI 

2901.1 

■B 

2896.8 

2891.1 

2889.3 

2885.8 

2881.6 

2879.2 

2876.6 

2876.7 

2875.0 

2871.8 

EMI 

EMI 

2860.2 

8 

2858.5 

2866.4 

2871.5 

2875.3 

2877.7 

2878.1 

2878.7 

2882.2 

2883.8 

2886.2 

EMI 

EMJ 

2901.6 

9 

2872.9 

2878.0 

2878.2 

mm 

EHrU 

2876.5 

2875.6 

2877.5 

2877.6 

2878.6 

EMI 

2875.1 

2875.4 

10 

2859.8 

2861.9 

EEI3E1 

2864.3 

2863.4 


2861.7 

2864.0 

2863.5 

2883.2 

EMI 

2861.9 

2862.3 

11 

2889.4 

2884.5 

2882.9 

2879.9 


2873.6 

2871.2 

2871.6 

2870.0 

2867.2 

HII3J 


2857.9 

12 

2854.1 

2861.3 

wmm 

mm 

2871.4 

2871.7 

2872.2 

2875.5 

2876.9 

2879.0 

2882.1 

2885.2 

2893.4 

13 

K3SV3P1 

2882.9 

E*nn 

2878.4 

2874.5 

mm 

2869.7 

2870.2 

2868.7 

2865.8 

2862.7 

2859.9 

2856.0 

14 

2854.1 

2861.0 

E&M 

2868.9 

2870.9 

2871.1 

2871.1 

2873.9 

2875.2 

2877.3 

mm 


2891.7 

15 

2886.9 

2882.0 

2880.6 

2877.3 

2873.8 

2871.3 

2868.9 

2869.5 

2867.8 

2864.8 

2882.0 

2856.9 

2855.3 

16 

2851.2 

2858.1 

2862.8 

2866.0 

mm 

mm 

2868.7 

2872.0 

2873.4 

2876.4 

2878.5 

2881.6 

2889.8 

17 

2873.2 

2876.8 

2878.8 

2879.3 

2878.8 

2877.8 

2876.8 

2878.6 

2878.8 

2878.0 

2875.8 

2878.0 

2878.0 

19 

2875.6 

2871.6 

2870.8 

2868.3 

mm 

mm 

2860.6 

2861.5 

2860.1 

2857.8 

2855.3 

2853.0 

2849.0 

20 

2848.0 

mm 

2857.5 

E3HE1 

2861.4 

wmmt 

E30 

2884.3 

2865.2 

2866.8 

wxmn 

2871.9 

2879.4 

21 

2868.9 

2866.1 

2865.5 

2863.3 

EE3E1 

2858.3 

2856.2 

2857.1 

2855.9 

2853.8 

mm 

2849.6 

2847.6 

22 

2844.3 

2849.2 

2852.8 

28549 

2856.0 

vzm n 

2856.1 

2859.3 


2861.5 

2863.7 

mm 

2872.9 

23 

2859.7 

2856.6 

2856.0 

2854.0 

2851.1 

2849.2 

2847.3 

2848.3 

2847.3 

2845.4 

2843.4 

2841.8 

2840.7 

24 

2836.5 

2840.9 

2844.3 

2846.1 

EMI 

2846.7 

2846.7 

2849.6 

2850.3 

2851.4 

2853.3 

2855.5 

2862.1 

25 

2854.0 

2851.3 

2851.0 

2849.1 

EMI 

2844.6 

2842.8 

2843.9 

2843.0 

2841.3 

2839.6 

2838.3 

2837.8 

26 

2833.7 

2837.6 

2840.6 

2842.2 

2842.8 

2842.6 

2842.3 

2845.1 

2845.7 

2846.7 

2848.4 

2850.5 

2856.6 

43 

2890.1 

2885.5 


2881.2 

2877.3 

2875.0 

2872.6 

2873.1 

2871.4 

2888.5 

2865.2 

2882.4 

2859.1 

44 

2854.2 

2861.9 

2867.1 

2870.4 

2872.4 

2872.8 

2873.2 

2876.5 

2877.5 

2879.1 

2881.7 

2884.6 

2892.3 

67 

E SB 

2850.5 

2850.2 

2848.4 

2845.5 

2843.6 

2841.7 

2842.8 

2841.9 

2840.1 

2638.5 

2837.3 

2836.8 

68 

2833.9 

2837.7 

2840.6 

2842.0 

2842.5 

2842.2 

mm 

2844.7 

2845.4 

2846.5 

2848.5 

2850.8 

2856.6 

85 

2902.5 

2896.3 

28941 

2890.3 

2885.6 

2883.0 

2880.4 

2880.3 

2878.3 

2874.8 

2870.8 

2867.1 

2861.6 

86 

2867.9 

2876.2 

2881.4 

2885.1 

2887.4 

EEH1 

2888.5 

2892.1 

2893.3 

2895.3 

2898.1 

2900.7 

mm 

87 

2887.4 

2885.9 

2886.1 

28843 

2881.5 

2879.9 

2878.1 

2879.2 

2877.8 

2875.8 

2873.0 

2870.5 

2867.0 

88 

2855.7 

2859.2 

2862.1 

2863.5 

2863.4 

2863.1 

2862.6 

2865.2 

2865.0 

2865.3 

Esaa 

2866.0 

2868.7 

89 

2848.6 

2850.7 

2852.6 

2852.8 

2851.8 

2851.0 

2850.0 

2852.1 

2851.6 

2851.1 

2850.5 

2850.0 

2850.5 

90 

2846.9 

2849.4 

2851.8 

2852.0 

2850.9 

2850.1 

2849.3 

2851.5 

2851.2 

2851.2 

2850.7 

2850.4 

2851.5 

91 

2848.3 

2850.6 

2852.8 

2852.8 

2851.8 

E3I3 

2850.1 

2852.2 

2851.8 

2851.3 

2850.8 

2850.6 

2851.3 

921 

2871.7 

2875.0 

2877.1 

2878.4 

2877.8 

2876.1 

2874.6 

2876.4 

2876.7 

2875.7 

2875.5 

2875.5 

2875.8 





































































































































































































































































































































































































































































Table DL AEDC 18' 
Nominal Conditions: 


Tunnel - 10% Model( continued) 
a = 6.0°, U m = .25, = 125.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 


omin&l 

— — — — " — — — — — 

8 

-6.0° 

-40° 

-3.0° 

-2.0° 

-lo® 

■ESI 

MEM 


mm eh 

2.0° 

MEM 

m 

6.0° 

R: 1179 

R 1180 

R: 1181 

0) 

00 

H 

t-4 

« 

& 1183 

R 1184 

R 1185 

R 1186 

R: 1187 

R 1188 

R 1189 

R 1190 

R 1191 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

28743 

2876.8 

2879.1 

2879.4 

2878.8 

2878.0 

2877.1 

2879.4 

2878.8 

2878.5 

2877.6 

2876.8 

2876.9 

93 

vrma 

2860.5 

2862.7 

2862.9 

2862.0 

2861.3 

2860.5 

2862.6 

2862.2 

2861.8 

2861.1 

2860.5 

mm 

94 

2872.0 

28748 

mm 

2877.6 

ETCH 

2876.4 

2875.7 

2877.8 

2877.3 

2877.3 

2876.4 

mm 

2876.4 

95 

2853.4 

2856.5 

2859.1 

2860.1 

2660.0 

2859.5 

2858.9 

mm 

mm 

2861.3 

2881.3 

2861.7 

28641 

125 

28841 

2860.4 

2859.6 

2857.3 

2854.1 

2852.2 

2850.1 

2850.9 

mm 

2847.5 

2845.2 

”2843. 2 1 

2841.1 

126 

mm 

emi 

2846.5 

EMI 

2850.0 

2850.0 

2850.1 

2853.1 

2853.9 

2855.3 

2857.7 

2860.1 

2887.1 

wm 


mm 

mm 

2898.6 

mm 

wmm 

Efim 

2897.6 

EMI 

2896.8 

2895.7 

28945 

mm\ 

132 

EMI 

mm 

2841.4 

2841.6 

2840.7 

mm i 

E&H 

2840.9 

mm 

EMI 

2839.7 

2839.6 

2841.1 

201 

2939.6 

2943.2 

2945.6 

EMI 

2945.2 

2943.9 

2943.0 

2944.7 

2945.0 

2944.0 

2943.2 

2942.1 

2941.4 

202 

2962.5 

2966.2 

wmm 

2969.1 

2968.4 

2967.1 


2968.1 

mm 

2967.2 

2966.3 

29649 

2963.9 

203 

2976.5 

2980.0 

mm 

1 

/r 

2 

emi 

2981.4 

2980.8 

2982.5 

2982.4 

2981.6 

2980.6 

2979.1 

2977.9 

204 

2979.9 

2983.1 

2985.6 

2936.2 

2985.5 

2984.4 

2983.8 

2985.6 

2985.4 

29847 

mm 

2982.0 

2980.7 

205 

mm 

2972.6 

2975.2 

2975.8 

2975.2 

29743 

2973.7 

2975.7 

2975.2 

29747 

2973.6 

2971.9 

2970.4 

206 

2950.7 

2953.7 

2956.2 

2956.7 

2956.1 

2955.3 

29546 

2956.6 

2956.0 

EMI 

2954.5 

2952.9 

2951.7 

207 

2931.4 

29343 

mm 

2937.2 

2936.5 

2935.9 

2935.2 

2937.3 

2936.7 

2936.3 

2935.2 

EMI 

2932.9 

E71 

2918.1 

2920.8 

2923.2 

2923.6 

2922.9 

2922.2 

ESS 

2923.6 

mm 

2922.6 

2921.6 

2920.3 

2919.6 

EU 

29640 

2959.1 

2957.5 

2953.8 

2949.2 

2946.6 

29441 

29440 

2941.9 

2938.1 

2933.6 

2928.8 

2921.0 

210 

2976.4 

mm 

2972.6 

2969.8 

2966.0 

2963.7 

2961.6 

2961.8 

2960.0 

2956.8 

EMI 

2948.4 

2941.4 

211 

2983.1 

2983.2 

2984.0 

E&rJirl 

2980.3 

2976.6 

2977.2 

2978.1 

2977.0 

2974.9 

2972.2 

EMI 

29642 

212 

2965.7 

2972.1 

2976.3 

2978.8 

2979.6 

2979.1 

2979.2 

2981.9 

2982.5 

2983.1 

2983.7 

2983.6 

2985.6 

213 

29440 

2953.1 

2958.6 

2962.4 

29647 

29647 

2965.4 

2968.7 

2970.1 

2971.8 

2973.9 

2975.4 

mm 

214 

2919.7 

mm 

2936.6 

2941.3 

2944.6 

2945.0 

2946.0 

EMI 

2951.7 

29542 

2957.5 

2960.1 

2967.7 

Em 

2873.6 

2876.4 

2878.5 

2878.5 

2877.5 

2876.3 

mm 

2876.7 

2876.8 

2875.7 

2875.0 

28742 

2874.1 

216 

29047 

2898.8 

2896.8 

2893.2 

2888.6 

2886.1 

2883.5 

2883.5 

2881.5 

2878.1 

28742 

2870.4 

28649 

217 

2862.9 

2871.6 

2877.2 

2881.2 

28840 

28845 

2885.4 

2889.0 

2890.7 

2893.2 

2896.8 

2900.2 

mm 

218 

2875.3 

2877.3 

2879.2 

2879.3 

2878.2 

2877.5 

mm 

2878.6 

mm 

2877.3 

2876.2 

2875.1 

28747 

219 

2868.7 

2863.3 

2862.5 

2860.2 

2857.0 

2855.1 

2853.0 

28540 

2852.8 

EMI 

EMI 

2846.7 

2845.0 

220 

2841.4 

2846.5 

2850.1 

2852.3 

2853.3 

2853.4 

Ega 

2856.4 

EMI 

2858.2 

EMI 

2862.7 

2869.4 

221 

2847.7 

2845.3 

emi 

2843.3 

2840.8 

2839.1 

2837.3 

2838.5 

2837.6 

2836.0 

2834.4 

2833.4 

2833.2 

222 

2829.6 

2833.2 

mm 

2837.6 

2838.0 

2837.8 

2837.4 

2840.2 

mm 

mm 

2843.1 

2845.1 

2851.0 

223 

2842.9 

2840.9 

2840.9 

mm 

2836.6 

28349 

2833.2 

28344 

2833.6 

2831.9 

mm 

2829.3 

2829.1 

224 

jmm 

2830.3 


28347 

2835.2 

28349 

28346 

2837.3 

2837.9 

2838.6 

2840.2 

2842.2 

2847.6 

225 

mm 

2870.0 

mm 

mm 

2871.6 

2870.6 

mm 

2871.9 

mm 

2871.3 

2870.7 

2870.2 

2870.3 

226 

2888.1 

2891.7 

mm 

mm 

mm 

mm 

2891.9 

2893.9 

2894.3 

2693.3 

2892.7 

2892.2 

2892.8 

227 

ESH 


mm 

2906.4 

mm 

29043 

2903.5 


mm 

mm 

29042 

2903.6 

EM! 

228 

Eidi 

2919.8 

i mm 

fPfl 

2921.9 

wwm 

2919.7 

2921.6 

2922.0 

2920.9 

mm 

2919.5 

wnm 
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Table DC: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, = .25, q^ = 125.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

fominal 

fi 

mm 

mam 

mm 

MEM 

mom 



.5 

WEM 

2.0° 

3.0® 


6.0° 

It 1179 

R 1180 

R 1181 

R 1182 

R 1183 

R 1184 

R 1185 

R 1186 

R 1187 

R 1188 

R 1189 

R 1190 

R 1191 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

mu 

wan 

2893.4 

2865.7 

mm 

mm 

28945 

2893.8 

2895.9 

2895.3 


28940 



230 

2851.0 

mm 

2855.3 

28548 

2853.6 

2853.0 

2852.1 

28543 

2853.9 

mm 

mm 

2852.4 

2853.6 

231 

2927.1 

2920.5 

2918.1 

2913.9 

mm 

2906.2 

2903.3 

2903.0 

mm 

mm 

mm 

wmm 

2880.7 

232 

EE33 

29449 

2942.9 

2938.9 

29341 

2931.5 

2928.8 

2928.6 

2926.4 

mm 

mm 



233 

2901.6 

2912.4 

2918.7 

2923.5 

2627.0 

2927.4 

2928.5 

2932.4 

29344 

mm 

PSW 

k rrfi 

2952.9 

234 

2878.3 

2888.4 

28946 

2899.4 

2902.8 

2903.4 

29044 

2908.3 

2910.4 

2813.3 

mm 


2930.5 

235 

2870.7 

mm 

2868.0 



mm 

2859.0 

2860.0 

2858.7 

mm 

mm 

KWH 

2850.3 

,236 

2862.0 

2862.2 

mm 

2882.0 

mmi 

2858.5 

2857.1 

2858.6 

WMK1 

mm 

mm*! 


2851.1 

mi 

2850.0 

2852.0 

2853.7 

2853.8 

2852.8 

2852.0 

2851.0 

2853.0 

mm 

mm 

mm i 

mm 

mm 

238 

2848.3 

2850.6 

2852.6 

mm 

mm 

2850.8 

2849.7 

2851.6 

2851.1 

mm 

2851.4 

2850.4 

2850.0 

mi 

2848.1 

2850.8 

2853.1 

2853.3 

2851.8 

2850.8 

mm 


wmm 

2851.2 

wmm 

2850.2 

2851.0 

240 

2845.9 

2847.9 

mm 

2850.0 

mm 

2848.3 

2847.3 

mam 


mm 

mm\ 

mum 

mm 

241 

2846.9 

mm 

mm 

mm 

2843.0 

mm 

mm 

2847.6 

mm 

I4M4 

mm 

2843.8 

2843.5 

242 

2818.5 

2821.0 

2823.1 

2823.4 

2822.7 

2821.8 

2820.8 

2822.8 

mm 

mm 


2821.2 

2822.4 

243 

2716.8 

2719.0 

2720.8 

“2721.0 

mm 

2719.1 

2717.8 

2719.8 

2719.9 

mm 

2719.1 

2719.6 

2721.8 

244 

2869.0 

2872.0 

2874.3 

28746 

LLidl 

2872.8 

2872.0 

2874.0 

28741 

2873.3 

2872.7 

2872.0 

2872.2 

245 

mm 

2868.4 

mm 

2871.1 

2870.2 

mm 

2888.4 

2870.4 

2870.6 

mm 

2869.2 

IM 

mm 

246 

2877.2 

2872.9 

2871.8 

2869.1 

2865.6 

mm 

2861.3 

mm 

2860.5 

2858.0 

mzm 

2853.1 

2850.5 

247 

mm 

2866.3 

2865.7 

2863.4 

mm 

2858.2 

2856.1 

2856.9 

2855.7 

2863.4 

2851.0 

2849.0 

2846.9 

248 

2857.5 

28543 

2853.7 

2851.8 

2848.8 

2846.7 

28448 

2845.8 

28446 

2842.6 

2840.6 

2839.0 

2837.7 

249 

2835.3 

2839.7 

2843.2 

2845.1 

2845.9 

2845.8 

2845.7 

2848.5 

2849.3 

2850.5 

2852.5 

28547 

2861.4 

250 

2837.9 

28348 

28343 

2832.3 

2829.2 

2827.4 

2825.4 

2826.3 

2825.1 

2823.2 

2821.2 

2819.8 

2818.5 

251 

2826.8 

2825.2 

2825.4 

mmw* 

2821.8 

2820.4 

2818.9 

mm 

mm 

2818.4 

2817.4 

2816.9 

2818.1 

252 

283.3 

285.9 

288.2 

288.7 

287.9 

287.3 

286.5 

WEZ5 . a 

288.1 

287.8 

286.8 

285.8 

285.5 
































































































































































































































































Table X: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 10.0°, M„ = .25, — 125.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal $ 

WEM 

ME* 


6.0° 

R 1162 

R 1159 

R 1160 

R 1161 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

2884.8 

mm 

2884.5 


3 

2885.0 

2878.0 

mm 


4 

2873.1 

2879.9 

2886.4 

2804.3 

5 

2883.1 

2876.3 

2867.2 

2855.6 

6 

2869.9 

2876.0 

mm 

2899.8 

■D 

2880.6 

2874.1 

2865.4 

28545 

8 

2870.2 

2875.7 

2881.7 


9 

2864.2 

2862.8 

2860.7 

2860.1 

10 

2874.1 

2876.1 


28744 

11 

2875.7 

mm 


2849.7 

12 

mm 

2868.9 

2874.8 

2891.6 

13 

2874.8 

2868.5 

2860.2 

mm 

14 

2863.3 

2868.6 

2874.1 

2890.3 

15 

2873.4 

2867.5 

mm 

2850.7 

16 

2862.0 

2867.0 

2872.2 

2887.7 

17 

mm 

2866.1 


mm 

19 

2864.2 

2859.5 


2845.8 

20 

2857.4 

2881.9 


2879.1 

21 

2860.5 

mm 


2845.1 

22 

2852.6 

2856.5 


2872.5 

23 

2851.6 

2847.8 

2842.3 

2838.3 

24 

2843.8 

2847.5 


2861.7 

25 

2846.5 

2843.1 



26 

2839.7 

2842.6 

2844.9 

EMU 

43 

2880.6 

2874.4 

2865.7 

28542 

44 

2867.7 

2874.1 

2879.8 

2896.1 

67 

2846.1 

2642.3 

2837.1 

2833.7 

68 

2839.7 

2842.8 

2845.4 


85 

mm 

2878.9 

2869.1 

2855.7 

86 

mm 

2894.4 


2916.7 

87 

2893.1 

2889.9 


2872.7 

88 

2889.9 

2873.9 

2874.0 

mm 

89 

2858.6 

2859.4 


2856.1 

90 

w&m 

2858.8 


»*WTI 

91 

mm 

2850.4 

2857.1 

2857.7 

921 

2861.9 

2859.9 

2858.4 

2859.0 






















































































































































Table X: AEDC 18' Tunnel - 10% Modei(continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0° s = .25, = 125.0 

Uprifh.t, Pressures" in ps£, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 6 

■3331 

■E£3i 

© 

e 

6.0° 

It 1162 

It 1159 

It 1160 

It 1181 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

EE3 

2892.4 


mm 

mm 

93 

2872.5 

2874.4 

2872.1 

2872.7 

94 

2890.1 

2892.9 

2891.2 

2892.4 

95 

2866.8 

2870.0 

mm 

28746 

125 

2854.6 

2850.6 

28449 

2840.2 

126 

2847.0 

2850.2 

2853.2 

2865.1 

128 

2891.0 

2890.2 

mm 

2887.3 

132 

2842.9 

2843.5 

2841.5 

2843.3 

201 

EE3J 

2923.8 

2921.8 


202 

2954.0 

mm 

2950.5 

2948.2 

203 

2973.9 

2973.5 

2971.4 

mm 

204 

2983.9 

2984.4 

mm 

2980.0 

205 

mm 

2982.3 

2980.0 

2977.9 

206 

2967.2 

2969.5 

2967.1 

2965.6 

207 

2950.1 

2952.8 

2950.3 

2949.2 

208 

2937.3 

2940.0 

2937.5 

2936.7 

mi 

2949.1 

2941.8 

2931.4 

29147 

iff! 

2966.1 

2960.5 

2951.5 

2936.8 

211 

2980.5 

2977.8 

2971.8 

2962.5 

212 

2976.0 

2979.4 

mm 

2985.5 

213 

2958.6 

2964.4 

2969.2 

2980.3 

214 

2936.5 

2943.7 

2950.7 

mm 

215 

2863.2 

2861.4 

mm 

2858.1 

216 

2891.0 

2883.6 

2873.7 


217 

2877.7 

2884.8 

2891.9 

2910.2 

218 

2892.1 

2893.9 

mm 

2889.7 

219 

I'j.u.n 

2854.0 

2847.6 

2841.8 

220 

2850.1 

2854.3 

2857.6 

2871.0 

E33 

2840.9 

2837.4 

2832.5 


222 

2834.9 

2837.7 


2850.7 

223 

2836.0 

2832.1 

2827.1 

mm 

224 

mm 

2833.7 

2836.1 

2847.2 

225 

2862.4 

2861.5 

mm 

2859.7 

226 

2876.6 

2874.9 

2873.3 

2873.3 

227 

2887.2 

2885.2 

2883.5 

mm 

228 

2901.9 

2899.7 

2898.0 

2897.1 


























































































































































Table X: AEDC 16' Tunnel - 10% Model (continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, M„ = .25, = 125.Q 

Uprijh.t, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

m 

Nominal 0 

MEM 

MEM 

o 

0 

6.0° 

R 1162 

R 1159 

R 1160 

R 1161 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

2910.3 

2913.1 

2910.5 

2910.3 

230 

2862.5 

2863.4 

2861.2 

2863.1 

231 

2907.8 


mm 

2873.1 

232 

2933.3 

2925.5 

29149 

mm 

233 

mm 

2924.8 

mm 

2950.1 i 

234 

2892.9 

2900.1 

2907.8 


235 

2866.3 

2861.4 


2845.8 

236 

2867.6 

2864.4 



237 

2861.7 

2861.8 

2857.0 


238 

2859.9 

2862.0 

2859.1 


239 

2859.7 

mm 

2857.9 


240 

mm 

28540 

2851.8 

2852.9 

241 

2852.8 

2850.6 

2845.6 

2840.1 

242 

mm 

2820.6 

2818.8 

2819.7 

243 

2712.2 

2710.5 

2709.1 

2710.7 

244 

2866.3 

2865.7 

mm 


Bf-gki 

2861.7 

2660.9 


mm 

246 

mm 

2861.6 

28547 

2846.8 

247 

2861.6 

2856.4 

2849.4 

2842.4 

248 

2849.2 

2845.5 

2840.1 

mm 

249 

2843.2 

2846.4 

2849.0 

2860.5 

250 

2831.3 

2828.1 


mm 

251 

EE23 

2817.3 

2813.5 

2813.2 

252 

mwvi 

298.6 

2941 

2940 



































































































T»Mfi XL AEDC 18' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /8 = 0.0°, = .25, q^, — 125.0 

Upright, Pressures in paf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

Fomina] a 

■331 

■EXU 

■EQI 

WEM 

8.0° 

■EWM 


12.0° 


18.0 W 

msm\ 

R 884 

R 885 

R 886 

R 887 

R 888 

R 889 

R 890 

R 891 

R 392 

R 893 

R 894 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 


H 

2 

2839.8 

2846.8 

2855.0 


2869.9 

2877.7 

2886.3 

mm 

mm 


2918.3 

3 

2868.8 

2872.0 

2875.1 

2876.6 

2877.3 

2877.4 

2877.3 

2875.5 

2872.4 

2869.2 

2865.8 

4 

2868.3 

2872.3 

2876.1 

2877.7 

2878.9 

2879.0 

2878.7 

2878.6 

mm 

2870.6 

2887.7 

5 

2873.5 

2875.2 

2877.0 

2877.7 

2878.3 

2876.5 

2875.8 

2873.7 

2870.4 

2867.3 

28642 

6 

2871.7 

2874.1 

2876.4 

2876.9 

2877.3 

2876.5 

2875.1 

mm 

fWIB 

2868.3 

2863.6 

m 

2875.6 

mm 

2877.3 

2876.9 

2876.0 

28747 

2873.5 

2870.9 


mm 

mm 

8 

2875.8 

2877.5 

2878.8 

2878.4 

2877.8 

2876.3 

28748 

mm 

E.LUI 

2865.2 

2862.5 

9 


2894.5 

mm 

2881.1 

28741 

mm 

2861.7 

2855.2 

2848.3 

wmi 

mm 

10 

2837.1 

2842.5 

2849.1 

28549 

2861.2 

2867.9 

2875.4 

2882.1 

PPF1 

iron 

29043 

11 

2862.8 

ESH 

mm 

2868.2 

2868.5 

2868.5 

2868.4 

2866.7 


mm* 

2858.9 

12 

2862.3 

2864.5 

2867.2 

mm 

mm 

2868.9 

2868.4 

mm 



2858.4 

13 

2864.1 

2865.8 

2867.8 

E#Xril 

2869.9 

mm 

2868.2 

2886.7 


mm 

Ei^ai 

14 

2863.4 

2865.7 

2868.1 

nil 

mm 

Effing 

mm 

mm 

2863.1 

2861.1 

2859.1 

15 

2865.5 

mm 

2868.3 

2888.4 

2868.2 

2867.7 

2866.7 

28643 

ffSEHEl 

mm 

2857.3 

16 

2863.6 


mm 

mm 

2867.5 

mm 


2863.7 


IW4I 

mm 

17 

2897.2 

2893.5 

mm 

2881.9 

2875.8 

2870.5 

mm 



mm 

2846.6 

19 

2855.1 

ESflEl 

2857.8 

2858.1 


2858.3 

2859.3 

2857.4 

gg-iaaRi 


2852.3 

20 

2853.4 

2856.8 

2859.5 

2860.1 


2860.9 

2860.3 

2859.8 


mm 

2855.1 

21 

2851.3 

2852.7 

28545 

28647 

2855.1 

2855.4 

2855.6 

28548 

2853.0 

mm 

2851.1 

22 

2851.5 

2852.9 

28548 

28549 

2855.4 

2855.7 

2856.1 

2854.8 

mm 

2851.7 

2851.0 

23 

2843.5 

28445 

2846.2 

2846.4 

2847.0 

2847.3 

2847.8 

2847.0 

2845.3 

28445 

28440 

24 

2843.2 

28445 

2846.0 

2845.9 

2846.4 

2846.7 

2847.0 

2845.9 

28441 

2843.4 

2842.9 

25 

2839.9 

2840.7 

isma 

2841.9 

2842.2 

2842.5 

2842.8 

2842.0 

mm 

2839.6 

2839.2 

26 

2838.6 

ESEH 

2841.1 

2840.9 

2841.3 

2841.6 

2841.9 

2841.0 

2839.3 

2838.6 

2838.3 

43 

2859.8 

2883.9 

2867.9 

2870.1 

2871.6 

2872.4 

2873.0 

2872.3 

2869.4 

2866.9 

2863.9 

44 

2858.2 

FMrl 

2867.0 

2869.3 

2871.1 

2871.9 

2872.2 

2870.7 

2867.7 

2865.4 

2863.0 

67 

2838.2 


2840.7 

2840.9 

2841.3 

2841.5 

2841.7 

2840.8 

2838.9 

EFBO 

2837.0 

68 

2838.3 


2841.2 

2841.3 

2841.8 

2842.1 

2842.4 

2841.3 

2839.3 

2838.3 

2837.6 

85 

2875.5 

2877.5 

2879.5 

2879.9 

2879.8 

2879.0 

2878.3 

2875.8 

2872.1 

2868.5 

28647 

86 

mm 

2872.5 

2879.1 

2883.6 

2887.6 

2890.5 

2893.0 

2893.8 

2893.0 

2893.1 

2892.9 

87 

2850.2 

2857.6 

2865.5 

2871.9 

2877.8 

2883.4 

2889.3 

2893.7 

2897.0 

2901.1 

29047 

88 

2840.2 

2845.3 

2851.4 

2856.2 

2861.7 

2867.0 

2872.7 

2877.4 

2881.4 

2887.1 

2892.9 

KU 

2835.1 

EEEH 

2842.1 

2845.3 

2849.3 

2853.7 

2858.9 

2862.7 

2866.6 

2872.3 

2878.7 

90 

2835.0 

2837.7 

2841.8 

28449 

2848.7 

2853.0 

2858.1 

2862.5 

2866.6 

2872.2 

2878.6 

91 

2836.5 

2838.9 

mm 

2845.5 

2849.4 

2853.6 

2858.7 

2863.2 

2867.3 

2873.0 

2879.5 

921 

2903.8 

2896.9 

2889.6 

wmm 

2873.4 

2866.0 

2858.9 

2851.4 

2843.6 

2837.1 

2831.5 













































































































































































































































































































































































Table XL- AEDC i6' 
Nominal Conditions: 


Tunnel - 10% Model( continued) 

£ = 0.0°, = .25, = 125.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

fominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

■B2i 


8.0° 

10.0° 

12.0° 

140° 

wnzm 


R 884 

R 885 

R 888 

R 887 

R 888 

R 889 

K 890 

R 891 

R 892 

R 893 

R 894 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 


2843.3 

mm 

mm 

EPfl 

2876.8 

2885.2 

28943 

2802.4 

mm 

2918.5 

2927.5 

S3 

mm 

2841.8 

mm 

E#ii 

EM 

2868.6 

2873.8 

2880.4 

2886.4 

28042 

2902.5 

84 

2843.0 

2650.8 

2859.4 

2867.1 

2875.2 

2883.3 

mm 

2600.1 

2907.1 

2915.8 

2924.7 

95 

2838.2 

2842.7 

eeh 

2853.0 

2858.0 

2863.2 

2869.0 

EM 

2877.9 

2883.8 

mm 

125 

2843.6 

mm 

2847.8 

EEH 

2849.5 

2850.0 

2850.1 

2848.6 

2846.0 

28440 

2842.2 

126 

2842.3 

wMizi 

mm 

2847.9 

2848.9 

2849.3 

EMI 

2847.7 

mm 

2843.2 

2841.5 

128 

2908.2 

E#*l 

2902.1 

EM 

2895.0 

2892.1 

mm 

2886.9 

2883.8 


2881.6 

132 

mm 


EMI 

2836.4 

2837.8 

2839.9 

2842.8 

2845.2 

2847.4 

2851.5 

2856.6 

201 

2970.4 

EMJ 

EMi 

2952.1 

mm 

2933.4 

2923.6 

2912.5 



2877.0 

ifrEi 

2981.8 

2980.2 

2977.3 

2972.7 

2966.3 

2959.3 


2943.5 

EMI 

29243 

29147 

ED 

2982.6 

EMI 

2985.4 

2984.3 

2981.2 

2977.2 

mm 

EMI 

2960.0 

EMI 

2945.7 

204 

2970.2 


2981.0 

em 

2984.6 

2984.2 

2983.9 

E MM 

2978.0 

29745 

EM 

eh 

2943.7 

EMI 

2962.1 

2968.9 

2973.9 

2977.7 

2981.6 

2983.5 

2983.8 

2984.6 

2984.6 

ET1 

2916.5 

2927.4 

mm 

2947.4 

2955.0 

2961.8 


EMI 

2977.2 

2981.6 

2085.1 

EH 

2894.0 

2005.7 

2917.2 

e mi 

2935.5 

2943.6 

mm 

mm 

29645 

2971.1 

2977.1 

rm 

mm 

emi 

2902.2 

2912.0 

2921.2 

2929.9 

2939.1 

2946.8 

EMI 

2961.1 

2968.4 

EH 

2940.2 

EU&l 

mm 

ET33 

2944.9 

2943.2 

EMI 

EM 

2933.4 

2928.3 

2622.9 

Ed 

2953.8 

2957.8 

mm 

2962.6 

2962.3 

2961.3 

mm 

2957.2 

2953.1 

2948.6 

2943.5 

211 

2965.7 

2970.9 

2975.4 

2977.8 

2978.3 

2977.8 

2977.3 

29748 

2971.1 

2987.0 

2962.4 

212 

2966.4 

2972.0 

2078.7 

2979.2 

2979.9 

2979.4 

EMI 

2976.3 

2972.5 

2960.0 

20640 

213 

2955.4 

EM 

2964.2 

wzm 

2965.8 

2964.7 

mm 

mm 

2955.6 

2951.7 

2047.4 

214 

2939.2 

2943.2 

2946.3 

mm 

2946.4 

2944.7 

EMJ 

2938.8 


2920.2 

mm 

215 

2902.9 

2866.2 

2889.3 

2881.7 

2874.3 

2867.5 

2860.8 

2853.7 

2846.2 

mm 

28348 

216 

2874.1 

2877.4 

mm 

2882.2 

2883.0 

2883.1 

EMI 

2881.3 

2878.2 

2875.0 

2871.4 

217 

2874.0 

2878.0 

e™ 

EHEH 

2884.2 

2884.2 

EMI 

2881.5 

2877.7 

2875.0 

EM1 

ED 

2843.3 

2851.0 


2867.8 

2875.9 

2884.1 

2893.0 

2901.0 

2908.1 

2916.9 

EMI 

219 

2847.8 

28 49.3 

2851.5 

EMI 

2852.8 

2853.1 

2853.6 

2852.5 

2850.6 

2840.4 

mm 

ESI 

2846.3 

wrnrn 

EMI 

mm 

2852.9 

2853.3 

EMI 

2852.5 

EMI 

2840.1 

2848.1 

221 

mm 

EMI 

EMI 

E#fl 

2836.6 

2836.7 

EMI 

2835.9 

28340 

2833.1 

2832.6 

222 

wmm 

*m*;! 

2836.6 

EMI 

2836.5 

2836.7 

2836.9 

2835.8 

2833.9 

2833.0 

mm 

223 

2832.2 

mm 

EMI 

IM1 

2832.4 

2832.0 

2831.7 

2830.2 

2827.6 

2826.0 

28247 

224 

em 


EM* 

2833.7 

2833.5 

2833.3 

EEES3 

2831.5 

2829.0 

2827.5 

EMI 

225 

E!4#S 

mm 

Eaaai 

2874.0 

mum 

2864.7 

mmm 

2856.7 

2852.3 

2840.3 

2847.4 j 

226 

mm 

2917.6 

2909.7 

2901.0 

2891.9 

2883.2 

mm 

2865.3 

2855.6 

2848.9 

2839.1 

227 

mm 

292i.7 

mm i 

2912.9 

2903.4 

28 S 4.1 

2884.9 

28740 

28644 

mm 

2845.8 ! 

228 

2953.2 

2848.7 

2938.9! 

2929.0 

2619.9 

EMI 

EMI 

2888.3 

2878.4 

2864.0 

28540 ! 
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Ta&e XL AEDC 16' Tunnel - 10% Modal( continued) 
Nominal Conditions: — 0.0°, = .25, q*. ~ 125.0 

Upright, Pressures in pgf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

'otoin&l a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 884 

R 885 

R 886 

R 887 

R 888 

R 889 

R 890 

R 891 

R 892 

R 893 

R 894 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

2856.1 

2865.4 

2875.9 

2884.9 

2894.0 

2902.9 

2912.4 

2920.7 

2928.1 

2936.9 

2945.6 

230 

28342 

2837.7 

2842.6 

2846.6 

2851.4 

2856.6 

2862.7 

2868.1 

2873.1 

2880.1 

2887.7 

231 

2903.1 

2904.2 

2905.2 

2904.6 

2903.2 

2901.2 

2899.4 

2895.8 

2891.2 

2886.5 

2881.7 

232” 

2927.4 

2929.4 

2930.8 

2930.7 

2929.3 

2927.3 

2925.2 

2921.4 

2916.4 

2911.2 

2905.7 

233 

29249 

2927.8 

2929.9 

2929.8 

2928.7 

2926.4 

2923.9 

2920.0 

2914.5 

2910.1 

2905.4 

234 

2901.5 

2903.7 

2905.2 

2904.7 

2903.5 

2901.4 

2898.9 

2895.1 

2890.0 

2885.9 

2881.7 

235 

28448 

2849.5 

2854.3 

2857.0 

2859.1 

2860.1 

2861.1 

2860.5 

2858.1 

2855.8 

2853.1 

236 

2837.2 

2842.9 

2849.1 

2853.8 

2857.9 

2861.4 

2864.6 

2866.5 

2867.1 

2868.6 

2869.6 

237 

2833.0 

2837.0 

2842.2 

2846.3 

2851.1 

2855.9 

2861.3 

2865.7 

2870.4 

2875.9 

2881.8 

~238 1 

2833.6 

2837.1 

2841.6 

2845.3 

2849.6 

2854.2 

2861.2 

2866.1 

2870.5 

2876.5 

2883.2 

239 

2834.7 

2837.7 

2841.8 

2845.2 

2849.5 

2854.2 

2859.8 

2864.7 

2869.2 

2875.8 

2882.9 

240 

2839.4 

2840.5 

2842.7 

2844.2 

2846.7 

2849.7 

2853.5 

2856.7 

2859.7 

2864.4 

2870.0 

241 

2830.8 

2835.1 

2839.7 

2842.6 

2845.5 

2847.9 

2850.2 

2851.0 

2850.6 

2851.0 

2851.2 

242 

2827.2 

2824.7 

2823.1 

2821.1 

2820.2 

2819.9 

2820.3 

2820.2 

2819.8 

2821.1 

2823.3 

243 

2741.4 

2733.3 

2726.6 

2719.8 

2715.0 

2711.8 

2708.8 

2705.5 

2702.1 

2700.6 

2701.0 

244 

2888.2 

2883.9 

2880.0 

2875.5 

2871.4 

2867.9 

2865.0 

2861.6 

2858.0 

2855.9 

2854.8 

245 

2886.4 

2881.7 

2877.2 

2872.3 

2867.7 

2863.7 

2860.3 

2856.4 

2852.3 

2849.7 

2848.1 

246 

2858.1 

2859.0 

2860.7 

2861.1 

2859.1 

2859.4 

2859.3 

2859.4 

2857.5 

2854.1 

2852.1 

247 

2847.8 

2850.8 

2853.7 

2854.8 

2855.6 

2855.8 

2855.7 

2854.1 

2851.3 

2848.7 

2845.7 

248 

2840.5 

2841.7 

2843.4 

2843.8 

2844.5 

2844.8 

2845.1 

2844.2 

2842.3 

2841.4 

2840.6 

249 

2841.4 

2842.9 

2844.6 

2844.8 

2845.4 

2845.6 

2845.9 

2844.8 



2841.1 

250 

2815.4 

2818.3 

2821.6 

2823.3 

2825.1 

2826.5 

2827.5 

2826.9 

2824.8 

2823.3 

msm 

251 

2820.2 

2819.0 

2818.8 

2817.4 

2816.6 

2815.9 

2815.3 

2813.6 

2811.0 

2809.4 

2808.3 1 

252 

283.0 

282.7 

283.0 

282.4 

282.2 

282.3 

282.9 

282.6 


282.7 

284.2 | 
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Table XII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /? = 2.0°, = .25, q a = 125.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4Cr 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

R: 897 

R 898 

R 899 

R 900 

R 901 

R: 902 

R: 903 

R 904 

R 905 

R 906 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

2840.1 

2845.0 

2850.7 

2858.7 

2867.2 

2876.6 

2885.5 

2893.2 

2900.4 

2909.9 

3 

2862.8 

2864.6 

2865.5 

2867.7 

2868.6 

2868.8 

2868.5 

2866.8 

2862.8 

2860.9 

4 

2877.1 

2878.7 

2880.1 

2883.1 

2886.0 

2887.6 

2887.8 

2885.3 

2881.5 

2879.8 

5 

2866.9 

2867.6 

2867.3 

2868.5 

2869.8 

2868.2 

2867.6 

2865.6 

2861.8 

2860.3 

6 

2881.9 

2881.5 

2881.3 

2882.8 

2884.2 

2884.6 

2883.7 

2880.5 

2876.2 

2874.4 

7 

2868.8 

2868.7 

2867.7 

2868.2 

2867.6 

2866.6 

2865.6 

2863.3 

2859.2 

2857.5 

8 

2886.6 

2885.2 

2884.0 

2884.7 

2885.2 

2884.6 

2883.1 

2879.3 

2874.6 

2872.5 

9 

2904.4 

2896.1 

2887.7 

2881.3 

2874.5 

2867.5 

2860.9 

2854.3 

2846.9 

2842.9 

10 

2837.5 

2840.9 

2845.1 

2851.6 

2858.8 

2866.9 

2874.5 

2881.3 

2887.7 

2896.5 

11 

2857.5 

2859.6 

2859.9 

2860.6 

2860.8 

2861.2 

2860.9 

2859.6 

2856.2 

2855.0 

12 

2870.6 

2870.9 

2871.3 

2873.4 

2875.3 

2876.3 

2876.1 

2873.7 

2869.9 

2868.5 

13 

2858.6 

2859.2 

2859.0 

2861.9 

2862.3 

2861.3 

2861.0 

2859.7 

2856.5 

2855.8 

14 

2872.4 

2872.0 

2871.8 

2873.5 

2875.1 

2875.9 

2875.6 

2873.1 

2869.5 

2868.4 

15 

2859.7 

2860.0 

2859.6 

2860.6 

2860.7 

2860.8 

2860.0 

2857.7 

2854.6 

2854.2 

16 

2873.2 

2872.3 

2871.6 

2872.8 

2873.8 

2874.2 

2873.5 

2870.3 

2866.4 

2865.5 

17 

2900.4 

2894.4 

2887.2 

2881.7 

2875.9 

2869.3 

2864.2 

2858.4 

2852.6 

2849.9 

19 

2850.5 

2851.9 

2850.7 

2851.3 

2852.0 

2852.5 

2853.2 

2851.6 

2849.1 

2848.8 

20 

2861.5 

2861.9 

2862.0 

2863.6 

2865.3 

2866.5 

2866.6 

2865.0 

2862.9 

2862.6 

21 

2848.5 

2848.2 

2847.8 

2848.8 

2849.4 

2850.4 

2850.6 

2849.8 

2847.5 

2847.7 

22 

2858.1 

2857.3 



2858.6 

2860.8 

2861.4 

2859.8 

2857.2 

2857.2 

23 

2841.0 

2840.5 

2840.0 

2841.0 

2841.7 

2842.8 

2843.0 

2842.4 

2840.2 

2840.8 

24 

2849.2 

2848.3 

2847.7 

2848.9 

2850.4 

2851.6 

2851.6 

2850.3 


mm 

25 

2838.1 

2837.0 

2836.4 

2837.3 

2837.6 

2838.6 

2838.8 

2838.0 

2836.0 

2836.7 

26 

2844.6 

2843.3 

2842.6 

2843.7 

2844.8 

2845.9 

2846.0 

2844.9 

2842.7 

2843.1 

43 

2855.4 

2857.6 

2859.2 

2862.0 

2863.7 

2864.9 

2864.9 

2863.8 

2860.2 

2858.7 

44 

2864.8 

2867.3 

2869.6 

2873.4 

2877.0 

2879.5 

2880.5 

2879.0 

2875.8 

2874.7 

67 

2836.9 

2836.2 

2835.4 

2836.4 

2836.8 

2837.6 

2837.5 

2836.5 

2834.1 

2834.2 

68 

2843.4 



2843.6 

2845.1 

2846.4 

2846.7 

2845.6 

2843.3 

2843.6 

85 

2868.2 

2869.1 

2869.2 

2870.5 

2870.5 

2869.9 

2869.1 



2860.6 

86 

2872.1 

2876.7 

2881.3 

2887.2 

2893.2 

2898.2 

2901.8 

2902.5 

2901.8 

2903.0 

87 

2848.3 

2853.2 

2858.1 

2864.8 

2871.2 

2877.5 

2882.8 



2894.3 

88 

2842.1 

2845.5 

2849.4 

2855.4 

2862.1 

2869.0 

2875.3 

2880.2 

2884.5 

2891.0 

89 

2837.2 

2837.8 

2839.2 

2843.0 

2847.3 

2852.5 

2856.7 



2871.3 

90 

2835.1 


2838.2 

2842.5 

2847.3 

2853.2 

2858.0 



2874.2 

91 

2838.0 


2839.7 

2843.4 

2847.8 

2853.2 

2857.6 

2861.8 


mm\ 

921 

2906.8 

2897.8 

2888.6 

2881.5 

2873.9 

2866.3 

2859.3 



2838.6 | 















































































































































































































Table XU: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: /? = 2.0°, M B = .25, q M = 125.0 

Upright, Pressures in psf 


1 

Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

R 897 

R 898 

R 899 

R 900 

R 901 

R 902 

R 903 

R 9Q4 

R 905 

R 906 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

2843.5 

2849.3 

2855.8 

2864.6 

2873.9 

2884.0 

2893.5 

2901.7 

2909.3 

2919.1 

93 

2837.0 

2840.1 

2844.2 

2850.6 

2857.6 

2865.6 

2873.0 

2879.7 

2886.0 

2894.8 

94 

2843.2 

2848.9 

2855.1 

2863.7 

2872.8 

2882.7 

2892.0 

2900.1 

2907.5 

2917.1 

95 

2840.0 

2842.8 

2846.3 

2852.0 

2858.2 

2865.0 

2871.0 

2875.9 

2880.3 

2887.1 

125 

2839.0 

2839.8 

2840.0 

2842.1 

2843.4 

2845.0 

2845.4 

2844.3 

2841.6 

2841.2 

126 

2850.3 

2850.0 

2850.0 

2851.6 

2853.4 

2854.6 

2854.0 

2851.8 

2848.2 

2847.2 

128 

2910.9 

2905.7 

2900.6 

2897.7 

2894.8 

2891.6 

2889.1 

2886.2 

2882.8 

2882.5 

132 

2837.1 

2835.0 

2833.7 

2834.9 

2836.6 

2839.5 

2842.1 

2844.6 

2846.8 

2852.1 

201 

2973.9 

2967.1 

2959.2 

2952.4 

2944.1 

2933.2 

2922.7 

2911.4 

2898.4 

2888.3 

202 

2984.7 

2980.7 

2975.8 

2972.0 

2966.8 

2958.9 

2951.4 

2942.5 

2931.9 

2923.9 

203 

2984.7 

2984.3 

2982.8 

2982.6 

2981.1 

2976.5 

2972.5 

2966.4 

2958.4 

2952.9 

204 

2971.5 

2974.8 

2977.4 

2981.0 

2983.6 

2983.4 

2983.4 

2981.0 

2976.7 

2974.4 

205 

2944.3 

2951.2 

2957.4 

2964.9 

2971.8 

2976.5 

2981.1 

2982.9 

2982.9 

2984.6 

206 

2916.5 

2924.9 

2933.2 

2942.8 

2952.3 

2960.3 

2968.2 

2973.0 

2976.6 

2981.7 

207 

2894.8 

2903.3 

2911.8 

2922.1 

2932.4 

2942.1 

2951.4 

2958.3 

2963.9 

2971.2 

208 

2880.3 

2888.6 

2897.1 

2907.6 

2918.2 

2928.6 

2938.4 

2946.2 

2952.9 

2961.4 

209 

2932.8 

2934.3 

2934.5 

2935.8 

2935.6 

2933.3 

2931.7 

2928.6 

2923.2 

2919.8 

210 

2948.0 

2950.2 

2951.4 

2953.6 

2954.3 

2952.8 

2951.9 

2949.3 

2944.5 

2941.4 

211 

2963.1 

2966.3 

2968.4 

2971.6 

2973.5 

2972.9 

2972.7 

2970.3 

2965.8 

2963.1 

212 

2971.7 

2974.4 

2976.6 

2980.0 

2982.6 

2982.5 

2982.3 

2979.4 

2974.9 

2972.5 

213 

2964.3 

2966.0 

2967.3 

2970.0 

2972.1 

2971.7 

2970.6 

2966.8 

2961.6 

2958.7 

214 

2950.6 

2951.4 

2951.8 

2953.7 

2955.1 

2954.2 

2952.4 

2947.7 

2941.8 

2938.3 

215 

2905.9 

2897.4 

2888.6 

2881.7 

2874.4 

2866.7 

2859.5 

2852.3 

2844.2 

2839.7 

| 216' 

2867.5 

2869.4 

2870.6 

2872.8 

2873.8 

2874.1 

2873.8 

2872.2 

2868.3 

2866.5 

217 

2883.5 

2884.8 

2886.3 

2889.2 

2891.9 

2893.4 

2893.4 

2890.6 

2886.5 

2884.7 

218 

2843.3 

2848.9 

2855.1 

2863.6 

2872.6 

2882.4 

2891.6 

2899.6 

2906.9 

2916.5 

219 

2844.8 

2844.9 

2844.9 

2846.3 

2847.0 

2848.1 

2848.2 

2847.2 

2844.8 

2844.7 

220 

2853.4 

2853.9 

2854.2 

2856.0 

2856.7 

2858.7 

2858.9 

2857.4 

2855.0 

2854.9 

221 

2833.9 

2832.8 

2831.5 

2832.1 

2832.3 

2833.1 

2832.9 

2832.0 

2829.7 

2830.1 

222 

2840.1 

2838.7 

2837.6 

2838.6 

2839.6 

2840.6 

2840.7 

2839.5 

2837.3 

2837.6 

223 

2831.6 

2830.1 

2828.4 

2828.6 ! 2828.2 

2828.3 

2827.5 

2825.8 

2822.7 

2822.2 

224 

2837.3 

2835.9 

2834.8 

2835.6 

2836.5 

2837.3 

2837.0 

2835.6 

2832.9 

2832.7 

225 

2892.3 

2885.4 

2878.5 

2873.9 

2869.2 

2864.7 

2860.6 

2856.2 

2851.2 

2849.6 

226 

2929.1 

2919.8 | 2910.1 

2902.1 

2893.4 

2883.5 

2874.2 

2864.7 

2654.2 

2847.2 

227 

2940.9 

2931.8 | 2922.0 

2913.9 | 2904.8 

2894.4 

2884.3 i 2874.1 

2862.8 

2854.7 

228 

2957.2 

2948.5 | 2939.0 

2930.8 | 2921.4 

2910.0 

2898.9 

2887.4 

2874.6 

2864.9 
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Table XU: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: = 2.0°, = .25, = 125.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° | 0.0° 

mm* 

4.0° 

6.0° 

mm a 

■n mm 

ESDI 

HSpi 

Kxai 




R 900 

R 901 



R 904 



Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 



2870.9 

2880.7 

2891.0 



2920.2 



230 

2835.1 

2836.7 

2839.1 

2843.9 

2849.3 

2856.2 

2862.8 

2868.2 

2873.2 

2880.9 

231 

2894.7 

2894.9 

2894.0 

2894.3 

2893.1 

2890.9 

2889.1 

2886.1 

2880.9 

2877.9 

232 



2919.9 

2920.6 

2919.7 

2917.2 

2915.1 

2911.7 

2906.1 

2902.5 

233 

2936.9 

2936.6 

2936.0 

2937.1 

2937.8 

2936.5 

2934.1 

2929.1 



234 

2914.0 

2912.9 

2911.8 

2912.5 

2912.9 

2911.7 

2909.3 

2904.4 

2898.4 

2895.1 



2846.3 

2848.3 

2851.4 

2853.2 

2854.7 

2855.0 

2853.5 

2850.0 

2848.5 

236 

2838.8 

2841.6 

2844.7 

2849.5 

2853.3 



2860.7 

2860.2 

2862.3 

237 

2835.3 

2836.9 

2839.2 

2843.7 

2848.6 

2854.1 

2858.9 

2863.9 

2867.3 

2873.6 

238 

2835.7 



2842.8 

2847.9 



2864.5 

2868.6 

2875.6 

239 

2835.9 

2836.8 

2838.5 

2842.8 

2847.6 

2853.4 



2869.0 

2876.3 

240 

2841.2 

2840.2 

2840.0 

2842.3 

2845.2 

2849.0 

2852.6 

2855.9 

2858.8 

2864.7 

241 

2834.5 

2835.7 

2837.1 

2840.1 

2842.6 

2845.1 

2846.2 

2846.2 

2844.6 

2845.3 

242 

2829.6 



2820.2 

2819.2 

2819.6 

2819.7 

2819.5 

2818.9 

2821.4 

243 

2744.3 

2734.9 

2726.5 

2720.5 

2715.0 

2712.2 

2708.2 

2705.1 

2701.6 

2701.5 

244 

2891.4 

2885.1 

2878.9 

2875.1 

2871.3 

2867.7 

2864.5 

2861.1 



245 

2889.8 

2883.0 

2876.4 

2872.1 

2867.7 

2863.6 

2859.8 

2855.8 

2851.2 

2850.0 

246 

2854.0 

2853.2 

2852.8 

2854.1 

2852.3 

2853.2 

2853.1 

2852.8 

2851.4 

2849.3 

247 

2845.6 

2846.6 

2847.1 

2848.9 

2849.8 

2850.3 

2849.7 

2848.0 

2844.3 

2842.7 

248 

2837.2 

2837.0 

2836.7 

2838.1 

2838.9 

2840.3 



2838.0 

2838.5 

249 

2848.4 

2847.3 

2846.9 

2848.0 

2849.4 

2850.3 

2850.2 

2848.7 

2846.0 

2846.0 

250 



2814.1 

2817.2 

2819.4 

2822.4 

2823.7 

2823.5 

2821.7 

2821.9 

251 

2820.4 



2814.6 

2813.6 

2813.5 

2812.4 

2810.5 

2807.4 

2807.1 

252 

285.3 

282.8 

281.1 

281.4 

281.6 

282.3 

282.7 

282.3 

281.4 

283.4 






































































































































































































































Table XDL AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 


Nominal Conditions: a = 10. 0 C 


, = .25, q w = 125.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ED 

Nominal 0 

0.0° 

2.0° 

R: 895 

R 896 

Pi 

Pi 

2 

2885.2 

2886.9 

3 

2876.0 

2870.7 

4 

2877.5 

2888.4 

5 

2874.4 

2869.7 

6 

2873.8 

2884.3 

7 

2872.1 

2867.7 

8 

2873.5 

2883.7 

9 

2860.3 

2862.2 

10 

2874.3 

2875.9 

11 

2867.0 

2863.0 

12 

2867.2 

2876.7 

13 

2866,8 

2863.1 

14 

2866.8 

2876.1 

15 

2865.3 

2861.8 

16 

2864.5 

2874.1 

17 

2864.1 

2865.6 

19 

2858.0 

2854.9 

20 

2859.1 

2867.1 

21 

2854.4 

2852.3 

22 

2854.8 

2862.2 

23 

2846.5 

2844.6 

24 

2845.8 

2852.4 

25 

2841.6 

2840.2 

26 

2840.8 

2846.8 

43 

2871.7 

2867.1 

44 

2871.0 

2881.1 

67 

2840.5 

2839.0 

68 

2841.2 

2847.4 

85 

2876.9 

2871.3 

86 

2891.9 

2902.3 

87 

2888.0 

2884.9 

88 

2871.5 

2876.4 

89 

2857.6 

2858.1 

90 

2857.0 

2859.3 

91 

2857.6 

2859.4 

921 

2857.5 

2860.2 
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Table XIII AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: a = 10.0°, M B = .25, q w — 125.0 

Upright, Pressures in psf 



Nominal 

0.0° 

2.0° 

R: 895 

R: 896 

Pi 

Pi 

922 

2893.1 

2895.0 

93 

2872.7 

2874.4 

94 

2891.1 

2893.4 

95 

2867.8 

2872.2 


2848.8 

2847.1 


2847.9 

2854.9 

128 

2888.4 

2890.6 

wm 

2841.6 

2843.3 

201 

2922.0 

2924.3 


2950.6 

2953.2 


2971.5 

2974.4 

204 

2982.4 

2985.3 

EM 

2980.1 

2983.0 

206 

2967.3 

2969.9 

207 

2950.8 

2953.1 

EM 

2937.9 

2940.2 

209 

2940.0 

2934.3 

210 

2958.6 

2954.5 


2975.8 

2974.8 


2977.3 

2983.8 


2961.9 

2971.6 


2941.2 

2953.1 


2859.5 

2860.8 


2881.7 

2876.1 


2882.5 

2893.8 


2891.9 

2893.1 

219 

2852.3 

2849.9 


2852.5 

2860.1 


2835.6 

2834.4 


2835.7 

2841.6 


2830.4 

2829.0 

224 

2831.8 

2837.8 

225 

2859.5 

2861.8 


2873.1 

2875.5 

227 

2883.4 

2885.6 

228 

2898.1 

2900.4 

















































Table XIII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: a = 10.0 


. M m = 
Upright, 


.25, qoo = 125.0 
Pressures in psf 



Nominal 0 

0.0° 

2.0° 

R- 895 

R 896 

Pi 

Pi 


2911.2 

2913.2 

230 

2861.5 

2863.7 


2897.9 

2891.5 


2923.7 

2917.6 

233 

2922.8 

2934.8 


2897.6 

2909.9 


2859.7 

2856.8 


2863.4 

2861.2 


2860.1 

2860.3 


2860.1 

2881.3 

239 

2858.6 

2860.1 

240 

2852.3 

2854.0 


2849.0 

2847.7 


2819.1 

2820.9 

243 

2707.7 

2708.7 

244 

2863.6 

2865.8 

EM 

2859.0 

2861.1 

246 

2858.0 

2854.9 

ESI 

2854.4 

2851.5 

248 

2843.9 

2842.1 

249 

2844.7 

2851.1 

250 

2826.4 

2825.1 

Em 

2814.1 

2813.7 

252 

281.7 

283.7 






























































Table XTV: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: — 0.0°, M w = .40, q M = 200.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


1 

Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0“ 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

11.0“ 

14.0“ 

16.0“ 

18.0° 

R: 754 

R: 755 

R: 756 

R: 757 

R 758 

R 759 

R 760 

R- 761 

R 762 

R 763 

R 764 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1757.0 

1767.6 

1780.0 

1792.4 

1805.2 

1818.9 

1831.3 

1844.0 

1856.1 

1868.9 

1881.6 

3 

1805.2 

1809.7 

1813.8 

1816.9 

1818.2 

1818.8 

1817.6 

1815.0 

1810.6 

1805.2 

1798.4 

4 

1804.4 

1809.7 

1814.8 

1818.4 

1820.3 

1821.0 

1819.7 

1816.4 

1811.6 

1806.4 

1800.3 

5 

1812.7 

1814.8 

1816.6 

1817.9 

1817.5 

1816.8 

1814.6 

1811.3 

1806.6 

1801.2 

1794.8 

6 

1810.6 

1813.3 

1816.1 

1817.7 

1818.0 

1817.2 

1814.1 

1809.8 

1804.7 

1799.3 

1793.4 

7 

1815.9 

1816.6 

1817.1 

1817.2 

1815.5 

1813.7 

1810.7 

1806.5 

1801.0 

1795.1 

1788.5 

8 

1816.9 

1818.4 

1819.7 

1820.0 

1818.7 

1816.7 

1813.4 

1808.6 

1803.0 

1797.4 

1791.3 

9 

1857.3 

1846.8 

1835.8 

1825.7 

1814.5 

1803.9 

1793.6 

1783.0 

1772.9 

1763.5 

1754.9 

10 

1751.7 

1760.0 

1770.0 

1780.2 

1790.7 

1802.5 

1813.2 

1824.4 

1835.3 

1847.1 

1858.9 

11 

1804.1 

1805.4 

1806.5 

1807.4 

1807.1 

1806.3 

1802.7 

1798.0 

1791.4 

1786.2 

1779.9 

12 

1805.1 

1806.2 

1807.6 

1808.9 

1808.1 

1806.2 

1802.3 

1796.9 

1790.1 

1783.4 

1776.8 

13 

1800.4 

1801.8 

1803.3 

1804.7 

1804.6 

1804.3 

1801.9 

1798.7 

1793.9 

1789.5 

1784.4 

14 

1800.1 

1802.0 

1804.3 

1806.4 

1805.8 

1804.6 

1801.5 

1797.5 

1792.5 

1787.5 

1782.0 

15 

1800.4 

1801.7 

1802.9 

1803.9 

1803.4 

1802.6 

1800.3 

1796.9 

1792.5 

1787.7 

1782.3 

16 

1797.7 

1799.5 

1801.5 

1802.7 

1802.4 

1801.5 

1798.9 

1795.3 

1790.8 

1786.4 

1781.3 

17 

1851.6 

1844.5 

1835.0 

1826.1 

1816.2 

1807.1 

1798.5 

1789.7 

1781.2 

1773.7 

1766.9 

19 

1781.2 

1784.9 

1784.7 

1786.9 

1787.4 

1789.5 

1787.7 

1785.4 

1783.0 

1779.8 

1775.1 

20 



1786.7 

1788.8 

1789.6 

1790.5 

1790.0 

1787.9 

1785.3 

1781.8 

1775.9 

21 

1775.0 

1777.0 

1779.4 

1781.0 

1781.5 

1782.2 

1781.8 

1781.1 

1778.2 

1775.9 

1773.4 

22 

1775.4 

1777.3 

1779.9 

1781.4 

1782.1 

1782.4 

1781.9 

1780.5 

1777.2 

1775.3 

1772.8 

23 

1761.3 

1762.9 

1765.1 

1767.0 

1767.7 

1768.4 



1765.5 

1763.7 

1761.7 

24 

*kMi 

1761.8 

1763.7 

1764.9 

1765.3 

1765.6 

1765.5 

1763.6 

1761.6 

1759.6 

1757.5 

25 

1755.9 

1757.0 

1758.8 

1760.1 

1760.4 

1760.8 

1760.4 

1759.5 

1757.5 

1756.0 

1754.3 

26 

1754.0 

1755.5 

1757.3 

1758.6 

1759.0 

1759.4 

1758.8 

1757.5 

1755.8 

1754.2 

1752.3 

43 

1792.9 

1798.5 

1803.8 

1807.8 

1809.7 

1811.4 

1811.7 

1810.4 

1807.1 

1803.1 

1798.1 

44 

1788.4 

1794.8 

1800.8 

1805.2 

1807.8 

1810.0 

1810.2 

1808.1 

1804.3 

1800.1 

1795.7 

67 

1753.1 

1754.7 

1756.7 

1758.6 

1758.4 

1759.5 

1759.0 

1757.6 

1755.7 

1753.6 

1751.0 

68 

1752.5 

1754.3 

1756.5 

1758.4 

1758.0 

1759.5 

1759.0 

1757.4 

1755.3 

1753.1 

1750.5 

85 

1816.0 

1818.7 

1821.0 

1822.5 

1822.3 

1821.5 

1819.1 

1815.4 

1810.1 

1803.9 

1796.6 

86 

1800.5 

1810.0 

1819.6 

1827.7 

1834.4 

1840.2 

1843.4 

1844.7 

1844.4 

1843.6 

1841.8 

87 

1774.2 

1785.3 



1818.2 

1828.2 

1836.3 

1844.0 

1850.2 

1856.0 

1860.8 

88 



1775.4 

1784.4 

1793.2 

1802.5 

1810.6 

1818.5 

1825.8 

1833.6 

1841.3 

89 

1748.5 

1752.9 

1758.8 

1765.1 

1771.5 

1779.1 

1786.1 

1792.5 

1799.8 

1808.3 

1817.2 

90 

1748.4 

1752.6 

1758.4 

1764.3 

1770.3 

1777.8 

1784.8 

1792.1 

1799.6 

1808.2 

1816.9 

91 

1750.2 

1753.9 

1759.1 

1764.3 

1769.7 

1777.0 

1783.9 

1791.4 

1799.1 

1808.1 

1817.4 

921 

1861.6 

1850.0 

1837.8 

1825.7 

1812.2 

1799.7 

1788.0 

1775.9 

1764.5 

1753.2 

1742.9 
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Table XIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: = 0.0°, M w = .40, q M — 2QQ.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0" 

2.0" 

4.0° 

6.0° 

8.0" 

10.0° 

11.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 754 

R 755 

R 756 

R 757 

R 758 

R 759 

R 760 

R 781 

R 762 

R 763 

R 764 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1763.1 

1775.1 

1788.9 

1802.5 

1816.6 

1831.4 

1844.6 

1858.0 

1870.6 

1883.9 

1896.7 

93 

1750.3 

1758.4 

1768.0 

1778.0 

1788.3 

1799.8 

1810.3 

1821.3 

1832.0 

1843.7 

1855.5 

94 

1762.8 

1774.3 

1787.6 

1800.7 

1814.0 

1828.5 

1841.3 

1854.4 

1866.7 

1879.6 

1892.2 

95 

1754.5 

1761.8 

1770.9 

1779.4 

1787.8 

1798.9 

1804.9 

1812.9 

1820.4 

1828.6 

1836.7 

125 

1762.4 

1765.4 

1768.5 

1771.3 

1772.4 

1773.4 

1772.7 

1770.4 

1767.1 

1763.4 

1759.7 

126 

1761.3 

1764.5 

1767.9 

1770.6 

1772.0 

1772.7 

1771.6 

1769.2 

1765.6 

1762.0 

1758.4 

128 

1869.1 

1863.3 

1857.5 

1852.6 

1847.2 

1842.5 

1838.0 

1833.5 

1829.4 

1826.1 

1823.4 

132 

1748.5 

1748.3 

1749.2 

1750.9 

1752.9 

1756.4 

1759.9 

1764.0 

1768.6 

1774.7 

1781.4 

201 

1971.1 

1962.1 

1951.3 

1939.5 

1925.2 

1910.0 

1894.0 

1876.3 

1857.3 

1837.8 

1817.5 

202 

1989.5 

1985.3 

1979.5 

1972.4 

1963.0 

1952.3 

1940.4 

1926.9 

1911.6 

1895.8 

1878.6 

203 

1991.1 

1992.1 

1991.9 

1990.2 

1986.4 

1981.0 

1973.8 

1964.8 

1953.7 

1941.7 

1928.1 

204 

1971.1 

1978.3 

1984.5 

1988.9 

1991.4 

1992.1 

1990.7 

1987.7 

1982.0 

1975.5 

1966.9 

205 

1929.2 

1941.9 

1954.4 

1965.1 

1974.5 

1982.2 

1987.2 

1990.7 

1991.5 

1991.5 

1989.6 

206 

1884.5 

1899.8 

1915.6 

1929.8 

1943.4 

1955.6 

1965.4 

1973.9 

1980.2 

1985.6 

1989.3 

207 

1849.2 

1864.9 

1881.6 

1897.0 

1912.3 

1926.8 

1938.9 

1950.3 

1959.9 

1968.9 

1976.6 

208 

1825.3 

1840.7 

1857.3 

1873.0 

1888.7 

1904.0 

1917.2 

1929.9 

1940.9 

1951.9 

1961.7 

209 

1921.9 

1925.1 

1927.4 

1928.6 

1927.9 

1926.1 

1922.5 

1917.6 

1910.4 

1902.0 

1891.7 

210 

1944.8 

1949.4 

1953.1 

1955.4 

1956.2 

1955.5 

1952.8 

1948.8 

1942.3 

1934.6 

1924.9 

211 

1963.1 

1969.4 

1974.7 

1978.5 

1980.6 

1981.0 

1979.3 

1975.9 

1970.1 

1962.9 

1953.7 

212 

1965.2 

1971.9 

1977.7 

1981.8 

1984.2 

1984.6 

1982.8 

1979.2 

1973.3 

1966.6 

1958.0 

213 

1945.4 

1950.9 

1955.7 

1958.6 

1959.6 

1958.9 

1956.1 

1951.2 

1944.4 

1937.1 

1928.1 

214 

1919.2 

1923.6 

1927.2 

1928.9 

1928.8 

1926.8 

1922.8 

1916.8 

1909.1 

1900.7 

1891.3 

215 

1860.2 

1848.8 

1838.8 

1825.5 

1813.2 

1801.8 

1790.5 

1778.8 

1767.4 

1756.9 

1747.0 

216 

1813.0 

1817.8 

1822.1 

1825.3 

1826.8 

1827.5 

1826.4 

1823.9 

1819.5 

1814.1 

1807.2 

217 

1813.8 

1819.1 

1824.2 

1827.7 

1829.4 

1829.8 

1828.2 

1824.6 

1819.5 

1814.0 

1807.6 

218 

1763.3 

1775.1 

1788.5 

1801.8 

1815.4 

1829.8 

1842.7 

1855.9 

1868.3 

1881.3 

1893.9 

219 

1768.7 

1771.3 

1774.2 

1776.8 

1777.5 

1778.5 

1778.5 

1777.0 

1774.9 

1772.4 

1769.1 

220 

1767.7 

1770.7 

1774.1 

1776.6 

1777.5 

1778.3 

1778.2 

1776.6 

1773.9 

1771.3 

1768.0 

221 

1747.7 

1748.6 

1749.7 

1751.0 

1750.9 

1751.2 

1750.7 

1749.3 

1747.3 

1745.6 

1743.5 

222 

1747.9 

1748.9 

1750.1 

1751.1 

1751,1 

1752.0 

1751.0 

1749.4 

1747.4 

1745.4 

1743.3 

223 

1743.1 

1743.6 

1744.4 

1745.0 

1744.5 

1744.0 

1742.6 

1740.4 

1737.5 

1734.6 

1731.4 

224 

1744.1 

1744.7 

1745.7 

1745.4 

1746.3 

1745.8 

1744.5 

1742.2 

1739.3 

1736.4 

1733.2 

225 

1838.7 

1828.3 

1819.8 

1812.4 

1804.2 

1797.0 

1790.2 

1783.4 

1777.1 

1771.9 

1767.2 

226 

1895.4 

1882.9 

1869.5 

1856.2 

1841.3 

1826.7 

1812.5 

1797.4 

1782.3 

1767.9 

1753.6 

227 

1915.3 

1903.1 

1889.5 

1875.9 

1860.5 

1845.2 

1830.0 

1813.7 

1797.3 

1781.4 

1765.4 

228 

1942.7 

1931.1 

1917.7 

1904.0 

1887.8 

1871.3 

1854.5 

1836.5 1817.6 

1798.8 

1779.6 




* 






Table XIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: /3 = 0.0°, M,,, = .40, q M = 200.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

11.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 754 

R: 755 

R: 756 

R 757 

R 758 

R 759 

R 760 

ft 761 

R 762 

R 763 

R 764 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1786.0 

1800.0 

1815.6 

1830.7 

1846.1 

1861.8 

1875.7 

1889.4 

1902.1 

1915.0 

1927.2 

230 

1747.4 

1752.7 

1760.5 

1768.8 

1776.5 

1785.5 

1793.7 

1802.7 

1811.5 

1821.6 

1832.0 

231 

1861.2 

1862.2 

1862.6 

1862.4 

1860.4 

1857.8 

1853.7 

1848.5 

1841.6 

1833.8 

1824.7 

232 

1900.9 

1903.0 

1904.2 

1904.4 

1902.8 

1900.1 

1895.9 

1890.4 

1882.8 

1874.0 

1863.7 

233 

1897.7 

1900.6 

1902.8 

1903.5 

1902.2 

1899.3 

1894.7 

1888.1 

1880.1 

1871.9 

1862.6 

234 

1859.3 

1861.3 

1862.8 

1863.0 

1861.3 

1858.3 

1853.8 

1847.4 

1839.9 

1832.4 

1824.0 

235 

1762.6 

1774.6 

1779.8 

1784.5 

1787.0 

1789.4 

1789.8 

1789.3 

1786.5 

1782.5 

1777.1 

236 

1752.4 

1760.7 

1769.8 

1778.1 

1784.7 

1790.9 

1794.9 

1798.3 

1800.4 

1802.0 

1802.6 

237 

1745.3 

1751.3 

1758.9 

1766.5 

1774.2 

1782.7 

1790.0 

1797.3 

1805.7 

1814.0 

1822.2 

238 

1745.5 

1750.7 

1757.4 

1764.4 

1771.2 

1779.3 

1789.1 

1797.3 

1805.2 

1814.3 

1823.8 

239 

1748.7 

1753.0 

1759.0 

1766.2 

1773.8 

1781.9 

1789.4 

1797.5 

1805.7 

1815.1 

1824.9 

240 

1755.1 

1756.7 

1759.6 

1763.2 

1767.0 

1772.0 

1777.2 

1782.4 

1788.1 

1795.2 

1802.9 

241 

1741.5 

1748.2 

1754.7 

1760.6 

1765.3 

1769.7 

1772.3 

1774.0 

1774.7 

1774.9 

1774.3 

242 

1734.1 

1730.1 

1727.2 

1725.3 

1723.2 

1722.6 

1722.2 

1722.0 

1722.6 

1724.1 

1726.4 

243 

1592.4 

1580.2 

1569.5 

1560.4 

1550.9 

1543.9 

1537.7 

1531.9 

1528.1 

1525.9 

1525.6 

244 

1835.0 

1827.5 

1820.4 

1814.1 

1807.3 

1801.5 

1796.1 

1790.7 

1785.7 

1781.7 

1778.5 

245 

1832.9 

1824.7 

1816.8 

1809.7 

1802.0 

1795.4 

1789.2 

1782.9 

1777.1 

1772.3 

1768.3 

246 

1786.8 

1788.0 

1789.9 

1791.6 

1791.9 

1791.1 

1787.5 

1785.5 

1782.8 

1780.0 

1775.6 

247 

1768.9 

1773.2 

1776.9 

1779.8 

1782.7 

1783.3 

1782.2 

1779.8 

1776.2 

1771.6 

1765.7 

248 

1757.5 

1759.4 

1761.7 

1763.7 

1764.5 

1765.2 

1764.8 

1763.5 

1761.6 

1759.7 

1756.1 

249 

1759.1 

1761.3 

1763.7 

1765.3 

1766.0 

1766.5 

1766.0 

1764.4 

1762.3 

1760.7 

1755.0 

250 

1715.0 

1719.9 

1724.8 

1729.1 

1731.5 

1733.8 

1734.4 

1733.4 

1731.2 

1728.6 

1725.5 

251 

1725.4 

1723.9 

1723.1 

1722.4 

1720.5 

1718.6 

1716.8 

1714.1 

1711.0 

1708.0 

1705.0 

252 

175.3 

180.2 

186.7 

182.5 

188.7 

185.0 

189.3 

183.5 

196.4 

199.5 

191.8 
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Table XV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: = 0.0°, M m = .40, = 200.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

- 2 . 0 ° 

0 . 0 ° 

2 . 0 ° 

4.0° 

6 . 0 ° 

8 . 0 ° 

10 . 0 ° 

R 734 

R: 735 

R 736 

ft 737 

ft 738 

ft 739 

ft 740 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1752.9 

1765.2 

1778.5 

1791.3 

1804.3 

1817.3 

1830.6 

3 

1801.1 

1807.0 

1812.6 

1816.0 

1817.5 

1817.8 

1816.2 

4 

1803.2 

1808.9 

1814.3 

1817.8 

1820.0 

1821.0 

1820.5 

5 

1809.2 

1812.4 

1815.5 

1817.0 

1816.9 

1815.9 

1813.3 

6 

1810.0 

1812.8 

1815.6 

1817.1 

1817.8 

1817.5 

1815.2 

7 

1812.9 

1814.6 

1816.2 

1816.2 

1815.0 

1813.0 

1809.5 

8 

1816.8 

1817.9 

1819.3 

1819.5 

1818.8 

1817.3 

1814.6 

9 

1858.0 

1846.3 

1835.5 

1825.3 

1814.8 

1804.7 

1794.2 

10 

1748.1 

1757.8 

1768.5 

1779.0 

1790.0 

1801.1 

1812.7 

11 

1801.1 

1803.3 

1805.6 

1806.6 

1806.6 

1805.6 

1801.4 

12 

1804.6 

1805.7 

1807.3 

1808.4 

1808.0 

1806.6 

1803.3 

13 

1797.2 

1799.7 

1802.2 

1803.6 

1804.0 

1803.4 

1800.7 

14 

1799.5 

1801.4 

1803.8 

1805.8 

1805.7 

1805.1 

1802.4 

15 

1797.3 

1799.5 

1801.9 

1802.8 

1802.5 

1801.6 

1799.1 

16 

1797.1 

1799.0 

1801.2 

1802.2 

1802.4 

1801.8 

1799.9 

17 

1852.4 

1843.9 

1834.5 

1825.7 

1816.4 

1807.7 

1799.0 

19 

1777.4 

1782.9 

1783.7 

1785.8 

1786.6 

1788.6 

1786.6 

20 

1776.3 

1781.9 

1786.2 

1788.3 

1789.5 

1790.6 

1790.4 

21 

1772.6 

1775.1 

1778.4 

1779.9 

1780.8 

1781.3 

1781.0 

22 

1774.1 

1776.4 

1779.4 

1780.9 

1782.0 

1782.5 

1782.2 

23 

1758.5 

1761.3 

1764.1 

1765.9 

1767.0 

1767.6 

1767.5 

24 

1758.4 

1760.9 

1763.2 

1764.5 

1765.4 

1765.7 

1765.8 

25 

1753.5 

1755.4 

1757.8 

1759.1 

1759.8 

1760.1 

1759.8 

26 

1752.4 

1754.6 

1756.9 

1758.1 

1759.0 

1759.5 

1759.3 

43 

1788.8 

1795.8 

1802.4 

1806.7 

1809.0 

1810.5 

1810.6 

44 

1786.4 

1793.8 

1800.3 

1804.7 

1807.6 

1809.8 

1810.8 

67 

1750.6 

1753.1 

1755.7 

1757.6 

1758.0 

1758.8 

1758.5 

68 

1750.8 

1753.4 

1756.0 

1758.0 

1758.2 

1759.6 

1759.3 

85 

1812.3 

1816.3 

1819.9 

1821.7 

1821.6 

1820.5 

1817.7 

86 

1798.3 

1808.8 

1818.9 

1827.2 

1833.9 

1839.5 

1843.8 

87 

1769.3 

1782.2 

1795.2 

1806.8 

1817.2 

1826.8 

1835.4 

88 

1754.5 

1764.1 

1774.4 

1783.6 

1792.6 

1801.4 

1810.3 

89 

1745.9 

1751.2 

1757.6 

1764.0 

1770.7 

1778.0 

1785.8 

90 

1745.3 

1750.7 

1757.2 

1763.5 

1769.8 

1776.9 

1784.6 

91 

1747.5 

1752.2 

1758.0 

1763.4 

1769.1 

1776.0 

1783.7 

921 

1862.4 

1849.4 

1837.5 

1825.3 

1812.5 

1800.5 

1788.5 


» * * a 
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Table XV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: fi = 0.0°, M B = .40, q B = 200.0 

Inverted, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

'ominai a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R: 734 

R: 735 

R 736 

R 737 

R: 738 

R 739 

R 740 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1758.8 

1772.7 

1787.3 

1801.5 

1815.6 

1829.7 

1843.9 

93 

1746.8 

1756.2 

1766.7 

1776.9 

1787.5 

1798.4 

1809.9 

94 

1758.6 

1771.8 

1786.0 

1799.6 

1812.4 

1826.8 

1840.7 

95 

1751.3 

1760.2 

1769.9 

1778.6 

1787.2 

1795.8 

1804.6 

125 

1759.4 

1763.5 

1767.4 

1770.1 

1771.6 

1772.5 

1772.0 

126 

1759.7 

1763.7 

1767.5 

1770.3 

1772.0 

1772.9 

1772.4 

128 

1868.9 

1862.3 

1857.0 

1852.0 

1847.1 

1842.6 

1838.2 

132 

1746.6 

1747.0 

1748.4 

1750.1 

1752.4 

1755.7 

1759.7 

201 

1972.0 

1961.2 

1950.8 

1939.0 

1925.4 

1910.9 

1894.7 

202 

1989.8 

1984.0 

1978.7 

1971.7 

1962.9 

1952.7 

1940.7 

203 

1990.3 

1990.3 

1990.9 

1989.4 

1985.9 

1980.9 

1973.8 

204 

1969.0 

1975.9 

1983.2 

1988.0 

1990.6 

1991.4 

1990.3 

205 

1925.8 

1939.1 

1952.9 

1964.1 

1973.4 

1980.9 

1988.5 

206 

1880.2 

1896.8 

1913.8 

1928.7 

1942.1 

1954.0 

1964.4 

207 

1844.7 

1861.9 

1879.8 

1895.9 

1911.1 

1925.0 

1937.9 

208 

1820.7 

1837.8 

1855.6 

1871.9 

1887.6 

1902.2 

1916.3 

209 

1918.6 

1922.3 

1926.2 

1927.7 

1927.1 

1925.1 

1920.9 

210 

1941.6 

1946.5 

1951.8 

1954.6 

1955.3 

1954.5 

1951.5 

211 

1960.2 

1966.6 

1973.3 

1977.6 

1979.7 

1980.1 

1978.3 

212 

1964.0 

1970.0 

1976.6 

1981.0 

1983.5 

1984.2 

1983.1 

213 

1944.8 

1949.4 

1954.6 

1957.6 

1959.0 

1958.7 

1956.7 

214 

1919.1 

1922.5 

1926.3 

1928.0 

1928.2 

1926.9 

1924.0 

215 

1860.9 

1848.2 

1836.4 

1825.0 

1813.4 

1802.4 

1791.0 

216 

1808.8 

1815.1 

1820.8 

1824.4 

1826.1 

1826.5 

1824.9 

217 

1812.9 

1818.4 

1823.7 

1827.1 

1829.1 

1829.9 

1829.2 

218 

1759.0 

1772.4 

1786.8 

1800.6 

1814.5 

1828.1 

1842.0 

219 

1765.6 

1769.4 

1773.1 

1775.7 

1776.8 

1777.6 

1777.7 

220 

1766.1 

1769.8 

1773.5 

1776.1 

1777.5 

1778.2 

1778.7 

221 

1745.2 

1747.2 

1748.7 

1749.9 

1750.3 

1750.5 

1750.2 

222 

1746.2 

1748.5 

1749.9 

1750.8 

1751.2 

1751.8 

1751.3 

223 

1740.8 

1742.3 

1743.5 

1744.1 

1744.0 

1743.5 

1742.2 

224 

1742.4 

1743.8 

1745.3 

1745.0 

1746.4 

1746.0 

1744.8 

225 

1836.6 

1827.5 

1819.4 

1811.9 

1804.4 

1797.5 

1790.7 

226 

1896.5 

1882.4 

1869.1 

1855.7 

1841.7 

1827.8 

1813.3 

227 

1916.6 

1902.5 

1889.1 

1875.3 

1860.8 

1846.2 

1830.7 

228 

1944.1 

1930.5 

1917.4 

1903.4 

1888.2 

1872.4 

1855.4 




Table XV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: /? = 0.0°, = .40, = 200.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.CT 

6.0“ 

8.0° 

10.0° 

ft 734 

R 735 

R 736 

R 737 

R 738 

R 739 

R 740 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1781.5 

1797.4 

1814.1 

1829.8 

1845.2 

1860.1 

1874.9 

230 

1744.3 

1750.8 

1759.4 

1767.8 

1775.8 

1784.3 

1793.4 

231 

1857.8 

1859.7 

1861.6 

1861.5 

1859.6 

1856.8 

1852.1 

232 

1897.6 

1900.3 

1903.0 

1903.5 

1901.9 

1899.1 

1894.2 

233 

1898.0 

1900.0 

1902.2 

1902.8 

1902.0 

1899.8 

1896.2 

234 

1859.6 

1860.9 

1862.3 

1862.4 

1861.1 

1858.9 

1855.3 

235 

1758.5 

1772.1 

1778.4 

1783.3 

1786.3 

1788.6 

1789.1 

236 

1748.8 

1758.2 

1768.1 

1776.7 

1783.8 

1789.9 

1794.3 

237 

1742.3 

1749.3 

1757.4 

1765.3 

1773.4 

1781.4 

1789.6 

238 

1742.6 

1748.9 

1756.0 

1763.1 

1770.4 

1778.0 

1788.8 

239 

1745.9 

1751.4 

1758.0 

1765.2 

1773.2 

1780.8 

1789.1 

240 

1753.0 

1755.2 

1758.7 

1762.3 

1766.4 

1771.1 

1776.9 

241 

1738.2 

1746.3 

1753.4 

1759.5 

1764.6 

1768.9 

1772.1 

242 

1732.9 

1729.4 

1726.7 

1724.7 

1723.2 

1722.6 

1722.3 

243 

1591.8 

1580.9 

1570.1 

1560.5 

1551.9 

1544.8 

1538.5 

244 

1834.8 

1826.7 

1820.0 

1813.6 

1807.4 

1801.9 

1796.4 

245 

1832.8 

1824.0 

1816.4 

1809.3 

1802.3 

1795.9 

1789.6 

246 

1784.2 

1786.0 

1788.8 

1790.6 

1791.1 

1790.3 

1786.5 

247 

1765.4 

1771.0 

1775.7 

1778.6 

1782.1 

1782.5 

1781.4 

248 

1754.8 

1757.8 

1760.7 

1762.6 

1763.8 

1764.4 

1764.1 

249 

1757.5 

1760.4 

1763.3 

1764.8 

1766.1 

1766.7 

1766.5 

250 

1711.5 

1718.1 

1723.7 

1727.8 

1730.7 

1732.8 

1733.6 

251 

1723.4 

1722.8 

1722.3 

1721.6 

1720.3 

1718.4 

1716.8 

252 

170.7 

177.4 

185.0 

181.5 

187.6 

183.1 

188.5 
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Table XVL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /? = 2.0°, = .40, = 200.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

a 7 io 

a 7 ii 

R 712 

a 713 

R 714 

R 715 

a 716 

a 717 

a 718 

a 719 

a 720 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1752.3 

1764.5 

1777.0 

1789.1 

1802.2 

1816.6 

1829.5 

1842.4 

1855.7 

1888.7 

1880.7 

3 

1791.2 

1797.1 

1801.4 

1804.0 

1805.4 

1804.0 

1803.4 

1800.5 

1796.3 

1790.9 

1783.0 

4 

1813.0 

1820.0 

1824.9 

1828.6 

1831.1 

1833.9 

1832.5 

1829.7 

1825.5 

1820.9 

1814.2 

5 

1797.8 

1801.6 

1803.9 

1804.9 

1805.0 

1802.3 

1801.1 

1797.9 

1793.6 

1788.7 

1781.5 

6 

1821.5 

1825.3 

1827.3 

1828.4 

1828.8 

1829.5 

1826.3 

1822.2 

1817.1 

1812.0 

1805.2 

7 

1801.1 

1803.8 

1804.8 

1804.7 

1803.8 

1800.3 

1798.0 

1794.2 

1789.5 

1784.2 

1776.9 

8 

1828.7 

1831.0 

1831.4 

1831.0 

1830.0 

1829.4 

1825.1 

1820.0 

1814.3 

1808.7 

1801.5 

9 

1858.4 

1848.8 

1837.1 

1826.1 

1815.1 

1803.4 

1791.3 

1780.8 

1771.4 

1763.1 

1753.7 

10 

1747.6 

T 757 .T 

1767.3 

1777.2 

1788.1 

1800.3 

1811.4 

1822.7 

1834.7 

1846.7 

1857.8 

11 

1791.8 

1794.4 

1795.6 

1796.0 

1796.0 

1793.1 

1789.8 

1784.8 

1778.8 

1774.2 

1766.8 

12 

1814.3 

1817.0 

1817.8 

1818.3 

1818.0 

1817.9 

1813.7 

1808.8 

1802.5 

1795.9 

1788.4 

13 

1787.5 

1790.5 

1792.2 

1793.2 

1793.6 

1791.6 

1789.8 

1786.3 

1782.2 

1778.5 

1772.4 

14 

1809.3 

1812.4 

1813.7 

1814.6 

1814.8 

1815.3 

1812.3 

1808.6 

1803.8 

1799.0 

1792.6 

15 

1786.8 

1790.0 

1791.7 

1792.4 

1792.5 

1790.2 

1788.8 

1785.9 

1782.1 

1778.1 

1771.9 

16 

1807.8 

1810.6 

1811.7 

1812.2 

1812.2 

1812.4 

1809.3 

1805.5 

1801.0 

1796.4 

1790.2 

17 

1852.8 

1845.5 

1835.5 

1826.1 

1816.7 

1806.9 

1797.2 

1788.9 

1781.1 

1774.2 

1766.7 

19 

1769.8 

1775.7 

1775.7 

1777.1 

1778.1 

1778.7 

1777.5 

1775.8 

1773.6 

1770.6 

1765.2 

20 

1784.9 

1790.6 

1793.5 

1795.3 

1796.6 

1799.3 

1798.0 

1796.4 

1794.3 

1791.3 

1784.3 

21 

1765.9 

1768.9 

1771.3 

1772.3 

1773.2 

1773.1 

1773.2 

1772.5 

1770.1 

1768.0 

1764.7 

22 

1781.0 

1784.3 

1786.7 

1788.2 

1789.2 

1790.2 

1789.0 

1788.0 

1785.0 

1783.4 

1779.9 

23 

1752.6 

1755.9 

1757.8 

1758.9 

1760.1 

1760.0 

1760.3 

1759.2 

1758.1 

1756.9 

1753.7 

24 

1765.0 

1768.2 

1769.7 

1770.6 

1771.6 

1772.5 

1771.5 

1770.3 

1768.6 

1766.9 

1763.8 

25 

1748.0 

1750.5 

1752.2 

1753.0 

1753.7 

1753.4 

1753.4 

1752.9 

1751.1 

1750.3 

1747.4 

26 

1758.4 

1761.3 

1762.7 

1763.5 

1764.5 

1765.3 

1764.3 

1763.4 

1761.9 

1760.5 

1757.6 

43 

1781.7 

1788.2 

1793.2 

1796.4 

1798.3 

1798.6 

1798.9 

1796.9 

1793.7 

1789.8 

1783.2 

44 

1793.9 

1802.3 

1808.6 

1813.4 

1817.1 

1821.0 

1821.5 

1820.4 

1817.7 

1814.2 

1809.2 

67 

1746.3 

1749.2 

1750.7 

1751.8 

1751.8 

1752.0 

1751.7 

1750.5 

1748.7 

1746.7 

1742.9 

68 

1755.7 

1759.1 

1761.0 

1762.6 

1764.1 

1765.5 

1764.6 

1763.7 

1762.1 

1760.4 

1757.1 

85 

1800.2 

1804.6 

1807.3 

1808.7 

1808.8 

1805.9 

1804.5 

1800.9 

1798.2 

1790.3 

1782.1 

86 

1805.6 

1817.3 

1827.2 

1835.9 

1843.5 

1851.6 

1855.5 

1857.9 

1858.8 

1858.9 

1857.0 

87 

1766.1 

1777.8 

1789.1 

1799.0 

1808.8 

1817.9 

1826.2 

1832.9 

1839.3 

1844.4 

1847.5 

88 

1756.4 

1766.1 

1775.5 

1784.6 

1794.1 

1804.6 

1813.1 

1821.8 

1830.4 

1838.9 

1846.3 

89 

1747.0 

1752.3 

1757.3 

1762.7 

1769.3 

1776.3 

1782.2 

1789.4 

1797.2 

1805.6 

1813.2 

90 

1743.8 

1750 .Q 

1755.9 

1762.1 

1769.4 

1777.6 

1784.4 

1792.3 

1800.9 

1810.1 

1818.5 

91 

1747.8 

1752.8 

1756.4 

1761.4 

1768.0 

1775.5 

1782.5 

1790.1 

1798.6 

1807.8 

1816.3 

921 

1861.4 

1850.5 

1837.6 

1825.3 

1812.9 

1799.9 

1787.0 

1775.7 

1764.4 

1754.4 

1744.7 




Table XVt AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: = 2.0°, = .40, = 200.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominai a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

40° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 710 

R 711 

R 712 

R 713 

R 714 

R 715 

R 716 

R 717 

R 718 

R 719 

R 720 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1758.5 

1772.1 

1788.0 

1799.4 

1813.6 

1829.0 

1842.9 

1858.5 

1870.4 

1883.7 

1895.8 

93 

1746.5 

1755.9 

1765.5 

1775.1 

1785.8 

1797.7 

1808.5 

1819.7 

1831.5 

1843.4 

1854.5 

94 

1758.3 

1771.5 

1784.9 

1797.9 

1811.7 

1826.9 

1840.4 

1853.8 

1867.5 

1880.7 

1892.7 

95 

1753.1 

1761.9 

1770.6 

1779.0 

1788.0 

1798.1 

1808.4 

1815.1 

1823.8 

1832.6 

1840.4 

125 

1750.6 

1755.4 

1758.8 

1761.5 

1763.5 

1764.3 

1764.8 

1763.1 

1760.7 

1757.9 

1753.5 

126 

1768.9 

1773.2 

1775.7 

1777.5 

1779.2 

1780.3 

1778.4 

1775.2 

1771.7 

1768.1 

1763.0 

128 

1868.3 

1863.5 

1857.5 

1852.1 

1847.0 

1841.7 

1836.6 

1832.5 

1829.0 

1828.1 

1822.4 

132 

1746.4 

1747.5 

1748.0 

1749.1 

1751.7 

1755.0 

1758.3 

1762.7 

1767.9 

1774.2 

1780.0 

201 

1971.6 

1963.3 

1952.2 

1940.6 

1926.7 

1910.0 

1891.9 

1874.3 

1856.0 

1837.3 

1816.3 

202 

1989.3 

1985.6 

1979.7 

1972.9 

1963.6 

1952.0 

1938.5 

1925.0 

1910.7 

1895.3 

1877.8 

203 

1989.6 

1991.4 

1991.3 

1990.0 

1986.2 

1980.3 

1972.1 

1963.1 

1953.0 

1941.4 

1927.3 

204 

1968.1 

1976.1 

1982.8 

1987.7 

1990.0 

1990.8 

1989.0 

1985.8 

1981.4 

1975.0 

1966.0 

205 

1925.2 

1938.9 

1951.9 

1963.0 

1972.1 

1980.3 

1985.8 

1989.2 

1991.3 

1991.4 

1989.0 

206 

1879.5 

1896.2 

1912.3 

1928.9 

1940.1 

1953.4 

1963.8 

1972.3 

1979.9 

1985.5 

1988.7 

207 

1844.3 

1861.3 

1878.3 

1893.9 

1908.8 

1924.4 

1937.3 

1948.7 

1959.6 

1968.7 

1976.0 

208 

1820.2 

1837.0 

1854.0 

1869.7 

1885.2 

1901.6 

1915.6 

1928.4 

1940.9 

1951.8 

1961.1 

209 

1905.9 

1910.5 

1913.5 

1914.9 

19142 

1909.9 

1906.9 

1902.0 

1895.7 

1887.6 

1876.7 

210 

1931.1 

1936.9 

1941.4 

1944.1 

1944.7 

1942.0 

1939.8 

1935.8 

1930.4 

1922.9 

1912.6 

211 

1954.1 

1961.4 

1967.4 

1971.6 

1973.5 

1972.8 

1971.1 

1967.8 

1963.0 

1956.1 

1946.3 

212 

1968.3 

1975.7 

1981.6 

1986.0 

1988.1 

1989.5 

1987.0 

1983.4 

1978.5 

1972.0 

1963.0 

213 

1953.9 

1960.0 

1964.5 

1967.6 

1968.6 

1969.7 

1965.7 

1960.8 

1954.8 

1947.7 

1938.4 

214 

1931.4 

1936.4 

1939.4 

1941.2 

1941.1 

1941.3 

1938.1 

1929.9 

1922.7 

1914.8 

1904.6 

215 

1859.9 

1849.6 

1837.1 

1825.3 

1813.3 

1800.2 

1787.5 

1776.3 

1765.5 

1755.8 

1745.2 

216 

1798.2 

1804.3 

1808.9 

1811.9 

1813.4 

1812.0 

1811.6 

1808.9 

1804.9 

1799.5 

1791.4 

217 

1823.5 

1830.3 

1835.1 

1838.5 

1840.9 

1843.5 

1841.7 

1838.6 

1834.0 

1829.0 

1821.9 

218 

1758.3 

1771.4 

1784.8 

1797.8 

1811.5 

1826.5 

1839.9 

1853.1 

1866.6 

1879.6 

1891.4 

219 

1759.6 

1763.8 

1766.4 

1768.2 

1769.2 

1769.3 

1769.4 

1768.1 

1766.4 

1763.8 

1759.4 

220 

1772.5 

1777.9 

1780.0 

1782.5 

1784.0 

1785.4 

1785.8 

1784.5 

1782.4 

1780.1 

1778.1 

221 

1740.9 

1743.2 

1744.0 

1744.4 

1744.7 

1744.4 

1743.8 

1742.6 

1740.9 

1739.4 

1736.1 

222 

1751.1 

1753.8 

1754.6 

1755.3 

1756.1 

1756.7 

1756.1 

1754.9 

1753.4 

1751.9 

1748.9 

223 

1737.3 

1739.1 

1739.3 

1737.9 

1738.4 

1736.9 

1735.4 

1733.1 

1730.3 

1727.4 

1722.8 

224 

1746.3 

1748.8 

1749.7 

1750.2 

1751.3 

1751.4 

1749.9 

1748.2 

1746.2 

1743.9 

1740.0 

225 

1836.9 

1829.5 

1820.8 

1812.4 

1804.8 

1798.6 

1788.7 

1782.2 

1776.3 

1771.4 

1765.6 

226 

1896.7 

1885.0 

1870.9 

1857.4 

1843.0 

1827.2 

1810.7 

1795.8 

1781.3 

1767.4 

1752.3 

227 

1916.8 

1905.2 

1891.1 

1877.2 

1862.3 

1845.7 

1828.1 

1812.1 

1796.3 

1780.9 

1764.0 

228 

1943.9 

1932.8 

1919.1 

1905.3 

1889.7 

1871.8 

1852.6 

1834.7 

1816.5 

1798.4 

1778.4 
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Tahle XVL AEDC 16' 
Nominal Conditions: 


Tunnel - 10% Model( continued) 

/? = 2.0°, = .40, = 200.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0°^ 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0°^ 

R 710 

R 711 

R 712 

R 713 

R 714 

R 715 

R 716 

R 717 

R 718 

R 719 

R 720 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1780.7 

1796.2 

1812.0 

1827.0 

1842.4 

1859.0 

1873.6 

1887.5 

1901.5 

1914.4 

1926.1 

230 

1745.8 

1752.8 

1759.5 

1766.4 

1774.5 

1783.8 

1792.2 

1801.2 

1811.0 

1821.3 

1830.9 

231 

1843.7 

1846.5 

1847.6 

1847.4 

1845.7 

1840.5 

1837.5 

1832.5 

1826.5 

1819.1 

1809.4 

232 

1884.2 

1887.7 

1889.6 

1890.0 

1888.5 

1883.3 

1879.8 

1874.3 

1867.6 

1859.3 

1848.2 

233 

1910.8 

1914.4 

1915.9 

1916.4 

1915.2 

1914.6 

1908.7 

1902.0 

1894.4 

1886.3 

1876.4 

234 

1873.5 

1876.2 

1876.8 

1876.6 

1875.1 

1874.2 

1868.4 

1861.8 

1854.5 

1847.1 

1837.8 

235 

1758.0 

1768.3 

1772.9 

1776.5 

1778.7 

1779.6 

1780.1 

1777.9 

1774.5 

1769.7 

1762.1 

236 

1749.0 

1757.9 

1765.5 

1772.3 

1778.1 

1782.8 

1786.4 

1788.5 

1789.8 

1790.6 

1788.7 

237 

1743.4 

1750.3 

1757.0 

1763.5 

1770.9 

1778.7 

1785.3 

1793.6 

1801.1 

1808.8 

1815.4 

238 

1743.7 

1749.8 

1755.6 

1761.6 

1769.2 

1779.2 

1786.4 

1794.1 

1802.5 

1811.5 

1819.6 

239 

1745.3 

1751.0 

1757.5 

1764.4 

1771.6 

1779.9 

1787.4 

1795.5 

1804.6 

1814.1 

1823.0 

240 

1753.1 

1755.8 

1758.2 

1761.1 

1765.3 

1770.6 

1775.4 

1781.0 

1787.3 

1794.6 

1801.3 

241 

1742.3 

1748.8 

1753.4 

1757.4 

1761.3 

1764.0 

1765.5 

1765.9 

1765.6 

1764.7 

1761.5 

242 

1732.7 

1730.1 

1726.5 

1723.7 

1722.3 

1721.0 

1720.7 

1720.7 

1721.5 

1723.3 

1724.6 

243 

1591.1 

1581.0 

1569.2 

1558.2 

1550.0 

1541.7 

1535.2 

1530.0 

1525.5 

1523.6 

1521.2 

244 

1834.9 

1828.5 

1820.8 

1813.8 

1807.3 

1800.9 

1794.5 

1789.3 

1784.8 

1781.2 

1777.0 

245 

1832.9 

1825.9 

1817.3 

1809.5 

1802.2 

1794.8 

1787.5 

1781.5 

1776.2 

1771.8 

1766.6 

246 

1775.7 

1777.9 

1779.9 

1781.3 

1782.0 

1780.3 

1777.2 

1775.4 

1773.2 

1770.3 

1765.6 

247 

1760.7 

1766.0 

1769.1 

1771.8 

1774.0 

1773.2 

1772.1 

1769.6 

1765.8 

1760.9 

1753.6 

248 

1747.5 

1751.2 

1753.5 

1755.1 

1756.6 

1756.9 

1757.1 

1756.4 

1755.1 

1753.8 

1749.1 

249 

1765.0 

1768.3 

1770.0 

1771.0 

1772.0 

1772.9 

1771.7 

1770.0 

1767.9 

1766.3 

1759.4 

250 

1702.0 

1709.4 

1715.0 

1719.2 

1722.9 

1725.2 

1727.2 

1727.2 

1726.1 

1724.5 

1720.9 

251 

1720.8 

1720.6 

1719.2 

1717.8 

1716.3 

1713.4 

1711.6 

1708.9 

1705.8 

1703.0 

1698.6 

252 

170.3 

176.6 

183.3 

189.2 

185.2 

182.5 

187.6 

181.9 

196.2 

199.2 

191.0 




Table XVTL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: - -2.0°, M m = .40, q,, = 200.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 


fominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0" 

4.0 s 

6.0" 

8.0" 

10.0" 

12.0" 

140" 

16.0° 

18.0° 

R 699 

R 700 

R 701 

CM 

o 

r- 

0$ 

R 703 

R 704 

R 705 

R 708 

R 707 

CO 

o 

r- 

64 

R 709 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1757.7 

1769.5 

1781.6 

1793.5 

1806.1 

1817.4 

1829.8 

1842.0 

18549 

1867.8 

1879.1 

3 

1815.9 

1821.6 

1826.0 

1828.3 

1830.2 

1830.3 

1829.1 

1826.2 

1822.5 

1817.4 

1811.3 

4 

1796.6 

1801.4 

1805.7 

1808.2 

1809.7 

1810.1 

1809.4 

1807.0 

1803.0 

1797.2 

1790.5 

5 

1824.7 

1827.5 

1829.3 

1829.4 

1829.5 

1828.2 

1825.7 

1821.9 

1817.8 

1812.2 

1806.1 

6 

1801.8 

1804.2 

1806.3 

1807.4 

1808.7 

1807.9 

18048 

1801.6 

1797.3 

1791.5 

1785.1 

7 

1830.0 

1830.9 

1831.4 

1830.1 

1829.2 

1827.4 

1822.9 

1816.7 

1811.9 

1805.6 

1799.0 

8 

1807.8 

1808.8 

1809.7 

1809.5 

1808.6 

1807.1 

18048 

1801.2 

1796.5 

1790.6 

17842 

9 

1859.5 

1847.9 

1836.8 

1825.2 

1815.1 

1805.4 

1795.0 

17849 

1775.0 

1765.0 

1755.9 

10 

1752.9 

1761.9 

1771.3 

1780.9 

1791.5 

1801.2 

1811.9 

1822.5 

18342 

1845.9 

1856.5 

11 

1814.6 

1816.5 

1817.7 

1817.4 

1817.6 

1816.5 

1813.6 

1808.4 

1802.8 

1798.7 

1790.9 

12 

1798.2 

1798.7 

1799.4 

1799.7 

1798.9 

1797.0 

1793.8 

1789.2 

1783.0 

1775.8 

1768.8 

13 

1811.3 

1813.3 

1814.7 

1814.7 

1815.1 

18142 

1812.0 

1808.2 

18041 

1799.4 

17943 

14 

1792.7 

1794.0 

1796.3 

1797.8 

1797.8 

1796.2 

1793.2 

1790.1 

1785.8 

1780.4 

17746 

15 

1811.7 

1813.4 

1814.4 

1813.9 

1813.5 

1812.1 

1809.5 

1805.7 

1801.6 

1796.7 

1791.1 

16 

1789.7 

1791.3 

1792.9 

1793.3 

1793.4 

1792.8 

1791.3 

1788.5 

17849 

1780.3 

1774.9 

17 

1856.0 

1845.1 

1835.1 

1824.9 

1816.1 

1807.9 

1799.3 

1791.1 

1783.1 

1775.0 

1767.8 

19 

1790.0 

1794.1 

17940 

1794.9 

1795.9 

1797.7 

17949 

1793.0 

1791.3 

1788.2 

1783.2 

2p_ 

1771.5 

1776.5 

1780.3 

1781.5 

1782.5 

1783.1 

1782.9 

1781.7 

1779.6 

1775.9 

1770.0 

21 

1783.2 

1785.5 

1787.8 

1788.2 

1789.2 

1789.2 

1788.5 

1787.9 

1785.7 

1783.3 

1779.9 

22 

1771.1 

1772.6 

1774.4 

1774.8 

1775.6 

1776.3 

1776.0 

17749 

1772.3 

1769.8 

1767.2 

23 

1768.8 

1770.9 

1772.7 

1773.4 

1774.6 

1774.7 

17740 

1773.6 

1772.3 

1770.3 

1767.6 

24 

1756.1 

1757.9 

1759.0 

1759.1 

1759.8 

1760.3 

1760.2 

1758.9 

1757.3 

1755.2 

1752.6 

25 

1763.0 

1764.4 

1765.7 

1765.8 

1766.4 

1766.4 

1765.6 

17649 

1763.6 

1761.8 

1759.3 

26 

1750.7 

1752.0 

1753.2 

1753.4 

1754.0 

17547 

1754.3 

1753.5 

1751.9 

1750.2 

1747.8 

43 

1801.1 

1808.2 

1813.9 

1817.4 

1820.4 

1821.4 

1822.0 

1820.8 

1818.4 

18146 

1810.1 

44 

1783.1 

1789.1 

1793.8 

1796.8 

1798.8 

1800.3 

1800.6 

1799.0 

1795.9 

1791.1 

1786.1 

67 

1759.2 

1761.3 

1763.1 

1763.9 

1765.0 

1765.1 

17647 

1763.6 

1762.5 

1760.4 

1757.2 

68 

1750.2 

1751.5 

1753.0 

1753.5 

1753.2 

1754.7 

1754.0 

1752.6 

1750.9 

1748.3 

1745.1 

85 

1828.8 

1832.4 

1834.6 

1835.0 

1835.3 

1833.9 

1831.2 

1827.0 

1822.1 

1816.0 

1809.2 

86 

1794.6 

1803.8 

1812.3 

1819.1 

18249 

1828.9 

1832.5 

1834.2 

1834.6 

1833.2 

1830.6 

87 

1777.5 

1790.9 

1803.4 

1814.5 

1825.5 

18341 

1843.0 

1850.7 

1858.1 

18644 

1869.0 

88 

1757.8 

1765.8 

1774.2 

1782.6 

1791.0 

1798.4 

1806.1 

1813.6 

1821.4 

1828.9 

1835.4 

89 

1748.4 

1753.8 

1759.4 

1765.4 

1772.3 

1778.9 

1785.9 

1793.3 

1801.5 

1809.5 

1817.3 

90 

1750.8 

1754.8 

1759.3 

1764.3 

1770.4 

1776.4 

1782.8 

1789.4 

1797.1 

1805.0 

1812.5 

91 

1751.4 

1755.4 

1760.1 

1764.4 

1770.4 

1776.5 

1783.2 

1790.2 

1798.6 

1807.3 

1815.4 

921 

1863.8 

1850.8 

1838.5 

1825.4 

1813.4 

1802.0 

1790.0 

1778.4 

1766.7 

1754.9 

1744.1 
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Table XVIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /? = -2.0°, = .40, q m = 200.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

b 

fominal a. 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

140° 

16.0° 

18.0° 

R 699 

R 700 

R 701 

R 702 

R 703 

R 704 

R 705 

R 706 

R 707 

R 708 

R 709 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1763.6 

1777.0 

1790.4 

1803.8 

1817.5 

1829.6 

1843.0 

1855.9 

1869.3 

1882.7 

18942 

93 

1751.2 

1760.0 

1769.3 

1778.7 

1789.0 

1798.6 

1809.0 

1819.5 

1831.0 

1842.6 

1853.0 

94 

1763.4 

1775.9 

1788.7 

1801.4 

18145 

1826.2 

1839.0 

1851.5 

1864.6 

1877.5 

1888.8 

95 

1754.8 

1762.1 

1770.0 

1778.0 

1786.1 

1793.4 

1801.1 

1808.8 

1816.6 

18245 

1831.5 

125 

1772.5 

1775.7 

1778.1 

1779.1 

1780.3 

1780.4 

1779.0 

1776.4 

1773.4 

1769.4 

1764.9 

126 

1754.9 

1758.2 

1761.3 

1763.5 

1765.3 

1766.6 

1766.7 

17649 

1762.4 

1758.8 

17547 

128 

1871.6 

1865.0 

1859.2 

1853.2 

1848.7 

1844.2 

1839.8 

1835.5 

1831.5 

1827.6 

18243 

132 

1750.2 

1749.8 

1750.2 

1751.0 

1753.3 

1756.2 

1759.3 

1763.1 

1768.2 

1773.8 

1779.5 

201 

1973.3 

1963.2 

1952.7 

1939.8 

1926.8 

1912.6 

1897.0 

1880.2 

1861.5 

1841.3 

1821.7 

202 

1991.5 

1986.6 

1981.3 

1973.3 

19649 

19545 

1943.2 

1930.3 

1915.5 

1898.8 

1882.6 

203 

1992.5 

1993.6 

1993.8 

1991.8 

1988.3 

1982.2 

1975.9 

1967.3 

1956.6 

1944.2 

1931.4 

204 

1972.2 

1980.0 

1986.8 

1990.8 

1993.5 

1992.5 

1992.1 

1989.1 

1984.2 

1977.3 

1969.5 

205 

1929.7 

1943.7 

1956.7 

1967.2 

1976.4 

1981.7 

1987.8 

1991.2 

1992.8 

1992.8 

1991.1 

206 

1884.8 

1901.8 

1917.9 

1932.0 

1945.1 

1954.4 

1965.1 

1973.2 

1980.3 

1986.0 

1989.6 

207 

1849.5 

1887.0 

1883.8 

1899.2 

1913.8 

1925.2 

1938.1 

1949.0 

1959.4 

1968.8 

1975.9 

208 

1825.5 

1842.8 

1859.3 

18749 

1890.1 

1902.3 

1916.1 

1928.3 

1940.2 

1951.4 

1960.4 

209 

1934.6 

1938.7 

1941.5 

1941.8 

1941.7 

1938.8 

1935.1 

1929.5 

1922.6 

19143 

1905.4 

210 

1955.0 

1960.6 

1964.8 

1966.6 

1967.7 

1965.7 

1963.3 

1958.7 

1952.5 

19449 

1936.5 

211 

1968.9 

1976.1 

1982.0 

1985.4 

1987.7 

1986.6 

1985.5 

1981.9 

1976.5 

1969.3 

1961.1 

212 

1961.4 

1968.5 

19747 

1978.5 

1980.9 

1980.0 

1979.6 

1976.5 

1971.4 

19642 

1956.0 

213 

1937.9 

1943.3 

1948.2 

1950.7 

1951.8 

1950.2 

1948.8 

1945.0 

1939.0 

1931.0 

1922.0 

214 

1908.8 

1912.8 

1916.4 

1917.7 

1917.6 

1915.2 

1912.7 

1908.0 

1901.0 

1892.1 

1882.4 

215 

1863.6 

1850.9 

1838.7 

1825.9 

18146 

1803.9 

1792.4 

1781.2 

1770.2 

1758.8 

1748.4 

216 

1824.6 

1830.6 

1835.1 

1837.6 

1839.7 

1839.7 

1838.7 

1835.7 

1832.0 

1826.8 

1820.7 

217 

1805.2 

1810.0 

1814.3 

1816.7 

1818.2 

1818.3 

1817.5 

18149 

1810.6 

1804.5 

1797.4 

218 

1763.2 

1777.2 

1790.6 

1803.7 

1817.2 

1829.1 

1842.3 

18549 

1868.2 

1881.3 

1892.7 

219 

1776.1 

1779.4 

1782.2 

1783.7 

1785.2 

1785.4 

1785.7 

17844 

1782.8 

1780.3 

1776.8 

220 

1763.9 

1766.6 

1769.2 

1770.1 

1771.2 

1771.9 

1771.9 

1770.5 

1768.4 

1765.4 

1761.7 

221 

1753.7 

1755.0 

1755.8 

1755.9 

1756.5 

1756.1 

1756.0 

17547 

1753.5 

1751.5 

1748.7 

222 

1745.6 

1746.3 

1746.8 

1746.5 

1746.5 

1747.4 

1746.4 

1745.0 

1743.4 

1741.1 

1738.3 

223 

1748.5 

1749.5 

1750.1 

1750.0 

1750.0 

1749.5 

1748.1 

1746.4 

1744.5 

1741.6 

1737.7 

224 

1742.6 

1742.6 

1742.7 

1741.8 

1741.7 

1741.3 

1739.7 

1737.4 

17349 

1731.4 

1727.5 

225 

1838.7 

1829.4 

1820.7 

1811.9 

1804.7 

1798.2 

1791.3 

17847 

1778.6 

1772.6 

1767.4 

226 

1897.1 


1869.7 

1855.0 

1841.5 

1828.3 

1814.0 

1799.7 

1784.9 

1769.5 

1755.2 

227 

1917.5 

1903.7 

1890.2 

1875.2 

1861.3 

1847.3 

1832.1 

1816.7 

1800.6 

1783.6 

1767.8 

228 

1944.8 

1931.7 

1918.5 

1903.4 

1888.8 

1873.7 

1857.0 

1839.6 

1821.3 

1801.4 

1782.7 
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Table XVII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued.) 

Nominal Conditions; fi = -2.0°, = .40, c[ M = 200.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

E<33ifl 

0.0° 

2.0° 

■BOi 

jHDEiifl 

smusi 

mma 

WE3M 

mmm 

MEM 

mnm 

R 699 

R 700 

R 701 

R 702 

R 703 

R 704 

R 705 

R 706 

ESES3 

R 708 

R 709 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1786.4 

1801.9 

1817.3 

1832.2 

1847.2 

1859.9 

18740 

1887.2 

1900.7 

1913.8 

1924.9 

230 

1748.7 

17545 

1761.4 

1769.0 

1777.0 

17645 

1792.6 

1801.0 

1810.6 

1820.5 

1829.6 

231 

1875.8 

1877.4 

1877.9 

1876.4 

18748 

1871.6 

1867.1 

1861.1 

18545 

1846.7 

1838.5 

232 

19144 

1917.2 

1918.7 

1917.9 

1916.8 

1913.4 

1908.9 

1902.6 

1895.3 

1886.7 

1877.6 

233 

1886.7 

1868.9 

1891.0 

1891.1 

1889.9 

1886.9 

1883.7 

1878.6 

1871.5 

1862.6 

1852.9 

234 

1848.0 

1849.3 

1850.6 

1850.2 

1848.7 

1846.1 

1842.9 

1838.0 

1831.5 

1823.3 

1814.5 

235 

1766.6 

1778.8 

1786.0 

1790.5 

17947 

1796.4 

1797.6 

1797.2 

1796.4 

1793.0 

1788.0 

236 

1752.5 

1762.6 

1772.3 

1780.9 

1789.1 

1795.0 

1800.2 

1804.2 

1808.0 

1810.3 

1810.9 

237 

17445 

1751.7 

1759.3 

1767.0 

1775.1 

1782.8 

1790.8 

1798.4 

1807.0 

1816.4 

1823.6 

238 

1745.3 

1751.4 

1758.1 

1764.8 

1772.5 

1779.6 

1787.0 

1795.2 

1806.0 

1815.2 

1823.4 

239 

1749.5 

17544 

1760.3 

1766.9 

1774.2 

1781.0 

1788.4 

1796.0 

1805.0 

18142 

1822.8 

240 

1756.3 

1758.0 

1760.6 

1763.5 

1767.6 

1771.9 

1776.6 

1781.6 

1789.2 

1796.0 

1802.7 

241 

1738.4 

1747.0 

1754.8 

1761.1 

1767.4 

1772.2 

1775.6 

1778.8 


1782.6 

1782.1 

242 

1735.5 

1730.9 

1727.3 

17242 

1722.7 

1722.5 

1721.7 

1721.6 

1722.5 

1723.8 

1725.1 

243 

1594.4 

1580.9 

1588.4 

1557.4 

1549.2 

15445 

1536.8 

1531.7 

1528.0 

1525.0 

1522.8 

244 

1836.9 

1828.5 

1821.1 

1813.6 

1807.8 

1802.5 

1796.9 

1791.7 

1787.0 

1782.4 

1778.5 

245 

18346 

1825.5 

1817.3 

1809.1 

1802.4 

1796.3 

1789.9 

1783.9 

1778.4 

1773.1 

1768.4 

246 

1796.4 

1798.2 

1799.8 

1800.2 

1800.7 

1799.6 

1795.4 

1793.3 

1790.9 

1788.1 

1783.5 

247 

1775.1 

1780.4 

1784.5 

1788.0 

1790.8 

1790.9 

1790.0 

1787.9 

1785.1 

1780.8 

1775.2 

248 

1766.3 

1768.4 

1770.1 

1770.6 

1771.6 

1771.4 

1770.6 

1769.2 

1767.6 

1765.5 

1760.8 

249 

17540 

1756.2 

1758.1 

1759.0 

1760.1 

1761.1 

1760.8 

1759.9 

1758.4 

1756.5 

1753.0 

250 

17249 

1729.8 

1733.7 

1736.0 

1738.2 

1739.3 

1738.9 

1737.6 

1735.6 

1732.3 

1728.2 

251 

1730.2 

1728.8 

1727.4 

1725.5 

1724.3 

1722.4 

1720.5 

1718.4 

1716.1 

1713.0 

1709.1 

252 

175.6 

182.1 

188.4 

1841 

189.7 

182.9 

187.7 

181.3 

195.0 

198.3 

199.6 


•v 


■4 

















































































































































































































































































































Table XVni AE DC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: & = 6.0°, M w = .40, q^. = 200.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

a 

rominal a 

t a 

■FTTiJ 


6.0° 

■E13I 

[TPIEM 


wrwnM 

wmu\ 

R 725 

R 726 

R 727 

R 728 

R 729 

R 730 

R 731 

R 732 

R 733 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1761.0 

1773.3 

1785.6 

1798.5 

1812.5 

1825.6 

1839.0 

1851.9 

1864.4 

3 

1775.6 

1778.5 

»M 

1780.6 

1780.0 

1778.0 

1772.3 

1767.2 

1761.2 

4 

1839.8 

1845.3 

1850.4 

1854.0 

1857.1 

1856.9 

1855.9 

1852.3 

1847.6 

5 

1778.2 

1779.9 


1780.1 

1780.7 

1777.9 

1772.4 

1768.0 

1762.9 

6 

1847.7 

1849.6 

1851.8 

1852.3 

1852.8 

1850.2 

1847.0 

1841.8 

1836.0 

I^EI 

1779.1 

1780.2 

1780.1 

1779.2 

1777.9 

1775.9 

1770.7 

1766.5 

1761.6 

8 

1853.9 

1853.8 

18541 

1852.9 

1851.7 

1847.6 

1842.9 

1836.5 

1829.9 

9 

1841.4 

1829.9 

1818.8 

1807.4 

1796.6 

1785.9 

17740 

1764.2 

1755.3 

10 

1754.1 

1763.9 

17740 

17846 

1796.7 

1808.0 

1819.6 

1831.3 

1842.7 

11 

1774.7 

1775.5 

Kki&J 

1776.2 

1773.8 

1768.2 

1760.0 

1754.9 

1749.8 

12 

1836.0 

1837.0 

1838.5 

1838.8 

1839.2 

1836.4 

1832.5 

1826.9 

1820.0 

13 

1770.4 

1771.9 

1772.8 

1773.0 

1773.8 

1789.7 

1783.8 

1760.1 

1756.1 

14 

1832.2 

1833.5 

1835.1, 

1835.7 

1836.4 

18341 

1831.1 

1826.4 

1821.0 

15 

1768.9 

1770.7 

IMU 

1771.7 

1771.4 

1769.6 

1765.6 

1762.3 

1758.6 

16 

1831.6 

1832.2 

1833.2 

1833.0 

1833.0 

1830.0 

1828.4 

1821.4 

1815.7 

17 

1840.6 

1830.4 

ism i 

1811.3 

1802.5 

1793.6 

1783.5 

1775.4 

1768.0 

19 

1761.0 

1762.0 

1762.4 

1761.9 

1762.8 

1761.9 

1758.7 

1756.3 

1753.0 

20 

1807.0 

1809.8 

1812.5 

1813.9 

1815.8 

1WH 

1815.1 

1812.8 

1809.9 

21 

1756.3 

1758.2 

1759.0 

1759.2 

1760.1 

1760.2 

1757.7 

1755.4 

1753.2 

22 

1799.0 

1801.1 

1803.4 

18044 

1806.1 

1805.0 

18048 

1801.8 

1799.6 

23 

17448 

1746.3 


1748.0 

1749.1 

1749.1 

1746.9 

1745.5 

1743.9 

24 

1781.7 

1783.1 

17847 

1785.6 

1787.2 

1788.2 

1785.8 

1783.9 

1781.7 

25 

1740.6 

1742.2 

1743.0 

1743.3 

17442 

17440 

1742.1 

1740.8 

1739.4 

26 

1773.8 

1775.1 

1776.5 

1777.2 

1778.7 

1777.9 

1777.3 

1775.6 

1773.6 

43 

1771.5 

17746 

1776.7 

1778.4 

1777.0 

1775.8 

1770.7 

1786.2 

1761.2 

44 

1816.9 


1831.4 

1836.6 

1841.4 

1843.4 

18448 

1843.2 

1840.1 

67 

1741.1 

1742.1 

1742.4 

1741.6 

1742.5 

1741.6 

1738.7 

1736.3 

1733.6 

68 

1768.8 

1772.1 

17745 

1776.3 

1778.4 

1778.7 

1778.3 

1777.1 

1775.3 

85 

1779.2 

1781.3 

1781.9 

1781.5 

1779.9 

1778.3 

1772.9 

1767.8 

1762.0 

86 

1831.6 

1842.8 

1853.3 

1862.8 

1871.6 

1877.3 

1882.6 

18849 

1885.7 

87 

1767.3 


17846 

1791.7 

1799.2 

1805.7 

1809.8 

1813.8 

1817.0 

88 

1765.9 

1776.1 

1788.3 

1796.6 

1808.0 

1817.8 

1828.0 

1837.3 

1846.0 

89 

1750.9 

1755.3 

1758.8 

17642 

1771.0 

1777.2 

1783.4 

1790.2 

1797.5 

"90 

1745.2 

1751.9 

1759.0 

1766.8 

1776.0 

17844 

1793.5 

1802.9 

1811.4 

91 

1749.7 

17543 

1759.5 

1765.7 

1773.2 

1780.2 

1787.8 

1796.0 

18047 

921 

ran 


1820.0 1807.1 

17948 

1782.1 

1768.6 

1758.2 

1749.2 
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Tabic XVEH: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: 0 — 6.0°, = .40, = 200.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


■ 

Ori- 

fice 

ID 

N 

ommal a 

wmnm 

MEM 

WMSM 

6.0° 

MEM 

MMM 

MEM 

■TIM 

THEM! 



R 727 

R 728 

R 729 

R 730 

R 731 

R 732 

R 733 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1768.8 

1782.4 

1795.9 

1810.0 

1824.9 

1838.9 

1853.1 

1866.6 

1879.4 

93 

1752.7 

1762.1 

1771.9 

1782.4 

1794.2 

1805.2 

1818.7 

1828.2 

1839.6 

94 

1768.5 

1782.0 

1795.4 

1809.3 

1824.2 

1838.1 

1852.4 

1865.9 

1878.8 

95 

1760.9 

1770.2 

1779.7 

1789.4 

1800.2 

1809.6 

1819.4 

EE33 

1837.7 

125 

1739.1 

1743.0 

1746.1 

1748.6 

1751.5 

1752.5 

1751.0 

1749.2 

1747.1 

126 

1791.2 

1792.6 

1794.5 

1795.0 

1795.7 

1793.0 

1789.4 

1784.8 

1779.7 

128 

1855.8 

1850.0 

1844.6 

1839.4 

1834.9 

1830.8 

1825.8 

1822.3 

1819.3 

132 

1745.1 

1745.5 

1747.0 

1749.2 

1753.4 

1757.0 

1761.0 

wmm 

1771.8 

201 

1954.0 

1943.3 

1931.1 

1917.3 

1901.4 

1885.3 

1865.6 

turn 

1828.9 

202 

1976.3 

1970.5 

1963.1 

1954.0 

1942.6 

1931.0 

1EH3D1 

1901.3 

1886.2 

203 

1982.8 

1982.7 

1980.8 

1977.3 

1971.2 

1964.7 

1954.5 

1944.2 

1932.7 

204 

1968.3 

1974.7 

1979.1 

1981.8 

1982.1 

1981.6 

1977.9 

1973.0 

1966.6 

205 


1944.5 

1955.2 

1964.6 

1972.0 

1978.2 

1981.6 

1983.4 

1983.3 

206 

1890.4 

1906.1 

1920.4 

1933.9 

1946.1 

1957.0 

E223 

1973.0 

1978.3 

207 

1856.4 

1872.9 

1888.3 

1903.5 

1917.9 

1931.2 

1943.3 

1953.6 

1962.3 

208 

1832.6 

1849.1 

1864.8 

1880.4 

1895.7 

1910.0 

1923.6 

1935.4 

1945.8 

209 

1879.8 

1882.1 

1882.3 

1881.3 

1878.4 

1875.9 

1868.6 

1861.9 

1854.0 

210 

1909.7 

1913.5 

1915.2 

1915.6 

1913.8 

1912.3 

1906.2 

1900.3 

1893.0 

211 

1942.6 

1948.2 

1951.6 

1953.5 

1953.0 

1952.3 

1947.5 

1942.2 

1935.4 

212 

1978.6 

1984.4 

1988.7 

1991.3 

1991.6 

1990.7 

1987.1 

1982.0 

1975.4 

213 

1972.0 

1976.6 

1980.1 

1981.9 

1981.7 

1979.4 

1975.1 

1969.1 

1961.8 

214 

1955.7 

1959.1 

1961.5 

1962.2 

1961.2 

1957.5 

1952.2 

1944.9 

1936.6 

215 

1840.2 

1828.2 

1816.7 

1804.7 

1793.2 

1782.0 

1769.3 

1759.0 

1749.7 

216 

1781.0 

1784.2 

1786.0 

1786.4 

1785.9 

1784.7 

1779.2 

1774.2 

1768.3 

217 

1851.4 

1856.7 

1861.6 

1864.9 

1867.7 

1867.0 

1865.6 

1861.6 

1856.5 

218 

1767.1 

1779.9 

1792.8 

1806.0 

1820.2 

1833.7 

1847.0 

1859.8 

1872.1 

219 

1752.1 

1754.0 

1754.9 

1755.3 

1756.0 

1755.5 

1752.8 

1750.1 

1747.0 

220 

1791.4 

1794.3 

1797.2 

1799.4 

1802.2 

1802.5 

1802.2 


1797.8 

221 

1735.3 

1735.7 

1735.8 

1735.3 

1735.9 

1734.9 

1732.3 

1730.3 

1728.1 

222 

1764.4 

1765.5 

1767.1 

1767.9 

1769.5 

1769.3 

1768.5 

1767.1 

1765.4 

223 

1732.2 

1731.4 

1729.9 

1728.8 

1728.0 

1725.5 

1721.2 

1717.7 

1713.8 

224 

1757.9 

1759.4 

1761.2 

1761.8 

1764.2 

1763.4 

1762.7 

1761.1 

1759.1 

225 

1823.2 

1814.5 

1806.4 

1798.3 

1791.3 

1784.3 

1776.5 

1770.6 

1765.4 

226 

1878.6 

1865.0 

1851.3 

1836.7 

1821.8 

1806.9 

1790.0 

1775.7 

1762.0 

227 

1897.4 

1883.6 

1869.3 

1854.2 

1838.6 

1823.2 

1805.3 

1789.8 

1774.7 

228 

1924.7 

1911.5 

1897.3 

1881.6 

1864.6 

1847.6 

1827.4 

1809.4 

1791.6 




% 


* '♦ 











































































































































































































































































































































































TaMe XVIII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: & = 6.0°, = .40, = 200.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

a 

romioal a 

MEM 

2.0° 


6.0° 


MSSM 

MEM 

■rarai 

KX3A 

R 725 

R 726 

R 727 

R 728 

R 729 

R 730 

RMr*n 

R 732 

R 733 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1792.8 


1823.2 

1838.5 

18544 

1869.2 

1883.9 

1897.3 

1909.8 

230 

1748.8 

1756.4 

1763.6 

1771.4 

1780.8 

1789.5 

1798.8 

1808.2 

1818.1 

231 

1815.2 

iUH-J 

1815.0 

1813.1 

1810.3 

1807.4 

1800.3 

17941 

1787.1 

232 

1856.8 

1858.1 


1855.6 

1852.2 

1849.0 

1841.2 

18342 

1826.1 

233 

1937.2 

1939.0 

1940.3 

1939.8 

1938.1 

1933.5 

1927.7 

1919.9 

1911.5 

234 

1901.5 

IEE2E1 

1902.7 

1901.6 

1899.7 

18949 

1889.0 

1881.3 

1873.1 

235 


1761.9 

1783.6 

1763.8 

1763.4 

1761.4 

1755.5 

1749.7 

1742.6 

236 

1754.9 

Iran 

1763.5 

1766.2 

1768.9 

E2Z33 

1768.7 

1787.4 

1764.9 

237 

1749.8 

1754.5 

1759.4 

1766.4 

1773.3 

1779.2 

17845 

1790.4 

1796.5 

238 

1747.6 

1753.5 

1780.8 

1766.8 

17744 


1788.2 

1795.7 

1803.5 

239 

1750.1 

1755.8 

1761.8 

1768.6 

1777.0 

17848 

1792.9 

1801.4 

1810.4 

240 

1753.3 

1755.5 

1758.7 

1762.5 

1768.0 

1772.9 

1778.1 

17841 

1790.8 

241 

1750.0 

1751.8 

1753.0 

1753.2 

1753.6 

1752.4 

1748.6 

1745.2 

wszm 

242 

1725.8 

1722.1 

1719.7 

1717.6 

1717.9 

1717.5 

1717.1 

1717.8 

1719.2 

243 

1577.6 

1565.8 

1555.6 

1545.7 

1540.0 

1532.8 

1525.7 

1521.7 

1519.3 

244 

1822.7 

1815.0 

1808.1 

1801.2 

1795.5 

mm 

1783.6 

1779.1 

1775.3 

245 

1820.3 

1811.8 

18042 

1796.5 

1789.9 

1783.5 

1776.2 

1770.8 

1766.3 

246 

1760.6 

1762.9 

17641 

17645 

1762.3 

wszm 

1758.8 

1756.0 

1753.0 

247 

1755.3 

1756.9 

1758.8 

1758.7 

1758.1 

1756.3 

1751.1 

1746.0 

1740.0 

248 

1737.8 

1740.4 

1742.5 

1743.9 

1748.1 

1746.5 

1745.2 

17443 

1743.0 

249 

1783.8 

17848 

1786.1 

1786.5 

1787.5 


17841 

1781.4 

1778.9 

250 

1693.3 

1699.9 

1705.5 

1710.3 

1715.4 

1717.9 

1718.5 

1718.7 

1718.1 

251 

1716.5 

1715.0 

1713.2 

1710.3 

1709.2 

1706.4 

1702.2 

1698.7 

1695.2 

252 

173.2 

189.4 

185.3 

181.3 

187.8 

183.1 

188.1 

191.9 

1945 






















































































































































































































































Table XIX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 6.0°, M m = .40, = 200.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Nominal 


0° 

-4. 

0° 

-3. 


fiee 

R: 741 

R 742 

R 743 

R 744 

R 745 

R 746 

R: 747 

R 748 

R 749 

R 750 

R 751 

R 752 

R 753 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1803.0 

1804.9 

1805.5 

1805.6 

1605.8 

1805.9 

1806.0 

1805.8 

1805.0 

1805.2 

1804.1 

1803.4 

1800.7 

3 

1852.1 

1841.2 

1835.1 

1828.9 

1824.5 

KHiHinrH 

1815.7 

1812.7 

1807.8 

1802.3 

1797.0 

1786.0 

4 

1787.1 

1798.3 

1804.5 

1810.3 

1815.4 

1818.8 

1821.6 

1823.4 

1826.0 

1831.1 


1854.0 

5 

1851.9 

1840.8 

1834.4 

1828.2 

1823.8 

1820.2 

1818.0 

1815.1 

1812.1 

1807.2 

1801.8 

1796.7 

1785.7 

6 

1786.8 

1797.6 

1803.5 

1809.2 


1820.6 

1823.3 

1828.5 

1834.0 

1840.3 

1852.4 

7 

1849.3 

1838.4 

1832.1 

1825.9 

1821.7 

1818.2 

1816.1 

1813.3 

1810.3 

1805.6 

1800.4 

1795.5 

1784.9 

8 

1786.9 

1797.6 

1803.5 

1809.1 

1814.1 

1817.4 

1820.1 

1821.6 

1824.4 

1829.5 

KflETgllEHia 

1852.9 


1810.8 


1837.5 


1779.7 


1834.9 


1779.4 


1774.9 
1811.0 

1812.9 

1768.5 

1804.4 

1763.7 

1788.6 

1749.8 

1779.4 

1745.7 
1839.2 

1779.4 

1777.5 

1745.5 

1859.1 

1802.2 
1835.0 

1782.4 

1770.5 

1767.2 

1769.3 

1807.9 


1813.7 


1790.5 


1827.6 


1789.2 


1825.2 


1788.5 


1823.5 


1784.0 


1814.4 


1804.3 


1775.5 


1796.7 


1769.6 


1781.5 


1754.8 


1772.9 


1749.9 


1829.8 


1789.1 


■EESHBMSaiHS 


1821.9 


1794.5 


1819.5 


1793.5 


1818.0 


1789.0 


1816.1 


1799.6 


1779.3 


1792.5 


1772.8 


1777.6 


1757.5 


1769.3 


1752.2 


1824.5 


1794.3 


1815.0 


1791.3 


1812.7 


1814.8 


1791.4 


1809.5 


1814.0 


1798.5 


1812.6 


1793.9 


1816.1 


1795.1 


1783.1 


1788.5 


1776.0 


1773.9 


1760.3 


1766.0 


1754.6 


1810.1 


1802.8 


1808.9 


1798.3 


1816.9 


1792.0 


1786.6 


1785.7 


1779.1 


1771.5 


1763.0 


1763.8 


1757.0 


1807.0 


1805.1 


1815.6 


1791.5 


1807.6 


1809.3 


1805.1 


1806.9 


1801.2 1803.6 


1814.8 


1791.2 


1805.0 


1810.7 


1802.5 


1807.9 


1801.3 


1804.9 


1815.0 

1814.5 

1813.9 

1790.6 

1790.8 

1789.8 

1802.4 

1798.4 

1793.7 

1813.1 

1817.6 

1822.5 

1799.9 

1795.9 

1791.3 

1810.1 

1814.6 

1819.4 

1798.8 

1794.7 

1790.0 

1807.3 

1811.8 

1816.6 




1789.3 1787.9 


1788.8 


1793.1 


1780.5 


1796.8 


1776.9 


1800.7 


1781.1 


1769.3 


1764.7 


1761.8 


1758.4 


1783.1 


1768.2 


1766.4 


1760.9 


1759.9 




1749.5 1751.6 


1847.2 1840.4 


1819.6 


ggggi 
mzxwm 


1771.8 


1789.1 


1772.2 


1770.9 


1811.2 


1770.0 


1811.9 


1799.2 


1764.5 


1753.7 


1833.7 


1825.2 


1824.4 


1790.7 


1772.1 


1770.3 


1770.1 


1813.8 


1780.0 

1778.1 

1784.0 

1785.7 

1766.2 

1764.6 

1767.0 

1768.4 

1759.1 

1757.6 

1760.4 

1761.6 

1807.6 

1804.9 

1810.6 

1812.8 


1813.5 


1789.3 


1789.3 


1828.3 


1787.0 


1825.2 


1785.9 


1822.4 


1814.1 


1773.7 


1805.7 


1769.5 


1762.3 


1755.9 


1829.0 


1829.8 


1821.9 


1792.2 


1772.2 


1770.7 


1770.3 



1825.1 [ 1822.8 


1833.2 1835.8 


1820.0 I 1818.7 


1770.8 1771.1 


1770.3 1770.4 


1813.2 


1759.4 1761.0 


1819.5 1816.3 


1837.6 1839.8 


1817.1 1814.9 


1771.7 1771.1 


1770.8 1770.8 


1770.0 1769.5 


1811.9 1812.5 


1789.1 


1762.2 


1771.4 


1755.6 


1764.5 


1800.7 


1817.4 


1753.5 


1764.0 


1811.0 


1844.4 


1812.1 


1796.1 


1771.2 


1771.4 


1769.7 


1812.0 


1759.4 1757.2 


1753.1 1751.4 


1767.2 1771.2 


1795.9 1791.8 


1821.9 1827.3 


1805.2 


1848.8 


1799.4 


1853.8 


1770.8 1770.7 


1769.0 1768.9 


ItfMjBBl 


1810.8 


1787.1 


1781.0 


1839.3 


1777.9 


1836.1 


1776.9 


1833.4 


1814.6 


1766.4 


1814.8 


1763.5 


1805.5 


1752.3 


1786.8 


1747.3 


1778.5 


1783.5 


1837.2 


1745.6 


1777.7 


1787.3 


1863.0 


1795.8 


1798.6 


1767.1 


1769.5 


1768.6 


1809.8 
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* 4 


Table XIX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, M m = .40, q M = 200.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

h 

ominal 

0 

-6.0° 

mm i 

-3.0° 

-2.0° 

-1.0° 

-.5° 

0.0° 

.5° 

l.cr 

2.0° 

3.0° 

4.0° 

6.0° 

R 741 

R 742 

R 743 

R 744 

R 745 

R 746 

R 747 

R 748 

R 749 

R 750 

R 751 

R 752 

R 753 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1813.7 

1815.8 

1816.5 

1816.7 

1817.0 



1817.2 

1816.4 

1816.7 

1815.6 

1814.8 

1812.0 

93 

1786.3 

1788.0 

1788.5 

1788.6 

1788.8 

1788.9 

1789.0 

1788.7 

1788.1 

1788.4 

1787.3 

1786.9 

1784.7 

94 

1809.9 

1812.4 

1813.4 

1813.3 

1813.5 



1815.0 

1814.1 

1814.8 

1813.1 



95 

1779.0 

1782.9 

1784.7 

1786.0 

1787.2 

1788.0 

1788.7 

1788.8 

1788.8 

1790.1 

1790.3 

1791.2 

1791.5 

125 

1796.1 

1788.1 

1783.7 

1779.5 

1776.7 

1774.3 

1773.0 

1770.8 

1768.7 

1765.9 

1762.4 

1759.4 

1753.0 

126 

1752.8 

1759.0 

1762.5 

1765.8 

1769.0 

1771.2 

1773.1 

1773.8 

1775.4 

1779.1 

1782.7 

1787.3 

1796.2 



1847.2 

1848.0 

1848.1 

1847.9 

1847.5 

1848.3 

1847.8 

1847.8 

1847.5 

1846.2 

1844.9 

1842.4 

132 



1753.4 

1753.4 

1753.6 

1753.4 

1753.5 

1753.0 

1752.7 

1753.0 

1752.6 

1752.9 

1752.2 

201 

1920.4 

1924.2 

1925.5 

1925.9 

1926.3 



1925.8 

1926.2 

1925.1 

1924.4 

1923.6 

1920.5 

202 

1957.7 

1961.8 

1963.2 

1963.6 

1964.1 

1964.0 

1964-5 

1963.8 

1963.9 

1962.8 

1962.0 

1960.7 

1956.9 

203 

1980.7 

1984.7 

1986.2 

1986.7 

1987.3 



1987.3 

1987.2 

1986.3 

1985.3 

1983.8 

1979.8 

204 

1986.3 

1990.0 

1991.3 

1991.6 

1992.1 

1992.4 

1992.7 

1992.4 

1991.9 

1991.2 

1990.1 

1988.4 

1984.0 

205 

1969.0 

1972.7 

1974.1 

1974.5 

1975.1 

1975.5 

1975.7 

1975.6 

1974.9 

1974.3 



1966.5 

206 

1938.6 

1941.8 

1943.1 

1943.4 

1943.8 

1944.3 

1944.4 

1944.4 

1943.5 

1943.2 

1941.8 

1940.0 

1935.6 

207 

1908.0 

1910.9 

1912.0 

1912.2 

1912.7 

1913.1 

1913.2 

1913.2 

1912.3 

1912.2 

1910.8 

1909.3 

1905.1 

208 

1885.0 

1887.6 

1888.6 

1888.7 

1889.1 



1889.6 

1888.7 

1888.7 



1882.1 

209 

1960.9 

1951.4 

1945.6 

1939.2 

1934.6 

1930.9 

1928.6 

1925.5 

1922.0 

1916.0 

1909.5 

1902.4 

1887.2 

210 

1981.0 

1974.5 

1970.3 

1965.3 

1961.7 

1958.9 

1957.1 

1954.5 

1951.6 

1946.4 

1940.7 

1934.4 

1920.6 

211 

1991.2 

1989.6 

1988.1 

1985.6 

1983.9 



1980.2 

1978.3 

1975.2 

1971.6 

1967.2 

1957.4 

212 

1963.6 

1972.3 

1976.5 

1979.6 

1982.5 

1984.2 

1985.6 

1986.4 

1987.3 

1988.8 



1992.2 

213 

1925.9 

1938.8 

1945.4 





1962.8 

1965.1 

1968.7 

1972.4 

1975.9 

1982.0 

214 

1886.7 

1901.9 

1910.1 

1917.3 

1923.3 

1927.2 

1930.4 

1932.6 

1935.7 

1940.8 

1946.1 

1951.6 

1961.7 

215 

1811.5 

1814.0 

1814.5 

1814.4 

1814.4 

1813.9 

1814.3 

1813.1 

1813.3 

1812.6 

1811.8 

1811.2 

1808.4 

216 

1862.4 

1851.0 

1844.6 

1838.1 

1833.4 

1829.6 

1827.3 

1824.2 

1820.9 

1815.8 

1809.9 

1804.2 

1792.1 

217 

1793.9 

1805.9 

1812.5 

1818.8 

1824.1 

1827.8 

1830.8 

1832.6 

1835.5 

1840.9 

1846.5 

1852.8 

1864.8 

218 

1815.2 

1816.4 

1816.7 

1816.5 

1816.3 

1816.3 

1816.2 

1815.9 

1814.8 

1814.7 

1813.1 

1811.9 

1808.3 

219 

1800.5 

1792.8 

1788.6 

1784.5 

1781.7 



1776.0 

1774.1 

1771.5 

1768.2 

1765.5 

1759.8 

220 

1759.2 

1765.1 

1768.5 

1771.7 

1774.8 

1776.8 

1778.7 

1779.5 

1781.0 

1784.3 

1787.6 

1791.9 

1800.5 

221 

1768.7 

1762.6 

1759.3 

1756.2 

1754.1 



1749.7 

1748.4 

1746.6 

1744.4 

1743.0 

1739.4 

222 

1739.1 

1742.9 

1745.0 

1747.1 

1749.3 

1750.6 

1752.0 

1752.4 

1753.6 

1756.2 

1758.7 

1762.4 

1769.3 

223 

1761.1 

1755.7 

1752.8 

1749.7 

1747.8 

1745.8 

1745.0 

1743.3 

1742.0 

1740.2 

1738.0 

1736.6 

1733.1 

224 

1734.2 

1738.0 

1740.1 

1742.2 

1744.5 

1745.7 

1747.2 

1747.5 

1748.7 

1751.3 

1753.8 

1757.5 

1763.3 

225 

1800.5 

1803.4 

1804.2 

1804.6 

1804.7 

1804.3 

1805.2 

1804.7 

1805.0 

1804.8 

1804.3 

1804.1 

1801.6 

226 

1835.5 

1839.5 

1840.8 

1841.4 

1842.0 

1841.6 

1842.5 

1841.8 

1842.4 

1841.9 

1841.6 

1841.6 

1840.1 

227 

1855.5 

1859.2 

1860.4 

1860.9 

1861.4 



1861.0 

1861.5 

1860.8 

1860.5 

1860.3 

1857.7 

228 

1882.5 

1886.5 

1887.8 

1888.3 

1888.9 

1888.4 

1889.2 

1888.4 

1888.9 

1888.1 

1887.7 

1887.3 

1885.0 
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Table XIX; AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: « = 6.0°, M a = .40, q M = 200.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal 

8 

-6.0° 

-4.0° 

-3.0° 

-2.0° 

-1.0" 

-.5° 

0.0 s 

.5° 

MOM 

2.0° 

3.0° 

4.0° 

6.0" 

R 741 

R 742 

R 743 

R 744 

R 745 

R 746 

R 747 

R 748 

R 749 



R 752 

R 753 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1843.3 

1845.5 

1846.3 

1846.4 

1846.6 

1846.9 

1847.0 

1846.9 

1846.0 

1846.1 

1844.8 

1843.8 

1840.4 

230 

1774.6 

1776.2 

1776.8 

1776.9 

1777.1 

1777.1 

1777.3 

1776.9 

1776.4 

1776.7 

1775.9 

1775.7 

1774.1 

231 

1899.8 

1887.5 

1880.2 

1872.9 

1867.7 

1863.5 

1860.9 

1857.4 

1853.7 

1847.6 

1840.9 

1834.0 

1819.4 

232 

1939.0 

1928.1 

1921.6 

1914.7 

1909.8 

1905.8 

1903.4 

1900.1 

1896.5 

1890.3 

1883.7 

1876.6 

1861.7 

233 

1859.9 

1874.9 

1882.9 

1890.3 

1896.5 

1900.5 

1903.8 

1906.1 

1909.4 

1915.0 

1921.0 

1927.2 

1939.1 

234 

1819.8 

1834.1 

1842.0 

1849.2 

1855.4 

1859.5 

1862.8 

1865.0 

1868.4 

1874.4 

1880.8 

1887.6 

1900.8 

235 

1806.9 

1801.1 

1797.7 

1793.8 

1791.0 

1788.7 

1787.5 

1785.6 

1783.8 

1781.1 

1777.9 

1775.2 

1768.5 


1793.9 

1792.0 

1790.4 

1788.5 

1787.2 

1785.9 

1785.2 

1784.1 

1782.6 

1780.8 

1777.9 

1775.7 

1770.3 

237 

1774.1 

1775.2 

1775.2 

1775.0 

1775.1 

1774.9 

1774.9 

1774.3 

1773.6 

1773.3 

1772.0 

1771.1 

1768.6 

238 

1770.2 

1771.9 

1772.3 

1772.2 

1772.2 

1771.9 

1771.9 

1771.3 

1770.5 

1771.4 

1772.1 

1771.8 

1769.8 

239 

1771.0 

1773.1 

1774.2 

1774.3 

1774.4 

1774.5 

1774.5 

1774.2 

1773.7 

1773.9 

1773.1 

1772.9 

1771.4 

240 

1766.0 

1767.2 

1767.6 

1767.5 

1767.7 

1767.5 

1767.7 

1767.1 

1766.7 

1766.9 

1766.4 

1766.5 

1765.4 

241 

1768.2 

1768.4 

1768.1 

1767.3 

1766.7 

1766.0 

1765.9 

1765.0 

1764.2 

1763.4 

1761.7 

1760.7 

1757.2 

242 

1720.2 

1722.2 

1722.8 

1723.2 

1723.7 

1723.5 

1723.9 

1723.2 

1723.1 



1722.7 

1721.4 

243 

1550.1 

1551.0 

1550.9 

1551.2 

1551.4 

1550.6 

1551.1 

1549.9 

1550.4 

1551.0 

1550.7 

1551.8 

1551.0 

244 



1807.2 

1807.5 

1807.8 

1807.6 

1808.3 

1807.7 

1807.9 

1807.6 

1807.1 

1806.7 

1804.3 

245 

1797.9 

1801.0 

1802.0 

1802.3 

1802.6 

1802.2 

1803.1 

1802.5 

1802.8 



1801.5 

1799.5 

246 

1818.5 

1809.5 

1804.6 

1799.9 

1796.7 

1793.8 

1792.4 

1790.0 

1787.7 

1784.3 

1780.4 

1777.0 

1769.6 

247 

1804.4 

1798.2 

1794.2 



1784.7 

1783.3 

1781.2 

1779.2 

1776.2 

1772.7 

1769.7 

1763.3 

248 

1786.0 

1778.7 

1774.7 

1770.9 

1768.5 

1766.2 

1765.0 

1763.0 

1761.2 

1758.8 

1755.8 

1753.4 

1748.1 

249 

1749.8 

1755.0 

1757.9 

1760.8 

1763.6 

1765.3 

1767.0 

1767.6 

1769.0 

1772.2 

1775.4 

1779.7 

1787.8 

250 

1752.7 

1745.5 



1735.4 

1733.1 

1731.9 

1729.8 

1727.9 

1725.7 

1722.6 

1720.3 

1715.0 

251 

1734.2 



1724.4 



1721.0 

1719.5 

1718.7 



1715.9 

1714.3 

252 

185.2 

187.6 

188.5 

188.7 

189.0 

189.4 

189.5 

189.5 

188.6 

188.8 

187.5 

186.4 

183.1 


■« 


ft 


V 






















































































































































































































































































































































Table XX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 10.0°, = .40, q B = 200.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

- 2 . 0 ° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

R: 724 

R: 721 

R: 722 

R 723 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1829.2 

1831.4 

1830.6 

1826.9 

3 

1828.4 

1817.0 

1804.3 

1779.1 

4 

1809.4 

1819.0 

1833.4 

1857.7 

5 

1825.1 

1814.0 

1802.1 

1779.0 

6 

1804.8 

1813.3 

1827.2 

1851.0 

7 

1820.7 

1810.1 

1798.8 

1776.9 

8 

1804.8 

1812.6 

1825.8 

1848.5 

9 

1794.8 

1792.5 

1792.1 

1786.8 

10 

1811.4 

1813.2 

1812.5 

1809.2 

11 

1812.9 

1801.8 

1790.7 

1769.4 

12 

1793.8 

1801.4 

1814.5 

1837.2 

13 

1811.4 

1801.1 

1790.7 

1770.7 

14 

1793.2 

1800.7 

1813.1 

1834.9 

15 

1809.1 

1799.6 

1789.8 

1770.8 

16 

1791.3 

1798.2 

1810.1 

1830.9 

17 

1799.1 

1797.6 

1798.0 

1794.4 

19 

1794.5 

1786.9 

1778.4 

1763.1 

20 

1783.0 

1789.2 

1798.9 

1817.0 

21 

1788.1 

1781.1 

1774.1 

1761.4 

22 

1776.0 

1781.2 

1789.8 

1805.9 

23 

1773.8 

1767.4 

1761.1 

1750.3 

24 

1760.2 

1764.8 

1772.3 

1787.2 

25 

1765.4 

1759.7 

1754.2 

1745.2 

26 

1754.4 

1758.1 

1765.1 

1778.9 

43 

1821.3 

1811.2 

1799.8 

1777.0 

44 

1800.6 

1809.6 

1822.4 

1844.3 

67 

1764.5 

1758.3 

1752.5 

1742.8 

68 

1754.1 

1758.2 

1765.4 

1779.7 

85 

1830.5 

1818.6 

1805.5 

1779.5 

86 

1832.2 

1843.0 

1B56.5 

1878.1 

87 

1842.2 

1836.3 

1827.1 

1806.9 

88 

1805.7 

1810.5 

1814.3 

1819.0 

89 

1785.6 

1785.8 

1783.3 

1778.5 

90 

1782.4 

1784.6 

1785.4 

1785.6 

91 

1782.8 

1783.8 

1783.5 

1781.4 

921 

1790.0 

1786.7 

1787.7 

1782.9 
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Table XX; AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, U B = .40, q M = 200.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal /S 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

R 724 

R 721 

R 722 

R 723 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1842.2 

1844.7 

1844.0 

1840.2 

93 

1808.5 

1810.3 

1809.6 

1806.5 

94 

1838.4 

1841.5 

1841.7 

1839.4 

95 

1800.6 

1804.6 

1807.6 

1810.9 

125 

1778.7 

1772.0 

1765.5 

1753.7 

126 

1766.7 

1770.9 

1779.2 

1793.9 

128 

1839.2 

1837.4 

1837.5 

1831.7 

132 

1759.3 

1759.3 

1759.3 

1758.2 

201 

1896.3 

1892.9 

1892.7 

1885.7 

202 

1942.3 

1939.7 

1939.5 

1931.4 

203 

1974.6 

1973.2 

1973.1 

1965.1 

204 

1990.8 

1990.4 

1990.2 

1982.1 

205 

1986.3 

1987.4 

1987.0 

1979.0 

206 

1963.7 

1965.6 

1965.1 

1957.9 

207 

1936.8 

1939.2 

1938.6 

1932.3 

208 

1915.0 

1917.6 

1917.0 

1911.2 

209 

1933.6 

1921.9 

1908.0 

1876.5 

210 

1961.8 

1952.5 

1940.9 

1912.9 

211 

1983.9 

1978.7 

1972.2 

1952.8 

212 

1978.4 

1982.4 

1988.2 

1991.1 

213 

1947.6 

1955.5 

1966.7 

1979.9 

214 

1911.8 

1921.9 

1936.9 

1957.9 

215 

1792.2 

1789.2 

1788.1 

1782.8 

216 

1837.7 

1825.9 

1812.5 

1785.8 

217 

1817.4 

1827.5 

1842.6 

1867.8 

218 

1841.6 

1843.0 

1841.1 

1834.9 

219 

1785.4 

1777.8 

1770.3 

1756.8 

220 

1772.0 

1777.4 

1786.6 

1803.6 

221 

1755.7 

1749.9 

1744.6 

1736.1 

222 

1746.7 

1750.2 

1756.9 

1770.4 

223 

1748.0 

1741.8 

1736.2 

1726.8 

224 

1739.9 

1743.6 

1750.6 

1764.5 

225 

1791.0 

1789.2 

1789.5 

1785.3 

226 

1813.5 

1810.8 

1811.3 

1807.4 

227 

1831.7 

1828.5 

1828.7 

1823.6 

228 

1856.6 

1853.1 

1853.3 

1847.9 
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Table XX: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, = .40, q^ = 200.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal /S 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

R 724 

R 721 

R 722 

R: 723 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1873.1 

1875.6 

1874.8 

1870.1 

230 

1792.3 

1793.6 

1793.2 

1790.8 

231 

1866.1 

1853.1 

1838.5 

1808.5 

232 

1907.8 

1895.2 

1880.8 

1849.8 

233 

1883.3 

1893.6 

1909.7 

1933.8 

234 

1842.7 

1853.0 

1869.3 

1895.5 

235 

1797.2 

1789.1 

1780.8 

1762.4 

236 

1799.8 

1794.2 

1787.2 

1770.9 

237 

1790.2 

1789.3 

1786.2 

1780.2 

238 

1786.6 

1788.7 

1787.3 

1782.5 

239 

1788.1 

1788.9 

1788.4 

1785.8 

240 

1776.3 

1776.8 

1776.3 

1774.1 

241 

1775.5 

1771.5 

1766.3 

1753.4 

242 

1721.8 

1721.3 

1721.4 

1718.8 

243 

1538.3 

1535.6 

1535.4 

1534.2 

244 

1796.6 

1795.3 

1795.4 

1790.8 

245 

1789.8 

1788.1 

1788.3 

1784.3 

246 

1795.0 

1786.5 

1778.0 

1763.1 

247 

1789.8 

1781.4 

1773.0 

1757.4 

248 

1770.3 

1764.0 

1757.9 

1747.7 

249 

1760.8 

1764.8 

1772.3 

1786.8 

250 

1738.8 

1733.2 

1727.9 

1719.1 

251 

1720.7 

1715.7 

1712.2 

1707.5 

252 

186.8 

189.5 

188.9 

184.2 




Table XXI: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /? = 0.0°, M w — .40, q M = 200.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 765 

R: 766 

R 767 

R 768 

R 769 

R 770 

R 771 

R 772 

R 773 

R 774 

R 775 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1754.8 

1767.1 

1780.4 

1792.2 

1804.2 

1816.6 

1830.4 

1842.2 

1854.8 

1867.1 

1879.2 

3 

1802.7 

1808.3 

1813.2 

1815.9 

1817.1 

1817.5 

1816.2 

1813.6 

1809.3 

1803.8 

1795.9 

4 

1802.2 

1808.7 

1814.5 

1817.7 

1819.6 

1819.7 

1817.8 

1814.7 

1810.4 

1805.3 

1798.4 

5 

1810.5 

1813.3 

1816.0 

1816.9 

1816.7 

1815.8 

1813.5 

1810.1 

1805.6 

1800.1 

1792.7 

6 

1808.1 

1812.0 

1815.3 

1816.5 

1817.0 

1815.6 

1811.9 

1808.1 

1803.3 

1798.1 

1791.3 

7 

1814.5 

1815.9" 

1817.0 

1816.7 

1815.2 

1813.4 

1810.0 

1806.0 

1800.6 

1794.7 

1786.9 

8 

1814.9 

1817.2 

1819.0 

1818.8 

1817.8 

1815.3 

1811.3 

1806.9 

1801.7 

1796.2 

1789.3 

9 

1857.1 

1845.6 

1835.2 

1824.5 

1814.0 

1803.3 

1791.6 

1781.3 

1771.0 

1761.4 

1751.6 

10 

1750.0 

1759.6 

1770.4 

1780.0 

1789.9 

1800.4 

1812.4 

1822.7 

1834.0 

1845.3 

1856.5 

11 

1792.5 

1796.4 

1800.1 

1802.0 

1802.4 

1802.4 

1801.0 

1798.5 

1794.8 

1790.3 

1783.9 

12 

1792.2 

1796.1 

1800.2 

1802.5 

1803.6 

1803.0 

1800.8 

1797.7 

1793.6 

1788.9 

1782.6 

13 

1794.9 

1797.8 

1800.7 

1802.1 

1802.4 

1802.1 

1800.8 

1798.4 

1795.1 

1791.0 

1785.3 

14 

1794.0 

1797.8 

1801.5 

1803.9 

1804.0 

1802.9 

1800.0 

1797.1 

1793.3 

1789.2 

1783.7 

15 

1797.9 

1800.1 

1802.3 

1802.8 

1802.4 

1801.5 

1799.3 

1796.2 

1792.1 

1787.5 

1781.0 

16 

1794.6 

1797.5 

1800.3 

1801.1 

1801.0 

1799.8 

1796.8 

1793.8 

1789.8 

1785.7 

1780.0 

17 

1851.0 

1843.4 

1834.5 

1825.2 

1815.8 

1806.7 

1796.8 

1788.0 

1779.6 

1771.8 

1763.9 

19 

1779.9 

1784.3 

1787.5 

1788.9 

1789.3 

1789.3 

1786.6 

1783.3 

1781.0 

1778.0 

1773.5 

20 

1776.7 

1782.9 

1787.1 

1788.8 

1789.4 

1789.4 

1787.3 

1786.2 

1783.9 

1780.8 

1776.5 

21 

1774.3 

1776.6 

1779.9 

1780.3 

1781.9 

1781.6 

1780.6 

1779.2 

1777.2 

1774.5 

1770.9 

22 

1774.2 

1776.6 

1779.7 

1780.5 

1780.8 

1781.3 

1780.5 

1778.5 

1776.1 

1773.6 

1770.0 

23 

1760.3 

1762.6 

1765.2 

1766.6 

1767.2 

1767.4 

1766.8 

1765.6 

1763.9 

1761.9 

1758.8 

24 

1758.9 

1761.5 

1763.8 

1764.4 

1764.8 

1764.7 

1763.6 

1762.0 

1759.9 

1757.8 

1754.6 

25 

1754.8 

1756.4 

1758.6 

1759.4 

1759.6 

1759.5 

1758.9 

1757.6 

1755.9 

1754.1 

1751.3 

26 

1753.0 

1755.0 

1757.3 

1758.0 

1758.4 

1758.3 

1757.5 

1756.1 

1754.4 

1752.5 

1749.7 

43 

1792.0 

1791.5 

1791.8 

1791.4 

1790.8 

1790.7 

1790.3 

1789.9 

1789.8 

1790.0 

1789.9 

44 

1785.3 

1792.9 

1799.7 

1803.8 

1806.6 

1807.9 

1807.0 

1804.8 

1801.2 

1796.7 

1790.4 

67 

1751.9 

1754.0 

1756.5 

1757.7 

1758.0 

1758.1 

1757.3 

1755.8 

1753.9 

1751.5 

1747.9 

68 

1751.7 

1754.1 

1756.8 

1758.0 

1758.5 

1758.6 

1757.7 

1756.0 

1753.9 

1751.5 

1748.0 

85 

1814.0 

1817.5 

1820.6 

1821.7 

1821.4 

1820.5 

1818.0 

1814.2 

1808.9 

1802.6 

1794.3 

86 

1798.1 

1809.3 

1819.6 

1827.1 

1833.5 

1838.3 

1841.5 

1842.7 

1842.8 

1842.0 

1839.5 

87 

1771.9 

1784.9 

1797.5 

1807.9 

1817.2 

1826.4 

1835.5 

1842.5 

1848.9 

1854.5 

1858.3 

88 

1756.0 

1765.2 

1775.7 

1784.1 

1792.3 

1800.6 

1809.5 

1816.7 

1824.3 

1831.8 

1838.7 

89 

1746.9 

1752.2 

1758.8 

1764.5 

1770.5 

1777.1 

1784.9 

1790.8 

1798.4 

1806.5 

1814.7 

90 

1746.7 

1751.8 

1758.3 

1763.8 

1769.4 

1775.9 

1783.7 

1790.5 

1798.3 

1806.3 

1814.3 

91 

1749.0 

1753.5 

1759.4 

1764.2 

1769.0 

1775.4 

1783.1 

1790.0 

1798.1 

1806.5 

1815.1 

921 

1861.7 

1848.9 

1837.3 

1824.8 

1812.2 

1799.6 

1786.3 

1774.5 

1762.7 

1751.3 

1739.7 
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Table XXL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: /? = 0.0°, = .40, = 200.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

'ominal a 

WEM 

mam 

MEM 

4.0 s 

MEM 

SEfl 

■Bia 



mm* 

MEmm 

R: 765 

R: 766 

R 767 

R 768 

R 769 

R 770 

R: 771 



R 774 

R 775 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1760.6 

1774.7 

1789.3 

1802.3 

1815.4 

1828.8 

1843.7 

1856.3 

1869.4 

1882.1 

1894.3 

93 

1748.8 

1758.2 



1787.5 

1797.8 

1809.6 



1842.1 

1853.2 

94 

1760.6 

1773.9 



1813.1 

1826.1 

1840.5 

1852.6 

1865.4 

1877.8 ' 

1689.9 




1771.2 

1779.1 

1787.0 

1795.0 

1803.8 



1826.7 

1834.2 



1764.8 



1771.7 

1772.3 

1771.3 

1768.7 

1765.4 

1761.5 

1756.2 

126 

1759.5 

1763.5 

1767.4 

1769.7 

1771.1 

1771.2 

1769.8 



1760.1 

1755.1 

128 

1868.7 

1862.6 



1847.0 

1842.0 

1838.8 

1832.4 

1828.3 

1824.8 

1821.1 

132 

1747.5 

1747.5 

1749.0 

1750.3 

1752.0 

1754.7 

1758.5 

1762.2 

1767.1 

1772.7 

1778.6 

201 

1970.7 

1961.2 

1951.0 

1938.8 

1925.6 

1910.7 

1892.9 

1875.7 

1856.9 

1837.0 

1815.8 

202 

1988.7 

1984.5 

1979.3 

1971.8 

1963.1 

1952.7 

1939.4 

1926.2 

1911.3 

1895.0 

1877.0 

203 

1989.7 

1991.5 

1992.0 

1989.9 

1986.4 

1980.9 

1873.2 

1964.3 

1953.5 

1941.2 

1926.7 

204 

1968.9 

1977.7 

1984.8 

1988.7 

1991.0 

1991.5 

1990.1 

1987.0 

1981.9 

1974.9 

1965.7 

205 

1926.4 

1941.4 

1955.0 

1965.2 

1973.9 

1981.0 

1986.8 

1989.9 

1991.3 

1991.0 

1988.6 

206 

1882.0 

1899.9 

1916.6 

1930.4 

1942.9 

1954.4 



1980.2 

1985.3 

1988.6 

207 

1846.0 

1864.4 

1882.0 

1897.0 

1911.1 

1924.6 

1938.3 

1949.0 

1959.0 

1967.7 

1975.1 

208 

1822.3 

1840.2 

1857.9 

1873.0 

1887.6 

1901.9 

EEHX1 

1928.6 

1940.2 

1950.7 

1960.0 

209 

1920.1 

1924.2 

1927.4 

1928.0 

1927.3 

1925.5 

1921.8 

1916.7 

1909.6 

1900.9 

1889.7 

210 

1942.6 

1948.4 

1953.0 

1954.9 

1955.5 

1954.8 

1952.2 

1948.0 

1941.7 

1933.6 

1923.2 

211 

1961.6 

1969.3 

1975.6 

1978.9 

1980.7 

1981.0 

1979.3 

1975.8 

1970.2 

1962.7 

1952.8 

212 

1962.9 

1971.1 

1977.8 

1981.4 

1983.6 

1983.7 

1981.8 

1978.2 

1972.8 

1965.7 

1956.7 

213 

1945.3 

1952.2 

1957.6 

1960.1 


1960.0 

1956.6 

1952.0 

1945.7 

1938.1 

1928.6 

214 

1919.2 

1924.7 

1928.9 

1930.1 

1929.9 

1927.6 

1922.9 

1917.2 

1910.0 

1901.4 

1891.3 

215 

1860.1 

1847.6 

1836.3 

1824.5 

1813.1 

1801.5 

1788.8 

1777.4 

1766.0 

1755.2 

1744.1 

216 


1817.1 

1822.1 

1824.9 

1826.2 

1826.7 

1825.6 

1823.0 

1818.7 

1813.1 

1805.2 

217 

1811.6 

1818.1 

1823.7 

1826.8 

1828.5 

1828.3 

1828.1 

1822.7 

1818.0 

1812.5 

1805.2 

218 

1761.1 

1774.8 

1789.0 

1801.7 

1814.4 

1827.6 

1842.0 

1854.3 

1867.2 

1879.7 

1891.7 

219 

1767.6 

1771.9 

1774.4 

1776.3 

1777.2 

1777.6 

1777.0 

1775.5 

1773.4 

1770.7 

1766.3 

220 

1766.2 

1770.0 

1773.7 

1775.5 

1776.6 

1777.0 

1776.0 

1774.3 

1771.7 

1768.9 

1764.7 

221 

1746.6 

1747.9 

1749.6 

1750.2 

1750.2 

1750.0 

1749.0 

1747.5 

1745.6 

1743.6 

1740.5 

222 

1746.6 

1748.1 

1749.9 

1750.4 

1750.5 

1750.2 

1749.1 

1747.4 

1745.4 

mm 

1740.2 

223 

1742.0 

1742.8 

1744.1 

1744.3 

1743.6 

1742.5 

1740.8 

1738.4 

1735.5 

1732.4 

1728.1 

224 

1742.8 

1743.8 

1745.4 

1745.6 

1745.2 

1744.3 

1742.5 

1740.1 

1737.3 

1734.2 

1730.0 

225 

1836.5 

1827.3 

1819.6 

1811.6 

1803.9 

1796.5 

1788.6 

1782.0 

1775.7 

1770.1 

1764.4 

226 

1895.9 

1882.3 

1869.3 

1855.6 

1841.7 

1827.3 

1811.1 

1796.5 

1781.3 

1766.5 

1751.1 

227 

1915.8 

1902.2 

1889.1 

1875.0 

1860.7 

1845.7 

1828.5 

1812.8 

1796.4 

1780.0 

1762.8 

228 

1942.5 


1917.0 

1902.8 

1887.9 

1871.8 

1852.9 

1835.3 

1816.5 

1797.3 

1776.9 



























































































































































































































































































































































































































Table XXI: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(eontinued) 
Nominal Conditions: /? - 0.0°, — .40, = 200.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ozninai a 

-2.0° 

msm 

to 

o 

0 

■El a 

6.0° 


HIESfl 

MBM 

■ggfl 

K23fl 

KH3i! 

ft 765 

ft 766 

ft 767 

ft 768 



ft 771 

ft 772 



ft 775 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1782.1 

1798.3 

1814.8 


1843.6 

1858.1 

1873.6 

1886.5 

1899.6 

1912.0 

1923.8 

230 

1745.7 

1751.9 

1760.5 

1768.3 

1775.5 

1783.4 

1792.6 

1800.8 

1810.1 

1819.6 

1829.3 

231 

1859.7 

1861.3 

1862.5 

1861.7 

1859.8 

1857.2 

1852.9 

1847.6 

1840.6 

1832.6 

1822.5 

232 

1699.3 

1902.0 

1903.9 

1903.7 

1902.1 

1899.6 

1895.0 

1889.4 

1881.8 

1872.9 

1861.8 

233 

1895.6 

1899.5 

1902.1 

1902.2 

1901.1 

1897.8 

1892.2 

1886.1 

1878.8 

1870.2 

1860.2 

234 

1857.6 

1860.5 

1862.5 

1862.1 

1860.6 

1857.2 

1851.7 

1845.8 

1838.8 

1831.1 

1821.9 

235 

1762.2 

1770.9 

1778.6 

1783.5 

i mm 

1788.2 

1788.6 

1788.0 

1785.1 

1781.0 

1774.4 

236 

1749.3 

1759.8 

1769.7 

1777.6 

1783.7 

1789.1 

1793.7 

1796.8 

1799.0 

1800.4 

1799.9 

237 

1743.3 

1750.3 

1758.6 

1765.7 

1772.9 

1780.3 

1788.5 

1795.2 

1804.1 

1811.8 

1819.3 

238 

1744.4 

1750.5 

1757.9 

1764.3 

1770.7 

1777.7 

1788.4 

1795.9 

1804.3 

1812.9 

1821.5 

239 

1746.4 

1751.6 

1758.2 

1764.7 



1787.4 

1794.9 

1803.5 

1812.4 

1821.5 

240 

1753.9 

1756.0 

1759.5 

1762.6 

1766.0 

1770.3 

1775.9 

1780.6 

1786.6 

1793.3 

1800.1 

241 

1738.7 

1746.5 

1754.0 

1759.4 

1763.7 

1767.4 

1770.3 

1771.6 

1772.3 

1772.2 

1770.6 

242 

1734.1 

1729.8 

1727.3 

1724.9 

1722.8 

1721.6 

1720.7 

1720.3 

1720.8 

1722.1 

1723.4 

243 

1592.3 

1578.8 

1568.1 

1558.6 

IHEH 

1541.8 

1534.3 

1528.5 

1524.2 

1521.9 

1520.3 

244 

1835.4 

1827.3 

1820.8 

1814.2 

1807.7 

1801.6 

1795.3 

1790.0 

1784.9 

1780.8 

1776.4 

245 

1832.5 

1823.6 

1816.3 

1808.8 

1801.6 

1794.7 

1787.5 

1781.3 

1775.5 

1770.5 

1765.4 

246 



1789.4 

1790.5 

1790.6 

1790.2 

1789.0 

1786.9 

1783.9 

1779.5 

1772.9 

247 



1777.8 

1780.4 

1781.6 

1781.8 

1780.6 

1778.0 

1774.3 

1769.6 

1762.6 

248 

1756.0 

1758.4 

1761.2 

1762.7 

1763.4 

1763.6 

1762.9 

1761.4 

1759.4 

1757.1 

1753.6 

249 

1757.2 

1760.1 

1762.9 

1764.0 

1764.6 

1764.6 

1763.5 

1761.9 

1759.7 

1757.3 

1753.7 

250 

1713.8 

1719.4 

1724.8 

1728.4 

1730.5 

1732.3 

1732.7 

1731.5 



1721.6 

251 

1724.3 

1722.9 

1722.4 

1721.2 





1708.6 

1705.4 

1701.3 

252 

173.2 

180.4 

187.8 

183.1 

188.1 

183.1 

189.1 

182.5 

195.9 

198.5 

190.2 
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Tabic XXH AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /3 = 2.0°, M,,, — .40, q w = 200.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

j Nominal a 



mem 


KEJfl 

HH3fl 

mtm a 


jjEEi 

16.0° 

R 776 

R 777 

R 778 

R 779 

R 780 

R 781 

R 782 

R 783 



Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1752.2 

1763.0 

ng 

1789.8 

1800.3 

1817.5 

1829.3 

1847.8 

1859.1 

1868.9 

3 

1789.6 

1794.7 

1799.8 

1803.7 

1802.3 

1805.4 

1802.1 

1806.5 

1798.8 

1790.2 

4 

1812.3 

1817.7 

1824.0 

1829.6 

1830.1 

1834.2 

1832.8 

1835.5 

1828.8 

1820.9 

5 

1798.3 

1799.3 

1802.5 

1804.8 

1802.0 

1803.9 

1800.2 

1804.2 

1796.6 

1788.4 

6 

1B20.2 

1822.5 

1826.1 

1829.2 

1827.3 

1829.4 

1826.2 

1827.7 

1820.2 

1811.9 

7 

1800.2 

1802.1 

1803.8 

1805.2 

1801.3 

1802.1 

1797.6 

1801.2 

1793.3 

1784.8 

8 

1827.6 

1828.2 

1630.2 

1831.8 

1828.6 

1829.3 

1824.9 

1825.6 



9 

1857.7 

1848.8 

1836.4 

1826.9 

1812.9 

1804.1 

1790.9 

1787.3 

1774.4 

1762.5 

10 

1747.6 

1756.0 

1766.7 

1778.1 

1786.5 

1801.5 

1811.4 

1828.4 

1838.4 

1847.2 

11 

1780.7 

1784.2 

1788.2 

1791.3 

1789.4 

1792.5 

1789.3 

1793.9 

1787.2 

1779.7 

12 

1801.5 

1804.9 


1813.5 



1813.6 

1816.3 

1809.8 

1802.2 

13 

1782.3 

1785.2 

1788.6 

1791.4 

1789.5 

1792.2 

1789.4 

1794.6 



14 

1804.2 

1806.6 

1810.3J 

1813.6 

1812.3 

1815.0 

1812.6 

1815.3 

1809.1 

1801.8 

15 

1784.8 

1787.3 

EEZ229 

1792.4 

1789.6 

1791.9 

1788.5 

1792.9 

1786.3 

EEU 

16 

1805.8 

1807.1 

1810.0 

1812.6 

1810.4 

1812.4 

1809.2 

1811.4 

1804.6 

1797.2 

17 

1852.0 

1843.8 

1834.9 

1826.9 

1814.6 

1807.8 

1798.8 

1794.6 

1783.8 

1773.7 

19 

1769.3 

1774.0 

1777.5 

1780.5 

1778.4 

1781.4 

1777.3 

1781.4 

1776.4 

1770.6 

20 

1785.7 

1789.7 

1793.7 

1797.4 

ESE33 

1799.4 

1797.5 

1801.4 

1797.9 

1791.7 

21 

1765.8 

1767.5 

1770.9 

1773.8 

1772.1 

1775.2 

1772.8 

1778.4 

1773.7 

1768.4 

22 

1780.9 

1782.4 

1786.0 

1789.4 

1785.3 

1789.5 

1789.7 

1793.7 

1789.2 

1783.7 

23 

1752.2 

1754.2 

1757.0 

1759.8 

1758.0 

1761.9 

1759.7 

1765.4 

1781.5 

1756.8 

24 

1764.7 

1766.2 

1789.1 


1770.4 

1773.7 

1771.5 

1776.1 

1772.1 

1767.0 

25 

1747.6 

1748.7 

1751.4 

1753.9 

1751.5 

1755.2 

1753.0 

1758.6 

1754.8 

1750.2 

26 

1758.3 

1759.4 

1762.3 

1765.1 

1763.3 

1786.8 

1764.7 

1769.5 

1765.8 

1761.0 

43 

1791.5 

1790.4 

1790.9 

1792.1 

1789.1 

1792.2 

1790.3 

1796.2 

1794.2 

1791.6 

44 

1792.3 

1799.2 

1806.9 

1813.6 

1815.4 

1821.0 

1820.7 

1824.8 

1819.5 

1812.5 

67 

1745.9 

1747.5 

1749.9 

1752.5 


1753.7 

1751.1 

1756.5 

1752.0 

1746.6 

68 

1755.8 

1757.5 

1760.9 

1764.2 



1765.0 

1769.9 

1766.1 

1761.0 

85 

1799.0 

1802.6 

1806.1 

1808.6 

1805.7 

1807.5 

1803.4 

1806.9 

1798.7 

1789.6 

86 

1804.9 

1815.2 

1826.4 

1836.5 

1841.9 

1851.5 

1855.4 

1863.0 

1861.7 

1858.4 

87 

1765.8 

1776.4 

1788.2 

1799.4 

1806.5 

1819.3 

1825.4 

1838.5 

1841.9 

1843.7 

88 

1756.0 

1764.4 

1774.7 

1785.3 

1792.3 

1805.4 

1813.1 

1827.2 

1833.9 

1839.1 

89 

1746.6 

1750.3 

1756.5 

1763.6 

1767.4 

1777.7 

1782.0 

1795.0 

1800.9 

1805.9 

90 

1743.4 

1748.1 

1755.1 

1762.9 

1767.5 

1778.7 

1784.3 

1798.0 

1804.8 

1810.6 

91 

1747.6 

1751.1 

1755.6 

1762.5 

1766.2 

1776.9 

1782.5 

1796.0 

1802.5 

1808.4 

921 1861.2 

1848.6 

1837.1 

1826.4 

1811.0 

1800.6 

1786.6 

1781.8 

1767.2 

1754.0 










































































































































































































































































































































































































Table XXIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: = 2.0°, = .40, = 200.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

WEM 

■ESH 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

mm 

them 


msm 

i—nwrui 

R 776 

R 777 

R 778 

R 779 

MEES3 

R 781 

R 782 

R 783 

R 784 

R 785 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1758.1 

1770.5 

1785.0 

1799.8 

1811.6 

1829.9 

1842.8 

1861.7 

1873.8 

1883.7 

93 

1746.5 

1754.6 

1765.0 

1776.1 

1784.2 

1799.1 

1808.6 

1825.3 

1835.4 

1843.9 

94 

1758.0 

1769.9 

1784.0 

1798.5 

1809.9 

1827.8 

1840.3 

1859.2 

1870.9 

1880.8 

95 

1752.6 

1760.2 

1769.8 

1779.8 

1788.3 

1799.0 

1806.5 

1820.6 

1827.5 

1832.9 

125 

1750.2 

1753.7 

1758.0 

1762.1 

1761.2 

1766.0 

1764.2 

1769.3 

1763.8 

1757.7 

126 

1768.4 

1770.9 

1774.8 



1781.0 

1778.2 

1781.3 

1775.0 

1767.9 

128 

1868.0 

1861.9 

1857.1 

1852.9 

1845.0 

1842.7 

1836.3 

1838.4 

1831.8 

1825.6 

132 

1746.3 

1745.6 

1747.3 

1750.3 

1749.8 

1756.4 

1758.2 

1768.5 

1771.9 

1774.8 

201 

1970.6 

1961.7 

1951.9 

1941.0 

1924.5 

1910.4 

1891.2 

1880.4 

1857.5 

1835.5 

202 

1988.0 

1984.0 

1979.1 

1972.9 

1961.2 

1951.9 

1937.6 

1930.4 

1911.5 

1893.0 

203 

1988.4 

1989.9 

1990.7 

1989.8 

1983.9 

1980.1 

1971.4 

1968.6 

1954.0 

1939.2 

204 

1966.8 

1974.8 

1982.0 

1987.1 

1987.6 

1990.5 

1988.4 

1991.0 

1982.5 

1972.8 

205 

1924-1 

1937.6 

1951.0 

1962.5 

1969.8 

1980.2 

1985.2 

1994.3 

1992.7 

1989.6 

206 

1879.1 

1895.3 

1911.7 

1926.9 

1938.3 

1953.8 

1963.8 

1977.7 

1982.2 

1984.5 

207 

1843.3 

1859.7 

1877.1 

1893.5 

1906.6 

1924.5 

1936.9 

1953.7 

1961.9 

1967.7 

208 

1819.5 

1835.6 

1852.9 

1869.6 

1883.1 

1901.9 

1915.3 

1933.5 

1943.4 

1951.1 

209 

1904.4 

1908.8 

1912.3 

1914.0 

1910.7 

1910.6 

1905.3 

1907.4 

1896.7 

1885.3 

210 

1929.5 

1935.4 

1940.2 

1943.1 

1941.3 

1942.4 

1938.3 

1941.0 

1931.2 

1920.6 

211 

1953.2 

1960.5 

1966.9 

1971.3 



1970.5 

1973.3 

1964.2 

1954.1 

212 

1966.9 

1974.0 

1980.7 

1985.6 

1985.9 

1988.7 

1986.4 

1988.2 

1979.5 

1969.7 

213 

1954.4 

1959.9 

1965.3 

1969.2 

1968.5 

1970.3 

1966.9 

1967.2 

1957.6 

1947.2 

214 

1931.9 

1935.9 

1940.1 

1943.0 

1941.1 

1941.9 

1937.3 

1936.3 

1925.7 

1914.5 

215 

1859.4 

1847.7 

1836.6 

1826.4 

1811.2 

1801.2 

1787.0 

1782.6 

1768.4 

1755.5 

216 

1797.2 

1802.7 

1808.1 

1812.0 

1810.7 

1813.9 

1810.8 

1815.1 

1807.5 

1798.8 

217 

1822.7 

1828.1 

1834.2 

1839.4 

1839.6 

1843.8 

1841.8 

1843.9 

1836.9 

1828.5 

218 

1758.1 

1769.9 

1784.0 

1798.3 

1809.7 

1827.5 

1839.8 

1858.6 

1870.0 

1879.8 

219 

1759.6 

1763.3 

1765.8 

1769.1 

1767.4 

1771.3 

1768.9 

1774.1 

1789.4 

1763.6 

220 

1772.2 

1775.8 

1780.2 

1784.3 

1782.8 

1786.8 

1785.2 

1789.9 

1785.4 

1779.8 

221 

1740.8 

1741.6 

1743.3 

1745.4 

1742.8 

1746.1 

1743.4 

1748.8 

1744.6 

1739.6 

222 

1750.9 

1751.7 

1754.0 

1756.7 

1754.9 

1758.1 

1756.0 

1760.9 

1757.1 

1752.3 

223 

1737.0 

1737.2 

1738.3 

1739.8 

1736.2 

1738.5 

1734.8 

1739.2 

1733.7 

1727.4 

224 

1746.0 

1746.7 

1748.9 

1751.6 

1749.4 

1752.3 

1749.7 

1754.1 

1749.7 

1744.2 

225 

1836.7 

1827.8 

1820.1 

1813.5 

1802.7 

1797.7 

1788.3 

1788.3 

1779.4 

1771.3 

226 

1896.3 

1883.5 

1870.8 

1858.6 

1841.2 

1828.1 

1810.3 

1802.2 

1783.9 

1766.8 

227 

1916.1 

1903.4 

1890.7 

1878.1 

1860.2 

1846.2 

1827.4 

1818.2 

1798.4 

1779.8 

228 

1942.7 

1930.9 

1918.6 

1905.7 

1887.2 

1872.0 

1851.6 

1840.4 

1818.0 

1796.6 

























































































































































































































































































































































































































-113 


4 
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Table xm AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: ft — 2.0°, = .40, = 200.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

MEM 

■ES3fl 

2.0° 

4.0° 

■031 

mmm 

10.0° 

12.0° 

■mi 

K32I 

R 776 

R 777 

R 778 

R 779 

R 780 

R 781 

R 782 

R 783 

R 784 

R 785 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1779.0 

1793.4 

1809.7 

1826.0 

1839.1 

1858.4 

1872.2 

1891.5 

1903.4 

1913.1 

230 


1751.0 

1758.6 

1767.2 

1772.6 

1784.8 

1792.0 

1806.9 

1814.7 

1821.7 

231 

1842.5 

1844.8 

1846.6 

1847.1 

1842.6 

1842.0 

1836.3 

1838.6 

1828.5 

1817.9 

232 

1882.8 

1886.1 

1888.6 

1889.4 

1885.2 

1884.4 

1878.4 

1880.0 

1869.0 

1857.5 

233 

1909.6 

1911.9 

1914.7 

1916.6 

1913.6 

1913.5 

1908.2 

1906.7 

1895.9 

1884.6 

234 

1EM-] 

1874.0 

1876.1 

1877.6 

1874.1 

1873.9 

1868.5 

1867.3 

1857.0 

1846.3 

235 

1757.5 

1764.2 

1771.1 

1776.9 

1776.6 

1781.4 

1779.5 

1784.1 

1777.5 

1769.3 

236 

1748.1 

1755.8 

1764.5 

1773.0 

1775.9 

1784.4 



1793.3 

1790.5 

237 

1742.8 

1748.1 

1755.8 

1764.1 

1768.7 

1779.6 

1784.9 

1799.2 

1804.5 

1808.9 

238 

1743.7 

1748.2 

1755.1 

1762.8 

1767.9 

1780.6 

1786.5 

1800.1 

1806.5 

1812.2 

239 

1744.3 

1748.5 

1756.1 

1764.7 

1769.1 

1780.4 

1786.7 

1800.8 

1807.8 

1814.1 

240 

1752.8 

1753.9 

1757.4 

1762.0 

1763.4 

1771.8 

1775.2 

1786.7 

1791.1 

1795.1 

241 

1740.8 

1745.8 

1752.0 

1757.9 

1758.7 

1765.1 

1764.5 

1771.3 

1768.4 

1764.0 

242 

1733.1 

1728.5 

1726.2 

1725.4 

1720.7 

1722.9 

1720.6 

1726.9 

1725.6 

1724.2 

243 

1592.1 

1578.9 

1568.6 

1561.0 

1548.4 

1544.7 

1534.9 

1536.9 

1531.4 

1525.9 

244 

1835.2 

1827.3 

1820.8 

1815.5 

1806.0 

1802.5 

1794.7 

1795.9 

1788.5 

1781.6 

245 

1832.7 

1824.0 

1816.7 

1810.5 

1800.2 

1795.8 

1787.1 

1787.6 

1779.3 

1771.6 

246 

1774.8 

1775.9 

1778.7 

1781.3 

1779.0 

1782.3 

1779.5 

1784.7 

1779.4 

1771.9 

247 

1760.7 

1764.8 

1769.4 

1773.2 

1771.5 

1774.8 

1771.4 

1775.6 

1768.6 

1760.4 

248 

1746.8 

1749.2 

1752.4 

1755.6 

1754.0 

1758.3 

1756.3 

1762.0 

1758.1 

1753.3 

249 

1764.2 

1765.8 

1768.9 

1771.9 

1770.2 

1773.2 

1771.0 

1775.2 

1770.6 

r 1765.0 

250 

1701.7 

1707.7 

1714.2 

1720.1 

1720.7 

1727.3 

1726.7 

1733.3 

1729.7 

1724.6 

251 

1720.5 

1718.5 

1718.3 

1718.6 

1713.8 

1715.3 

1710.9 

1714.8 

1709.4 

1703.1 

252 

170.3 

175.7 

182.8 

189.7 

183.6 

183.5 

187.9 

187.6 

199.6 

199.5 











































































































































































































































































Table XXIII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 10.0°, M m = .40, q w 

Upright, Pressures 


= 200.0 
in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal /S 

0.0° 

2.0° 

ft 786 

ft 787 

Pi 

Pi 

2 

1831.9 

1829.5 

3 

1817.7 

1802.7 

4 

1819.8 

1831.0 

5 

1814.8 

1800.5 

6 

1813.8 

1824.4 

7 

1811.9 

1798.0 

8 

1813.2 

1823.1 

9 

1793.3 

1789.9 

10 

1813.8 

1811.5 

11 

1802.8 

1789.8 

12 

1802.7 

1812.0 

13 

1802.0 

1789.6 

14 

1801.9 

1811.0 

15 

1800.8 

1788.8 

16 

1798.9 

1807.7 

17 

1798.4 

1795.7 

19 

1788.2 

1777.4 

20 

1789.1 

1796.3 

21 

1782.1 

1772.9 

22 

1782.1 

1788.5 

23 

1768.2 

1760.0 

24 

1765.0 

1770.5 

25 

1760.4 

1753.1 

26 

1759.0 

1763.7 

43 

1791.7 

1789.9 

44 

1809.0 

1819.2 

67 

1758.8 

1751.3 

68 

1759.1 

1764.1 

85 

1819.4 

1803.9 

86 

1843.5 

1854.1 

87 

1836.9 

1826.1 

88 

1810.9 

1812.8 

89 

1786.2 

1782.1 

90 

1784.9 

1784.2 

91 

1784.4 

1782.5 

921 

1787.8 

1785.2 




Table XXIII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: a. = 10.0°, M K = .40, = 200.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

0.0° 

2.0° 

R 786 

R: 787 

Pi 

Pi 

922 

1845.2 

1843.0 

93 

1811.0 

1808.9 

94 

1842.0 

1840.5 

95 

1805.1 

1806.3 

125 

1772.8 

1764.2 

126 

1771.5 

1777.1 

128 

1838.5 

1835.6 

132 

1759.8 

1758.1 

201 

1894.6 

1889.6 

202 

1941.4 

1936.3 

203 

1975.0 

1970.2 

204 

1992.0 

1987.5 

205 

1988.8 

1984.7 

206 

1967.0 

1963.4 

207 

1940.0 

1936.8 

208 

1918.4 

1915.5 

209 

1923.0 

1905.6 

210 

1953.8 

1938.5 

211 

1980.5 

1970.0 

212 

1983.8 

1985.0 

213 

1957.9 

1964.4 

214 

1924.2 

1934.6 

215 

1790.3 

1785.8 

216 

1827.1 

1811.4 

217 

1828.2 

1840.0 

218 

1843.6 

1840.2 

219 

1778.6 

1769.1 

220 

1777.5 

1784.1 

221 

1750.5 

1743.5 

222 

1750.6 

1755.0 

223 

1742.2 

1734.9 

224 

1744.0 

1748.7 

225 

1790.1 

1787.5 

226 

1812.2 

1808.7 

227 

1829.8 

1825.9 

228 

1854.4 

1850.2 
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Table XXIIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: a = 10.0°, M B = .40, = 200.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 

0.0 a 

2.0° 

ft 786 

ft 787 

Pi 

Pi 

229 

1875.2 

1872.6 

230 

1794.0 

1792.0 

231 

1854.2 

1836.8 

232 

1896.4 

1878.7 

233 

1894.2 

1905.9 

234 

1853.8 

1866.2 

235 

1790.0 

1779.8 

236 

1795.3 

1786.7 

237 

1789.5 

1784.9 

238 

1789.2 

1786.3 

239 

1788.9 

1786.8 

240 

1777.2 

1775.1 

241 

1771.7 

1764.8 

242 

1721.9 

1720.4 

243 

1535.2 

1534.7 

244 

1796.5 

1793.7 

245 

1789.0 

1786.3 

246 

1790.4 

1779.8 

247 

1782.0 

1771.5 

248 

1764.4 

1756.5 

249 

1764.9 

1770.1 

250 

1733.6 

1726.8 

251 

1715.9 

1710.8 

252 

180.5 

188.1 


* 


4 


4 




* 


♦ 


► 


Table XXIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /? = 0.0°, M m = .60, q M = 530.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 



— 




Nominal a 





Ori- 

-2.0 6 

wmrn 

2.0 6 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

mmm 

mmm 

wmm 


fice 


R: 33 

R: 34 

R: 35 

R: 36 

R 37 

R: 38 

R: 39 

R 40 

R: 41 

R: 42 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

2066.9 

2097.8 

2130.7 

2166.6 

2198.5 

2234.0 

2268.9 

2305.1 

2340.9 

2371.6 

2404.6 

3 

2194.8 

2210.1 

2220.6 

2224.6 

2225.5 



2219.1 

2212.9 

2194.5 

2175.7 

IKS 

2191.4 

2214.1 



2232.2 

2234.5 

2232.6 

2225.8 

2215.5 

2202.1 

2186.9 

5 

2215.3 

2221.0 



2235.2 

2233.0 

2221.5 



2183.7 

2165.9 

6 

2206.8 

2214.3 

2225.5 

2230.4 

2231.0 

2227.6 

2221.6 

2211.9 

2193.7 

2178.7 

2163.6 


2229.4 

2231.1 

2231.7 

2228.9 

2223.4 

2218.3 

2211.1 

2199.7 

2184.7 

2170.6 

2151.3 

8 

2225.2 

2228.6 

2230.4 

2236.3 

2232.0 

2222.2 

2213.9 

2202.0 

2188.6 

2178.3 

2162.8 



2308.4 

2277.7 

2247.4 

2215.4 

2186.5 

2159.7 

2131.0 

2102.7 

2076.9 

2052.3 

10 

2043.2 

2067.8 

2095.2 

2124.9 

2152.9 

2183.8 

2213.5 

2246.0 

2278.9 

2309.4 

2340.7 

11 

2196.9 

2200.2 

2201.8 

2202.6 

2201.7 

2192.3 

2188.6 

2168.3 

2158.1 

2148.9 

2130.0 

12 

2193.1 

2196.2 

2198.1 

2200.1 

2196.9 



2167.0 

2150.9 

2133.7 

2116.8 

13 

2181.2 

2183.2 

2194.9 

2196.5 

2195.5 

2195.3 



2167.2 

2158.5 

2142.4 

14 

2186.1 

2183.1 

2192.1 

2195.6 

2194.8 

2192.7 

2187.1 

2169.9 

2165.5 

2153.0 

2139.0 

15 

2094.0 

2095.2 

2095.6 

2096.9 

2097.2 

2097.8 

2098.2 

2098.5 

2099.4 

2100.1 

2100.4 

16 

2170.0 

2174.7 

2178.4 

2182.9 

2181.4 

2179.1 



2154.2 

2141.7 

2128.6 

17 

2327.4 

2299.3 

2272.4 

2246.6 

2219.5 

2195.9 

2174.1 

2150.6 

2128.3 

2107.8 

2088.9 

19 

2110.7 

2126.6 



2138.7 

2139.0 

2138.4 

2134.3 

2128.6 

2119.1 

2105.9 

20 

2108.9 

2123.0 

2136.1 

2143.0 

2145.0 

2146.6 

2146.2 

2142.2 

2137.0 

2126.8 

2113.1 

21 

2108.0 

2111.1 

2118.1 

2122.2 

2122.7 

2124.8 

2125.0 

2124.9 

2117.1 

2110.7 

2103.2 

22 

2107.6 

2110.0 

2117.0 

2121.8 

2123.5 

2124.8 

2125.6 

2123.0 

2115.2 

2108.3 

2102.4 

23 

2062.3 

2068.3 

2074.4 

2079.0 

2080.1 

2082.7 

2082.6 

2081.1 

2078.0 

2073.8 

2067.4 

24 

2057.5 

2063.5 

2068.8 

2074.1 

2075.9 

2077.8 

2078.2 

2076.1 

2072.5 

2067.2 

2061.2 

25 

2047.7 

2050.8 

2056.8 

2061.1 

2061.2 

2062.9 

2062.8 

2063.2 

2058.3 

2054.8 

2049.3 

26 

2041.5 

2046.2 

2051.5 

2056.1 

2057.6 

2059.0 

2059.6 

2057.8 

2055.3 

2051.0 

2046.1 

43 

2168.5 

2182.2 

2195.2 

2199.4 

2202.2 

2206.9 

2211.9 

2210.6 

2202.7 

2190.1 

2181.1 

44 

2153.9 

2169.9 

2184.6 

2189.1 

2195.3 

2200.5 

2202.0 

2198.1 

2190.8 

2181.6 

2182.8 

67 

2038.9 

2044.4 

2050.4 

2056.0 

2055.3 

2059.1 

2059.3 

2057.6 

2053.5 

2048.3 

2041.2 

68 



2047.8 

2053.9 

2052.7 

2057.9 

2058.5 

2056.5 

2052.8 

2046.9 

2040.5 

85 

2220.1 

2227.3 

2233.0 

2235.4 

2233.5 

2231.5 

2225.8 

2216.5 

2203.3 

2187.2 

2166.5 



2207.8 

2231.5 

2254.8 

2272.1 

2286.9 

2297.0 

2303.1 

2305.8 

2303.7 

2301.2 

87 

2110.5 

2140.3 


2201.2 

2226.7 

2256.8 

2276.2 

2301.9 

2317.1 

2333.2 

2345.4 

88 



2105.6 

2132.0 

2157.6 

2185.3 

2209.2 

2227.6 

2248.9 

2271.0 

2292.1 

89 

2026.0 

2039.4 

2055.7 

2074.1 

2090.9 

2111.2 

2131.1 

2153.6 

2176.7 

2199.4 

2222.9 

90 

2025.5 

2038.3 

2054.0 

2071.9 

2088.4 

2108.9 

2129.6 

2151.9 

2175.5 

2197.9 

2221.6 

91 





2089.6 

2109.6 

2130.0 

2152.6 

2176.9 

2200.5 

2225.8 

921 

2345.0 

2310.3 

2276.1 

2242.1 

2206.4 

2175.1 

2144.4 

2111.4 

2078.7 

2048.7 

2019.6 





































































































































































































































































































































































































Table XXIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /? = 0.0°, = .60, = 530.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Nominal a 


Ori- 

-2.0 6 

0.0* 

2.0° 

4.0 6 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

fice 

R 32 

R 33 

R 34 

R 35 

R 36 

R 37 

R 38 

R 39 

R 40 

R 41 

R 42 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

2079.5 

2114.8 

2152.3 

2191.5 

2228.0 

2266.5 

2302.4 

2340.8 

2377.9 

2411.6 

2445.7 

93 

2038.0 

2062.0 

2088.6 

2117.7 

2145.1 

2175.5 

2204.8 

2236.9 

2269.3 

2299.7 

2330.9 



2109.2 

2145.1 

2183.2 

2218.6 

2255.9 

2291.0 

2328.5 

2365.6 

2399.3 

2433.1 



2070.4 

2093.3 

2117.8 

2142.1 

2169.7 

2193.5 

2212.2 

2233.7 

2257.0 

2280.0 

125 

2011.7 

2013.3 

2014.4 

2016.2 

2017.0 

2018.0 

2019.1 



2022.5 

2023.2 

126 

2055.7 

2066.6 



2087.1 

2089.0 

2087.9 

2081.5 

2072.4 

2060.8 

2049.3 




2342.1 

2328.0 

2312.3 

2300.0 

2288.8 

2277.4 

2266.6 

2256.8 

2248.5 

132 

2025.2 

2024.7 

2027.2 

2032.6 

2037.6 

2047.1 

2058.0 



2102.3 

2120.3 

201 

2655.1 

2629.1 

2599.2 

2565.7 

2527.1 

2487.4 

2446.1 

2398.3 

2346.2 

2294.2 

2239.1 



2694.8 

2678.3 

2658.3 

2632.9 

2605.3 

2575.6 

2539.8 

2499.2 

2457.1 

2412.2 



2715.5 

2713.8 



2683.5 

2665.8 

2642.8 

2613.9 

2582.4 

2546.5 

204 

2661.3 

2680.5 

2695.7 

2707.4 

2712.2 

2713.8 

2711.0 

2703.7 

2690.4 

2672.5 

2649.7 



2583.2 

2614.8 

2643.8 

2666.2 

2685.5 

2699.0 

2709.2 

2713.8 

2712.8 

2707.4 



2472.3 

2512.3 

2551.3 

2584.1 

2615.1 

2640.6 

2664.9 

2684.2 

2697.6 

2707.0 

207 

2328.0 

2372.0 



2496.2 

2533.4 

2565.4 

2597.7 

2626.0 

2649.1 

2669.1 

208 

2260.9 


2348.1 

2391.9 



2505.1 

2540.9 

2573.7 

2601.6 

2627.0 

209 

2525.2 

2533.3 

2538.8 

2540.6 

2536.8 

2532.2 

2523.6 

2511.3 

2492.9 

2471.4 

2443.7 

210 

2590.3 

2602.4 

2611.8 

2617.8 

2616.8 



2599.3 

2583.1 

2563.7 

2537.8 

211 

2643.4 




2685.2 

2686.0 



2659.9 

2641.5 

2617.1 

212 

2644.0 

2662.0 

2675.9 

2687.0 

2691.7 

2692.8 

2689.2 

2680.9 

2667.2 



213 

2594.4 

2609.0 

2619.7 

2628.1 

2629.9 



2610.5 

2594.6 

2574.5 

2552.3 

214 

2520.5 

2531.9 

2539.4 

2545.0 

2543.9 

2539.2 

2530.2 

2515.7 

2497.8 

2475.4 

2451.8 

215 

2346.0 


2279.3 

2246.3 

2211.7 

2180.7 

2151.0 





216 

2216.5 

2232.1 

2242.8 

2248.8 





2234.1 

2220.4 

mmssM 

217 

2217.3 

2233.7 





2256.1 



2222.1 

2206.4 

218 

2079.0 



2188.0 

2223.4 





2404.9 

2438.4 

219 

2085.9 

2093.7 

2102.3 

2109.1 

2109.6 

2112.8 



2106.2 

2099.4 

2089.9 

220 

2081.9 

2090.7 

2099.4 

2106.4 

2109.0 

2111.6 

2112.9 

2110.1 

2104.9 

2097.2 

2088.5 

221 

2021.2 

2024.9 

2028.6 

2032.3 

2031.9 

2033.5 

2033.7 

2031.9 

2028.2 

2023.7 

2017.8 

222 

2029.4 

2029.6 

2029.3 

2030.1 

2030.5 

2031.0 

2031.7 

2031.8 

2031.8 



223 

2004.5 

2007.1 

2009.7 

2012.2 

2009.9 

2010.2 

2007.9 

2004.0 

1997.8 

1990.8 

1982.3 

224 

2008.2 

2010.9 

2013.9 

2014.3 

2017.1 



2011.9 

2006.6 



225 

2277.8 

2253.1 

2229.7 

2207.7 

2184.3 

2165.2 

2147.5 

2129.1 

2111.9 

2096.6 

2083.3 

226 

2445.1 

2408.8 



2292.4 





2092.4 

2052.0 

227 

2500.3 

2464.6 

2427.2 

2388.2 

2345.8 

2304.0 

2264.1 

2219.4 

2173.2 

2128.8 

2083.9 

228 

2575.9 


2505.6 

2466.3 

2423.1 

2380.1 

2337.1 

2287.9 

2236.0 

2185.1 

2132.5 


* *■ 
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Table XXIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /? = 0.0°, M # = .60, = 530.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

msm 

BH 

R 32 

R 33 


R 35 

R: 36 

R: 37 

R: 38 

R 39 

R 40 

R: 41 

R 42 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

2145.3 



2270.2 





2463.2 

2496.1 

2528.3 

230 

2026.7 

2042.8 

2062.0 

2083.8 

2104.2 

2128.3 



2206.4 

2233.1 

2261.1 

231 

2354.3 

2356.5 

2357.2 

2355.8 

2348.4 

2340.4 



2298.7 

2278.7 

2253.4 

232 

2467.0 

2472.0 

2474.6 

2473.7 

2467.5 

2460.4 

2450.1 

2436.1 

2416.3 

2394.1 

2365.8 

233 

2453.5 

2460.9 

2464.7 

2467.5 

2463.2 

2456.1 

2445.4 

2429.4 

2410.5 

2388.0 

2364.8 

234 

2345.5 

2350.5 

2352.8 

2354.8 

2349.1 

2341.1 



2296.8 

2275.7 

2254.7 

235 

2071.4 

2104.5 

2119.1 

2132.2 

2140.5 

2146.8 

2148.8 

2147.3 

2140.8 

2130.6 

2114.9 

236 

2040.9 

2064.8 

2090.0 

2112.4 

2129.7 

2146.6 

2159.2 

2170.2 

2177.4 

2181.9 

2182.4 

237 

2019.3 



2079.8 

2099.9 

2122.3 

2143.4 

2165.9 

2190.5 

2210.4 

2232.5 

238 



2054.5 

2075.2 

2094.3 

2116.4 

2137.7 

2160.6 

2186.0 

2210.7 

2236.7 

239 

2025.8 

2039.2 

2055.8 

2074.9 

2093.0 

2114.8 

2136.6 

2161.0 

2186.8 

2211.9 

2238.3 

240 



2055.6 

2066.1 

2075.7 

2089.6 



2139.8 

2158.7 

2179.5 

241 

2001.4 

2021.2 

2039.7 

2057.1 

2069.3 

2081.6 

2090.5 

2097.6 

2101.4 

2103.1 

2101.8 

242 

1989.0 

1977.1 

1968.6 

1962.7 

1956.1 

1954.6 

1954.1 

1954.8 

1956.9 

1960.1 

1965.3 

243 

1535.5 

1492.2 

1454.5 

1419.9 

1384.5 

1360.3 

1341.5 

1324.1 

1309.5 

1303.3 

1304.9 

244 

2276.0 

2254.2 

2234.2 

2216.0 

2196.5 

2181.3 

2167.2 

2153.0 

2140.0 

2128.7 

2119.2 

245 

2266.7 

2242.7 

2220.5 

2199.7 

2177.7 

2160.1 

2143.8 

2127.1 

2111.5 

2098.0 

2086.3 

246 

2132.4” 

2134.4 

2141.7 

2144.9 

2144.2 

2144.1 

2141.9 

2136.2 

2130.3 

2120.8 

2109.4 

247 

2087.1 

2100.1 

2110.7 

2119.4 

2125.1 

2127.1 

2125.1 

2120.1 

2110.7 

2098.5 

2082.0 

248 

2052.9 

2059.3 

2065.7 

2071.1 

2072.4 

2075.0 

2074.8 

2072.9 

2068.5 

2063.5 

2053.0 

249 

2056.7 

2063.4 

2069.6 

2074.6 

2077.0 

2078.6 

2078.7 

2076.0 

2072.0 

2067.6 

2052.1 

250 

1926.9 



1965.6 

1970.8 

1976.9 

1979.0 

1978.3 

1973.4 

1966.7 

1957.6 

251 

1954.0 



1943.5 

1936.7 

1931.6 

1926.9 

1920.2 

1911.7 

1903.2 

1894.0 

252 

215.8 

218.8 

223.2 

228.4 

239.8 

232.1 

240.5 

240.7 

249.3 

253.3 

255.8 










































































































































































































































































Table XXV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: fi = 0.0°, M m = .60, q M = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Nominal 


Ori- -2. 
fice R 14 |R 
ID Pi 


D 3- 

4. 

o 5- 

6. 

oH 

8. 

16 

R: 

17 




2035.0 


2040.2 


5 2056.4 


6 2056.6 


2070.3 


10 I 1896.2 


11 2036.6 


12 2043.0 


13 2024.1 


2043.4 


2021.8 


17 2169.5 


1959.0 


1963.2 


1958.2 


1961.4 


1915.8 


1914.0 


1902.3 


1899.1 


2011.3 


44 2002.6 


1893.8 


1893.8 


2060.3 


2034.1 


1956.0 


1887.5 


2188.0 


2052.0 


2062.0 


2064.4 


2064.6 


2074.9 


2078.2 


2151.5 


1922.1 


2046.1 


2047.1 


2030.0 


2035.0 


2043.7 


2027.3 


2142.8 


1977.9 


1978.3 


1963.0 


1965.7 


1923.4 


1921.6 


1906.8 


1905.3 


2027.6 


2020.8 


1901.0 


1901.1 


2070.5 


2056.6 


1986.7 


1899.5 


2154.3 


Pi 


1980.3 


2064.8 


2075.0 


2074.1 


2075.4 


2077.5 


2080.6 


2124.5 


1949.2 


2049.8 


2049.9 


2041.3 


2044.2 


2044.1 


2031.5 


2119.6 


1984.5 


1991.7 


1971.3 


1973.3 


1930.7 


1927.8 


1914.5 


1911.7 


2042.1 


2036.0 


1908.1 


1908.5 


2077.6 


2080.4 


2018.1 


1960.3 


1913.1 


1911.3 


1914.0 


2123.8 


Pi 


2013.8 


2070.4 


2078.3 


2080.4 


2078.9 


2075.6 


2084.8 


2095.8 


1976.9 


2050.5 


2050.9 


2044.6 


2046.6 


2044.5 


2034.6 


2094.8 


1990.8 


1997.5 


1974.9 


1977.4 


1934.7 


Pi 


2046.4 


2074.4 


2082.3 


2083.4 


2081.1 


2073.5 


2082.9 


2068.7 


2005.1 


2047.3 


2049.6 


2046.7 


2047.6 


2044.8 


2035.2 


2071.9 


1993.2 


2001.1 


1978.5 


1980.8 


1938.6 


■■BKWBMUkuklll 


1917.9 


1915.8 


2046.9 


2040.3 


1913.1 


1914.0 


2080.8 


2100.9 


2047.3 


1929.8 


1928.2 


1929.8 , 


2091.4 


1920.8 


1919.1 


2052.8 


2047.7 


1915.7 


1916.0 


2082.6 


2118.5 


2074.2 


Pi 


2080.1 


2074.2 


2085.2 


2079.3 


2079.3 


2066.5 


2075.2 


2040.8 


2034.1 


2041.9 


2046.1 


2044.8 


2046.3 


2045.2 


2033.5 


2049.0 


R 20 


Pi 


2113.4 


2072.3 


2084.3 


2067.5 


2073.8 


2057.8 


2067.2 


2012.3 


2063.6 


2036.1 


2036.8 


2036.4 


2041.1 


2045.1 


2028.3 


2025.9 


1947.7 


1946.0 


1946.7 


2060.6 


2002.9 

2002.4 

1979.0 

1978.2 

1982.5 

1982.2 

1940.0 

1939.5 

1937.9 

1937.6 

1921.5 

1920.9 

1920.5 

1920.3 

2055.4 

2057.0 

2052.9 

2054.9 

1917.9 

1917.5 

1919.7 

1919.7 

2078.3 

2070.5 

2133.0 

2143.9 

2101.7 

2121.5 

2032.4 

2056.4 

1966.6 

1986.3 

1964.9 

1984.8 

1965.1 

1984.7 









































































































































































































































































Table XXV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: 0 = 0.0°, = .60, q M = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 


922 


! 93 


- 2.0 0 . 0 ° 

ft 14 ft 15 
Pi Pi 


1928.6 1965.3 



Nominal a 
2.0° 4.0° 

ft 16_R 17_ft 

Pi Pi 


2038.6 


1970.4 


2031.7 


1971.2 


2002.1 


1943.4 


6 . 0 ° 

l 18 

Pi 


2074.7 


1998.0 


2066.5 


! 8 . 0 ° 10 . 0 ° 


ft 19_ft 20 

Pi I Pi 


i 2111.1 2146.8 


2212.8 


1883.0 


2476.6 


2523.7 


2528.2 


2476.5 


2368.7 


2097.6 


2345.5 


2406.9 


2457.9 


2462.7 


2418.3 


2350.8 


2187.7 


2055.9 


2065.5 


1928.5 


1937.0 


1936.9 


1877.9 


1880.4 


1867.6 


2123.2 


2281.6 


2197.0 

2184.1 

2170.3 

1883.8 

1887.5 

1892.1 

2451.6 

2425.6 

2394.0 

2512.0 

2498.8 

2479.7 

2531.8 

2532.4 

2526.3 

2496.8 

2513.2 

2524.0 

2404.6 

2436.1 

2463.3 

2300.1 

2339.8 

2375.9 

2206.0 

2248.6 

2288.7 

2142.6 

2185.3 

2226.2 

2356.5 

2364.7 

2367.0 

2421.5 

2433.2 

2439.4 

2476.2 

2490.7 

2499.8 

2481.0 

2495.7 

2505.5 

2432.7 

2444.0 

2450.9 

2361.7 

2369.8 

2373.6 

2155.2 

2125.9 

2094.5 

2073.3 

2086.0 

2093.2 

2082.1 

2094.0 

2100.9 

1964.1 

1999.7 

2035.4 

1946.4 

1956.2 

1962.5 

1947.3 

| 1956.7 

1963.4 

1883.2 

1 1888.0 

1891.1 

1885.2 

1890.5 

1893.5 

1866.9 

1870.7 

1873.2 

1872.2 

1876.6 

1877.2 

2099.6 

2079.5 

2058.4 

2246.1 

2212.9 

2176.8 

2298.2 

2265.1 

2228.3 

2370.8 

2338.6 

2301.5 


1947.3 


2157.9 


1898.8 


2360.9 


2458.5 


2518.2 


2040.8 


1954.1 


1949.0 1947.7 


2145.7 2133.3 



2322.9 


2432.1 


2504.8 




2486.3 


2408.6 


2326.1 


2264.9 


2366.3 


2441.2 


2505.0 


2511.8 


2454.4 


2374.5 


2064.9 


2098.2 


2106.2 


2070.7 


1965.8 


1967.1 


1893.6 


1895.8 


1873.4 


1881.4 


2039.2 


2141.5 


2191.9 


2263.9 


2504.6 


2438.0 


2361.2 


2302.0 


2359.8 


2437.8 


2505.0 


2513.5 


2453.8 


2371.5 


2034.6 


2097.9 


2108.4 


2106.1 


1967.6 


1968.9 


1894.0 


1898.2 


1872.6 


1881.0 


2020.2 


2104.4 


2152.2 


2222.6 


2280.0 


2400.6 


2485.5 


2528.0 


2517.1 


2462.9 


2392.9 


2336.4 


2348.2 


2429.1 


2499.1 


2509.4 


2447.9 


2363.4 


2003.8 


2093.9 


2106.5 


2141.0 


1967.7 


1970.4 


1893.7 


1897.3 


1869.8 


1879.1 


2001.4 


2065.6 


2109.7 


2177.8 



























































































































































































































































Table XXV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: y? = 0.0°, M „ = .60, q M = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ro 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 


WEsEm 

R 14 

R 15 

R 16 


00 



Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 



2072.1 



2189.1 

2226.0 

230 

1882.3 

1899.6 

1918.9 

1939.0 

1960.2 

1982.7 

2006.2 

231 

2185.7 

2191.1 

2194.5 

2193.0 

2189.9 

2179.9 

2167.2 

232 

2291.2 

2299.2 

2304.5 

2304.3 

2301.5 

2292.6 

2279.3 

233 

2288.7 

2295.6 

2300.1 

2301.1 

2299.1 

2293.9 

2284.2 

234 



2195.2 

2195.5 

2192.3 

2186.4 

2176.7 

235 



1971.3 

1983.5 

1994.6 

1999.6 

2000.5 

236 

1894.1 

1919.0 

1943.8 

1964.7 

1984.0 

1999.7 

2011.7 

237 

1875". 8 

1894.8 

1914.7 

1934.7 

1955.8 

1976.8 

1997.7 

238 

1877.9 

1893.7 

1911.8 

1930.8 

1950.8 

1971.4 

1992.3 

239 



1913.1 

1930.8 

1949.8 

1970.0 

1991.4 

240 

1899.2 

1905.1 

1913.7 

1923.1 

1934.2 

1946.8 

1960.9 

241 



1897.7 

1913.7 

1927.8 

1939.2 

1947.8 

242 

1851.0 

1840.6 

1833.9 

1827.8 

1824.1 

1821.8 

1820.9 



1388.2 

1353.9 

1320.2 

1291.2 

1265.9 

1248.3 

244 



2083.7 

2066.1 

2050.4 

2035.1 

2020.0 

245 

2112.6 

2089.9 

2070.9 

2050.9 

2033.0 

2015.5 

1998.1 

246 

1982.3 

1985.7 

1996.3 



1996.9 

1993.6 

247 



1963.9 

1971.4 

1980.6 

1981.1 

1977.9 

248 



1922.8 

1927.5 

1931.5 

1932.8 

1932.1 

249 



1928.9 

1933.4 

1937.4 

1939.1 

1938.5 

250 



1817.5 

1827.6 

1835.4 

1840.0 

1841.9 




1812.0 

1809.0 

1805.5 



252 

199.9 

204.5 

207.7 

220.0 

210.5 

220.4 

228.7 


♦ 
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Table XXVI: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /? = 0.0°, M m = .60, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 



Nominal a 

wema 

HEXui 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 


M3M 

\WBSM 

MEM 

KS3I 


R: 22 

R 23 

R: 24 

R 25 

R 26 



R 29 

R: 30 

R 31 


Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1922.8 

1953.1 

1984.6 

2017.8 

2049.9 

2084.8 

2116.0 

2148.2 

2179.4 

2208.7 

2240.2 

3 

2043.5 

2059.6 

2069.3 

2073.5 

2076.5 

2078.1 

2076.2 

2069.2 

2060.5 

2044.2 

2026.9 

4 

2039.3 

2062.0 

2075.5 

2078.2 



2081.8 

2075.9 

2064.9 

2052.3 

2037.8 

5 

2063.8 

2070.9 

2078.6 

2083.4 

2085.3 

2083.1 



2047.8 

2034.0 

2017.7 

6 



2075.0 



2077.8 



2044.5 

2030.8 

2015.8 

7 

2075.6 

2078.6 

2078.5 

2076.6 

2072.8 

2068.1 

2059.6 

2049.4 

2036.4 

2021.0 

2004.1 

8 

2070.9 

2076.9 



2082.5 

2073.3 

2063.9 

2053.7 

2039.8 

2029.4 

2014.8 

9 

2179.0 

2152.5 

2123.8 

2096.0 

2067.8 

2039.9 

2011.4 

1986.8 

1959.0 

1934.5 

1911.1 

10 

1900.9 

1925.8 

1952.0 

1979.7 

2007.2 

2036.5 

2065.5 

2093.2 

2122.4 

2151.1 

2180.3 

11 


2051.4 

2052.5 

2053.6 

2049.6 

2045.4 

2039.4 

2021.8 

2010.9 

2001.9 

1984.7 

12 

2040.8 

2046.1 

2049.4 

2051.1 

2049.3 

2044.9 

2033.8 

2020.6 

2004.3 

1988.4 

1971.7 

13 

2030.3 



2047.5 

2048.6 

2048.3 

2040.0 

2024.8 

2019.6 

2010.9 

1996.2 

14 

2033.9 

2034.3 


2046.9 

2047.5 



2023.5 

2015.1 

2006.8 

1992.8 

15 

2053.8 

2054.2 

2054.1 

2055.1 

2055.7 

2056.4 

2056.5 

2056.8 

2056.6 

2057.2 

2057.5 

16 

2019.1 

2026.3 

2031.2 

2034.8 

2034.7 

2032.3 

2025.7 



1995.3 

1982.5 

17 

2167.2 

2144.0 



2071.1 

2048.5 

2025.4 

2005.5 

1982.8 

1963.6 

1945.4 

19 

1965.2 

1983.3 

1987.6 

1993.8 

1995.1 

1994.6 

1993.2 

1989.7 

1983.0 

1973.6 

1961.7 

20 

1962.5 



1997.9 

2001.1 

2002.4 

2001.0 

1997.4 

1991.3 

1982.2 

1968.8 

21 

1962.3 

1967.3 

1973.8 

1977.7 

1980.3 

1981.9 

1980.7 

1980.8 

1972.0 

1965.8 

1958.9 

22 

1960.6 

1965.7 

1973.3 

1977.8 

1980.6 

1981.9 

1981.5 

1979.4 

1970.7 

1964.4 

1958.4 

23 

1919.4 

1927.0 

1932.5 

1937.3 

1940.1 

1942.0 

1941.1 

1939.8 

1935.5 

1931.5 

1925.7 

24 

1913.8 

1922.2 

1928.2 

1933.1 

1936.0 

1937.8 

1936.9 

1935.3 

1930.5 

1925.6 

1919.5 

25 

1905.7 

1910.7 

1916.4 

1920.6 

1922.5 

1923.6 

1922.6 

1923.0 

1917.0 

1913.7 

1908.5 

26 

1898.8 

1905.9 

1911.8 

1916.3 

1918.8 

1920.2 

1919.6 

1918.4 

1914.4 

1910.6 

1905.5 

43 

2018.5 

2033.8 

2045.9 

2050.3 

2054.8 

2058.7 

2060.7 

2059.7 

2052.0 

2038.8 

2028.6 

44 

2003.3 

2020.6 

2035.8 

2040.7 

2047.9 

2052.8 

2053.2 

2049.7 

2041.5 

2032.0 

2032.1 

67 

1897.1 

1904.5 

1910.2 

1915.7 

1917.1 

1919.9 

1919.1 

1917.6 

1912.4 

1907.5 

1901.0 

68 

1894.0 

1901.9 

1908.6 

1914.4 

1915.0 

1919.6 

1919.0 

1917.4 

1912.6 

1907.3 

1900.7 

85 

2068.6 

2076.8 

2080.9 

2083.9 

2084.5 

2082.2 

2075.4 

2066.9 

2053.2 

2037.4 

2018.9 

86 

2034.9 

2056.4 

2080.5 

2101.8 

2119.4 

2133.6 

2142.5 

2147.6 

2148.9 

2147.2 

2144.2 

87 

1963.8 

1993.2 

2023.0 

2051.3 

2077.0 

2104.9 

2124.2 

2145.8 

2159.1 

2173.9 

2185.9 

88 

1915.3 

1938.0 

1961.9 

1986.1 

2009.7 

2034.3 

2057.3 

2076.7 

2096.4 

2115.6 

2135.3 

89 

1884.8 

1899.6 

1915.3 

1932.6 

1949.8 

1968.8 

1987.8 

2007.3 

2027.7 

2049.0 

2070.9 

90 

1884.5 



1930.4 

1947.5 

1967.2 

1986.1 

2004.8 

2025.3 

2046.7 

2069.1 

91 

1890.1 

1902.8 

1916.6 

1932.4 

1948.7 

1968.1 

1986.2 

2006.5 

2027.8 

2049.6 

2073.3 

921 1 

2184.1 

2154.7 

2122.7 

2091.3 

2059.2 

2028.3 

1996.9 

1968.7 

1936.6 

1908.0 

1880.6 
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Table XXVI: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: = 0.0°, M B = .60, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 



Nominal a 

-2.0° 

mmm 

mm a 

4.0° 

mm& 

KXafl 


mm* 


mm i 

■rawa 


ft 22 

ft 23 

ft 24 

ft 25 

ft 26 

ft 27 

ft 28 

ft 29 

ft 30 

ft 31 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 





2041.6 

2077.3 



2181.7 

2214.8 

2247.0 

2278.9 

93 

1896.3 

1920.6 

1946.1 

1973.2 

2000.1 

2028.8 

2057.6 

2084.8 

2113.7 

2142.1 

2171.2 

94 

1931.5 



2034.4 

2068.9 



2170.8 

2203.9 

2235.7 

2267.2 

95 



1950.7 

1973.5 

1995.4 



2061.4 

2082.1 

2102.9 

2123.8 

125 





1961.6 

1962.4 

1962.5 

1962.7 

1962.6 

1963.1 

1963.4 

126 



1935.9 

1942.9 

1946.5 


mm 

1940.2 

1929.7 

1918.9 

1907.9 

128 

2212.2 

2199.0 

2184.4 

2171.5 

2158.6 

2146.3 

2134.0 

2124.0 

2112.4 

2103.1 

2095.2 

132 



1888.9 

1893.9 

1899.9 

1908.6 

1918.5 

1929.9 



1974.5 

201 

2475.2 


2425.7 

2395.4 

2360.9 

2322.7 

2279.9 

2238.6 

2189.0 



202 



2499.7 

2481.8 

2459.3 

2432.9 

2401.6 

2370.3 

2331.8 



203 

2529.9 

2533.7 

2532.7 

2528.6 

2519.8 

2506.3 

2487.3 

2466.7 

2439.0 

2408.7 

2375.2 

204 



2515.7 

2526.7 

2532.9 

2534.2 

2530.6 

2523.3 

2510.1 

2492.7 

2471.6 




2439.3 

2466.5 

2489.0 

2507.2 

2520.3 

2528.0 

2531.3 

2530.1 

2525.3 

206 

2264.2 

2304.8 

2343.3 

2379.2 

2411.7 

2441.1 

2466.2 



2515.4 

2524.6 

207 

2168.4 

2210.9 

2252.1 

2291.9 

2329.1 

2364.5 

2396.1 

2422.9 

2448.3 

2469.7 

2488.8 



2147.3 



2267.9 

2305.1 

2339.5 

2369.6 

2399.1 

2425.1 

2449.1 



2363.5 

2368.0 

2370.6 

2368.7 



2342.9 

2324.8 

2303.5 

2278.7 



2428.0 

2436.5 

2442.9 

2443.6 



2425.3 

2409.5 

2390.0 

2366.7 



2481.5 



2507.5 



2495.5 

2481.6 

2463.2 

2441.2 

212 



2497.2 

2507.6 

2513.6 

2514.5 

2509.9 

2502.0 

2488.4 

2470.9 

2450.2 

213 

2417.5 

2433.2 

2444.7 





2436.0 

2420.7 

2401.6 

2380.1 

214 



2369.8 

2374.6 

2375.1 

2370.5 

2360.4 

2347.6 

2329.8 

2309.1 

2286.3 

215 

2184.8 

2156.3 

2125.4 

2095.1 

2064.3 

2034.2 

2003.3 

1975.9 

1944.9 

1917.3 

1890.8 

216 

2065.0 

2080.4 

2089.9 

2096.7 

2100.2 

2101.7 

2098.5 

2093.2 

2081.9 

2068.3 

2051.2 

217 

2063.5 

2080.9 

2093.5 

2101.3 

2106.5 

2107.6 

2103.6 

2096.6 

2085.1 

2071.4 

2055.8 

218 

1934.7 

1968.5 

2003.2 

2038.6 

2073.1 



2175.4 

2208.6 

2240.9 

2272.2 



1950.8 

1958.8 

1965.6 

1967.7 

1970.2 

1970.2 

1968.2 

1961.8 

1955.2 

1946.6 

220 

1936.6 

1947.5 



1967.0 



1967.3 

1961.1 

1954.1 

1945.5 

221 

1880.7 

1886.4 

1889.9 

1893.7 

1895.2 



1893.8 

1889.0 

1884.7 

1879.1 

222 

1855.8 

1856.7 

1857.3 

1859.4 

1861.6 



1868.8 

1871.1 

1874.5 

1877.1 

223 

1865.1 

1869.9 

1872.4 





1867.8 

1860.6 

1854.1 

1846.2 



1872.9 

1876.5 

1877.2 

1880.9 

1880.7 

1878.3 

1875.2 

1868.8 

1862.2 

1854.5 

225 



2079.0 

2058.7 

2038.6 

2019.8 

2000.9 

1985.1 

1967.5 



226 

2278.0 

2247.0 

2212.2 

2177.2 

2140.5 

2103.3 

2064.4 

2028.8 

1987.9 

1949.7 

1911.6 

227 

2329.8 

2299.2 

2264.6 

2229.0 

2191.1 

2151.1 

2108.8 

2070.4 

2026.1 

1983.8 

1941.5 

228 





2263.3 

2221.8 

2177.2 

2134.9 

2085.5 

2037.1 

1987.7 


« >■ ♦ * 
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Table XXVI: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /? — 0.0°, = .60, q B = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 21 

CM 

CM 

(id 

cn 

CM 

od 

R 24 

R 25 

R 26 

R 27 

R 28 

R 29 

R: 30 

R: 31 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1996.5 

2035.8 

2075.5 

2115.3 

2153.6 

2192.1 

2228.8 

2261.8 

2295.0 

2326.1 

2356.4 

230 

1885.6 

1902.7 

1921.2 

1941.5 

1962.0 

1984.8 

2007.8 

2030.6 

2055.0 

2080.1 

2106.1 

231 

2194.3 

2197.8 

2197.7 

2196.4 

2191.8 

2184.1 

2172.9 

2160.9 

2142.7 

2122.9 

2100.1 

232 

2299.9 

2306.1 

2307.8 

2307.7 

2303.6 

2296.7 

2285.2 

2272.4 

2253.0 

2231.0 

2205.5 

233 

2284.8 

2294.1 

2299.7 

2301.8 

2299.3 

2292.4 

2280.8 

2266.6 

2247.9 

2227.0 

2204.5 i 

234 

2183.2 

2190.6 

2194.6 

2195.8 

2192.1 

2184.5 

2172.7 

2159.1 

2141.2 

2121.9 

2101.3 

235 

1927.6 

1960.6 

1974.6 

1986.9 

1996.6 

2002.2 

2003.1 

2001.7 

1994.3 

1984.3 

1970.1 

236 

1898.9 

1923.4 

1947.5 

1968.3 

1986.4 

2002.1 

2013.7 

2023.0 

2028.6 

2032.4 

2033.4 

237 

1878.6 

1897.9 

1917.5 

1937.7 

1958.1 

1979.5 

1999.5 

2018.8 

2040.5 

2060.8 

2080.8 

238 

1880.5 

1896.6 

1914.3 

1933.5 

1952.8 

1973.9 

1994.1 

2015.9 

2035.9 

2059.2 

2083.5 

239 

1884.7 

1899.5 

1915.4 

1933.2 

1951.5 

1972.2 

1993.0 

2014.2 

2036.8 

2060.4 

2085.0 

240 

1900.7 

1907.6 

1915.4 

1925.3 

1935.7 

1948.7 

1962.2 

1977.0 

1993.0 

2010.8 

2030.1 

241 

1861.4 

1882.5 

1900.4 

1916.6 

1929.8 

1941.2 

1949.0 

1955.1 

1957.2 

1958.9 

1958.0 

242 

1849.8 

1841.7 

1833.9 

1828.6 

1824.0 

1822.0 

1820.6 

1821.2 

1821.8 

1825.0 

1829.6 

243 

1421.3 

1385.1 

1349.3 

1317.3 

1286.3 

1282.4 

1241.9 

1228.4 

1211.9 

1207.7 

1207.5 

244 

2119.5 

2102.0 

2083.5 

2066.6 

2050.1 

2035.1 

2019.9 

2007.7 

1994.0 

1983.3 

1974.2 

245 

2110.6 

2091.1 

2070.4 

2051.3 

2032.4 

2015.1 

1997.7 

1983.4 

1967.2 

1954.4 

1943.2 

246 

1985.2 

1991.1 

1997.6 

1999.1 

2000.5 

2000.0 

1996.8 

1990.6 

1984.6 

1975.3 

1965.1 

247 

1942.5 

1956.8 

1966.7 

1974.7 

1982.3 

1983.8 

1980.6 

1976.4 

1966.1 

1954.3 

1939.3 

248 

1911.0 

1918.8 

1924.7 

1930.1 

1933.1 

1935.0 

1933.8 

1932.2 

1926.6 

1921.9 

1912.2 

249 

1912.9 

1922.0 

1928.9 

1933.7 

1937.1 

1938.6 

1937.6 

1935.4 

1930.2 

1926.1 

1911.3 

250 

1792.8 

1807.8 

1820.1 

1830.8 

1837.6 

1842.8 

1844.0 

1843.4 

1837.5 

1831.3 

1822.6 

251 

1817.7 

1816.1 

1813.2 

1810.9 

1806.4 

1800.7 

1795.0 

1789.5 

1779.9 

1772.1 

1763.3 

252 

197.3 

209.1 

201.2 

213.1 

213.3 

223.4 

221.6 

225.8 

230.6 

232.5 

232.9 




Table XXVTL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /? = 2.0°, M m = .60, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 



Ori- 
fice R 504 
ID Pi 


2 I 1910.8 


3 i 2003.2 


6 I 2084.5 


8 i 2104.0 



1890.7 


2010.3 


2066.0 


1993.3 


2053.6 


1990.8 


17 2167.6 


19 I 1933.4 


20 1983.5 


21 1935.4 


22 1977.6 


1896.6 


24 1936.1 


1884.3 


26 1913.8 


1986.5 


2017.8 


67 1877.9 


1905.6 


85 2022.3 


86 2047.9 


1942.0 


1911.2 


1882.1 


1873.6 


1883.5 


2184.6 


p 

o 

o 

2.0° 

R 505 

R 506 

Pi 

Pi 

1942.5 

1975.1 

2020.5 

2032.2 

2081.6 

2102.2 

2030.6 

2044.3 

2092.8 

2100.1 

2036.1 

2039.8 

2107.8 

2110.8 

2149.9 

2123.4 

1915.9 

1942.8 

2016.4 

2019.9 

2070.8 

2074.5 

2000.4 

2013.4 

2059.7 

2065.5 

1998.3 

2004.1 

2053.3 

2057.9 

2143.2 

2120.0 

ifcHWHEESHl 

1997.3 

2012.1 

1941.2 

1949.3 

1983.0 

1991.7 

1905.1 

1912.5 

1943.5 

1950.3 

1889.5 

1897.7 

1919.6 

1927.2 

2001.2 

2014.2 

2038.7 

2056.2 

1885.1 

1892.1 

1913.9 

1922.2 

2033.1 

2040.8 

2075.9 

2099.8 

1969.8 

1997.5 

1936.2 

1960.5 

1895.4 

1910.4 

1889.0 

1906.4 

1896.0 

1910.6 

2154.2 

2124.9 


4. 


R 5071 


Pi 


MMtHEEGPI 


2035.8 


2111.4 


2046.5 


2103.7 


2037.1 




1969.8 


2020.3 


2075.6 


2014.9 


2071.4 


2001.0 


2059.2 


2093.8 


1966.2 


2018.4 


1952.5 


1995.0 


1916.0 


1900.8 


1930.6 


2017.5 


2068.4 


1895.9 


1927.4 


Nominal 


6 . 0 ° 8 . 


508 R 509 


Pi 


2076.2 


2041.9 


2117.3 


2045.8 


2107.5 


2028.8 


2104.4 


2034.8 


2031.1 


2015.8 


2073.6 


2015.6 


2073.1 


1999.4 


2058.9 


2039.6 


2112.1 


2049.8 


2106.5 


2035.8 


R 510 


Pi 


2109.0 


2041.7 


2113.2 


2043.1 


2100.8 


R 511 R 512 R 513 R 514 


Pi Pi Pi Pi I 




2031.6 2018.4 


2026.2 


2090.2 


1998.3 


2016.3 


2075.4 


2017.4 


2073.0 


2002.7 


2059.4 


2070.6 


1968.2 


2022.1 


1956.0 


2092.9 


2006.2 


2060.2 


2008.6 


2062.8 


2010.8 


2065.6 


1997.7 


2050.7 


2080.1 


1979.6 


2088.4 


1989.0 


2048.5 


1993.8 


2012.6 


2072.7 


2001.4 


2064.9 


1951.7 


2118.4 


1980.3 


2031.8 


2005.7 ! 1989.4 


2083.5 I 2069.0 I 


1988.1 1970.3 


2052.9 2038.2 


EEHEES 


1965.8 


2018.1 


EESIEEBEI 


. B illilJ E-Egll 

■ 



1969.6 


2025.5 


1957.4 




1903.4 


1933.8 


2022.2 


2071.9 


1897.1 


1932.0 


1959.0 


1904.9 


1936.3 


2029.3 


1969.6 


2022.8 


1960.5 


1998.7 


1924.0 


1956.7 


1906.8 


1934.2 


2034.9 



1957.6 


1997.0 


1949.3 


1987.6 


lEBBiEggll 


1953.9 1948.9 


^2S51E21IS3! 




1900.2 


1936.6 


2041.6 


2122.1 


2024.1 


1986.3 


1925.3 


1923.5 


1925.7 


2091.3 


2053.0 


2017.0 


1942.4 


1942.6 


1943.0 


2059.6 


2075.3 


2050.4 


1962.9 


1965.5 


1964.2 


2025.2 


1901.1 


1935.1 


2036.0 


2171.9 


2097.5 


2071.5 


1981.2 


1985.5 


1983.4 


1992.4 


1932.5 


2026.5 


2078.9 


1898.2 


1933.3 


2030.1 


1928.2 


2012.3 


2071.8 


1892.3 


1929.0 


2014.9 


2003.5 


1943.7 


1981.5 


1913.7 


1944.0 


1897.5 


1887.7 


1924.2 


1989.2 


1936.9 


1974.6 


1907.3 


1938.0 


1891.9 


1880.1 


1917.6 



2079.9 


1999.5 


2006.0 


2003.0 


1961.6 


2097.2 


2019.5 


2028.4 


2024.7 


1929.2 


2047.7 | 2069.9 


2046.0 2068.8 


1902.8 I 1874.5 
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Table XX VII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: £ = 2.0°, M B = .60, q^ = 500.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

h 

brumal a. 


KBI 

■339 

KSm 

6.CT 

8.0° 


■rrrii 

MEM 


HH 

R 504 

R 505 

R 506 



R 509 

R 510 

ft 511 

R 512 

R 513 

ft 514 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

. Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1922.2 

1958.0 

1994.2 

2030.3 

2066.6 

2106.8 


B3B&1 

2211.8 

2242.6 

2274.0 

93 

1886.8 

1911.4 

1937.7 

1963.9 

1991.9 

2024.1 

2052.8 

2080.7 

2110.3 

2137.8 

2166.5 

94 

1920.4 

1954.7 

1989.7 

2024.6 

2060.3 

2100.5 

2135.8 

2169.3 

2203.8 

2234.4 

2265.6 

95 

1902.2 

1925.1 

1947.9 

1971.3 

2001.9 

2035.1 

2056.2 

2064.5 

2081.9 

2104.1 

2128.5 

125 

1895.4 

1908.4 

1919.0 

1926.0 

1930.9 

1934.9 



1925.0 

1917.7 

1907.4 

126 

1945.5 

1956.0 

1964.9 

1989.4 

1972.7 

1974.7 

1970.1 

1962.6 

1952.3 

1942.0 

1930.1 

128 

2208.1 

2194.3 

2181.9 

2167.3 

2153.6 

2141.7 

2130.1 

2119.2 

2107.7 

2099.4 

2091.2 

132 

1880.3 

1881.4 

1885.1 

1888.8 

1895.4 

1905.4 

1915.4 

1926.5 

1939.8 

1954.3 

1970.5 

201 

2471.2 

2449.7 

2425.3 

2393.4 

2359.7 

2318.2 

2275.0 

2230.9 

2180.5 



202 

2517.2 

2508.2 

2495.8 

2476.8 

2455.5 

2427.0 

2396.0 

2362.1 

2322.6 

2285.2 

2242.6 

203 

2520.0 

2525.2 

2526.6 

2522.0 

2514.0 

2500.3 

2482.0 

2459.5 

2431.1 

2403.2 

2369.6 

204 

2467.7 

2488.9 

2505.9 

2517.1 

2524.5 

2527.6 



2502.8 

2486.9 

2465.8 

205 

2359.7 

2395.3 

2427.0 

2454.5 

2478.2 

2500.0 



2525.3 

2524.3 

2519.3 

206 

2245.7 

2288.6 

2328.4 

2365.4 

2399.3 

2433.6 

2460.5 

2480.8 

2498.0 

2509.9 

2518.7 

207 

2152.0 

2196.3 

2238.6 

2279.0 

2317.0 

2357.1 



2443.8 

2464.3 

2482.7 

208 

2089.8 

2133.3 

2175.3 

2216.2 

2255.8 

2298.2 



2395.4 

2420.1 

2443.6 

209 

2306.0 

2318.1 

2326.2 

2328.6 

2328.7 

2320.9 



2284.5 

2265.6 

2240.4 

210 

2371.0 

2386.5 

2398.0 

2403.9 

2406.8 

2402.7 

2400.3 

2389.6 

2372.5 

2354.8 

2331.2 

211 

2433.3 

2452.6 

2467.8 

2477.6 

2483.8 

2484.2 

2482.5 

2473.4 

2458.2 

2441.3 

2418.7 

212 

2467.9 

2487.0 

2502.6 

2512.6 

2519.3 

2523.1 

2518.3 

2508.7 

2494.6 

2478.3 

2457.3 

213 

2435.6 

2451.0 

2463.5 

2470.7 

2474.7 

2476.8 

2467.7 

2455.5 

2439.4 

2421.6 

2399.9 

214 

2377.6 

2389.7 

2399.0 

2403.0 

2404.0 

2403.8 

2391.0 

2376.1 

2357.5 

2337.9 

2314.6 

215 

2182.4 

2153.1 

2124.8 

2092.4 

2061.9 

2028.9 

1997.8 

1968.6 

1937.7 

1912.5 

1885.8 

216 

2022.0 

2039.5 

2051.7 

2057.3 

2061.8 

2061.8 

2063.8 

2055.3 

2042.2 

2029.8 

2011.5 

217 

2090.9 

2107.1 

2122.0 

2130.8 

2136.2 

2141.9 

2136.8 

2129.2 

2117.7 

2104.8 

2089.4 

218 

1917.7 

1952.4 

1987.5 

2022.6 

2058.5 

2098.5 

2134.3 

2167.7 

2201.9 

2232.6 

2263.2 

219 

1917.0 

1928.8 

1936.1 

1941.4 

1944.0 

1947.4 

1949.0 

1945.4 

1938.5 

1932.2 

1922.5 

220 

1951.5 

1961.7 

1972.0 

1979.5 

1983.9 

1987.0 

1988.2 

1985.6 

1979.4 

1972.7 

1964.3 

221 

1883.2 

1868.6 

1873.3 

1875.3 

1877.3 

1878.7 

1879.2 

1876.3 

1871.2 

1867.3 

1860.8 

222 

1891.7 

1897.6 

1903.4 

1906.3 

1909.3 

1912.0 



1904.5 

1900.1 

1894.3 

223 

1850.9 

1854.8 

1858.2 

1857.0 

1857.7 

1856.7 

1854.9 

1849.6 

1841.4 

1835.0 

1825.5 

224 

1875.8 

1881.9 

1887.6 

1890.4 

1894.4 

1895.8 

1892.9 

1889.8 

1884.4 

1878.8 

1871.2 

225 

2120.8 

2099.4 

2079.5 

2057.0 

2036.4 

2016.3 

1997.5 

1980.2 

1962.5 

1949.4 

1936.0 

226 

2281.2 

2249.3 

2217.4 

2179.9 

2143.5 

2102.7 

2062.0 



1946.8 

1908.4 

227 

2330.7 

mm 

2267.4 

2229.8 

2192.4 

2150.3 

2107.4 

2065.5 

2020.4 

1980.8 

1937.8 

228 

2400.4 

2371.3 

2340.4 

2302.7 

2264.5 

2219.1 

2172.7 

2127.2 

2077.1 

2032.3 

1982.8 




































































































































































































































































































































































































































Table XXVII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: £ = 2.0°, = .60, a M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

roxninal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

-6.0° 


ISEXiSI 

MEM 

MEM 

mm* 

Hi 

R 504 

R 505 

R 506 

R 507 



R 510 

R 511 

R 512 

R 513 

R 514 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1981.9 

2022.5 

2062.7 

2102.4 

2141.6 

2184.6 

2222.4 

2257.0 

2291.6 

2321.4 

2351.0 

230 

1877.6 

1894.8 

1913.6 

1933.0 

1954.5 

1980.1 

2003.1 

2026.3 

2051.6 

2075.9 

2101.5 

231 

2142.4 

2149.4 

2153.0 

2152.7 

2150.0 

2138.5 

2133.3 

2120.1 

2101.3 

2083.6 

2060.8 

232 

2250.1 

2259.4 

2264.9 

2264.9 

2263.3 

2252.4 

2246.6 

2232.2 

2211.7 

2192.0 

2166.4 

233 

2319.4 

2327.4 

2333.2 

2333.9 

2332.1 

2329.4 

2314.6 

2298.2 

2278.7 

2258.7 

2235.7 

234 

2221.5 

2226.7 

2230.6 

2229.5 

2226.5 

2222.9 

2208.1 

2191.7 

2172.7 

2153.9 

2132.6 

235 

1913.5 

1939.7 

1953.5 

1963.7 

1971.7 

1976.4 

1978.1 

1972.8 

1962.1 

1950.9 

1933.5 

236 

1890.7 

1912.9 

1934.2 

1951.1 

1987.5 

1982.1 

1992.8 

1998.5 

2000.6 

2001.8 

1999.2 

237 

1876.5 

1893.5 

1911.2 

1929.3 

1948.5 

1969.9 

1988.5 

2007.0 

2026.6 

2045.2 

2063.9 

238 

1876.5 

1891.8 

1908.7 

1925.6 

1944.1 

1966.8 

1987.1 

2007.3 

2029.2 

2050.5 

2073.0 

239 

1878.3 

1892.7 

1909.2 

1926.0 

1945.1 

1968.1 

1988.9 

2009.9 

2032.8 

2055.4 

2079.5 

240 

1896.8 

1902.8 

1911.1 

1919.4 

1930.4 

1945.0 

1958.6 

1972.9 

1989.1 

2006.2 

2024.8 

241 

1866.8 

1882.7 

1896.5 

1907.9 

1918.2 

1927.3 

1933.2 

1934.9 

1933.5 

1932.3 

1927.4 

242 

1848.0 

1838.7 

1832.0 

1824.9 

1820.6 

1818.2 

1817.7 

1817.3 

1817.9 

1821.4 

1825.7 

243 

1427.0 

1388.1 

1354.0 

1317.7 

1287.7 

1260.8 

1240.0 

1222.8 

1207.9 

1203.5 

1199.0 

244 

2118.2 

2099.5 

2082.7 

2063.6 

2047.2 

2031.2 

2016.3 

2002.7 

1988.9 

1979.3 

1969.5 

245 

2110.3 

2089.6 

2070.6 

2049.2 

2030.2 

2011.3 

1994.0 

1978.1 

1961.9 

1950.2 

1938.3 

246 

1952.4 

1956.2 

1971.0 

1969.6 

1972.3 

1971.7 

1972.9 

1965.0 

1958.0 



247 

1919.6 

1933.5 

1943.7 

1950.8 

1956.9 

1957.9 

1957.0 

1950.0 

1938.0 



248 

1882.7 

1802.2 

1900.5 

1905.7 

1910.0 

1913.7 

1915.6 

1913.6 

1908.8 

1905.0 

1895.5 

249 

1932.9 

1940.6 

1947.9 

1951.2 

1954.5 

1956.5 

1953.7 

1949.8 

1943.6 

1938.7 

1923.7 

250 

1757.5 

1775.8 

1791.7 

1803.4 

1812.8 

1821.0 

1826.5 

1826.3 



1811.0 

251 

1808.0 

1805.2 



1794.5 

1788.1 

1783.2 

1775.8 

1765.6 

1757.8 

1748.0 

252 

191.5 

204.9 

207.4 

219.6 

211.2 

216.9 

226.3 

221.8 

237.1 

237.2 

237.2 
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4 


k 


*- 


* 


Table XXVHL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: $ — -2.0°, = .60, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

* 

ominal a 

-2.0° 

HE! 

Ei 

Bi 

WEM 

■031 

iromi 


ssa 


[■rcirai 

ft 493 

ft 494 

ft 495 

ft 496 



ft 499 

ft 500 

ft 501 

ft 502 

ft 503 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1919.7 

1948.8 

1983.9 

2016.1 

2048.8 

2081.3 

2113.9 



2204.0 

2231.6 

3 

2064.8 

2078.8 

2091.6 

2097.5 

2100.2 

2103.4 

2101.1 

2095.3 

2086.7 

2075.5 

2056.7 

4 

2019.7 

2032.6 

2046.8 

2053.8 

2051.5 

2065.8 

2057.7 



2028.5 

2006.7 

5 

2088.6 

2094.3 



2107.5 

2107.4 

2094.3 

2086.2 

2075.2 

2063.2 

2044.1 

6 

2024.9 

2031.5 

2043.2 

2047.1 

2048.6 

2052.4 

2048.5 

2041.1 

2026.1 

2010.9 

1989.4 

7 

2099.0 

2100.5 

2100.5 

2099.2 

2093.2 

2091.2 

2082.6 

2072.1 

2059.2 

2045.2 

2023.7 

8 

2041.1 

2043.8 

2048.6 

2053.8 

2051.5 

2051.9 

2044.2 

2035.5 

2021.8 

2008.9 

1991.9 

9 

2172.9 

2144.0 

2114.2 

2087.7 

2059.2 

2039.0 

2012.9 

1989.6 

1962.7 

1938.3 

1909.1 

10 

1898.2 

1921.3 

1950.3 

1977.3 

2005.3 

2033.8 

2062.4 

2087.4 

2117.2 

2146.6 

2172.1 

11 

2062.5 

2070.1 

2072.0 

2074.8 

2068.8 

2067.9 

2059.9 

2047.9 

2036.3 

2029.6 

2010.2 

12 

2016.4 

2017.9 

2022.0 

2022.8 

2020.4 

2020.9 

2013.1 

2001.4 

1984.3 

1968.2 

1944.9 

13 

2052.3 

2056.4 

2065.5 

2069.4 

2068.6 

2070.2 

2057.5 

2049.1 

2040.7 

2037.5 

2019.8 

14 

2002.0 

2006.7 

2016.3 

2019.1 

2019.4 

2022.7 

2019.2 

2006.0 

1998.6 

1988.6 

1968.1 

15 

2052.6 

2055.9 

2058.5 

2057.9 

2054.7 

2053.2 




2019.1 

2001.3 

16 

1992.0 

1996.4 

2003.0 

2005.8 

2006.3 

2010.0 



1989.7 

1978.5 

1959.4 

17 

2162.3 

2137.1 

2110.9 

2088.5 

2064.7 

2048.8 

2027.6 

2008.6 

1986.6 

1967.0 

1943.0 

19 

1981.3 

1999.3 

2003.9 

2010.4 

2011.4 

2012.7 

2011.4 

2008.4 

2003.6 

1995.5 

1979.6 

20 

1942.2 

1957.1 

1970.8 

1978.6 

1979.6 

1985.8 

1986.6 

1983.6 

1977.0 

1968.8 

1950.6 

21 

1976.6 

1980.9 

1988.2 

1993.0 

1994.8 

1997.8 

1998.6 

1997.5 

1991.3 

1985.0 

1973.1 

22 

1942.8 

1944.4 

1953.4 

1957.7 

1960.5 

1966.1 

1968.2 

1966.3 

1956.9 

1951.3 

1939.7 

23 

1934.6 

1941.0 

1947.6 

1952.9 

1955.3 

1958.4 

1958.6 

1957.8 

1955.0 

1950.8 

1940.3 

24 

1904.3 

1910.3 

1916.9 

1920.2 

1922.6 

1928.4 

1930.2 

1927.4 

1922.8 

1918.9 

1908.9 

25 

1919.4 

1923.6 

1929.8 

1934.1 

1935.5 

1938.2 

1938.7 

1938.1 

1934.0 

1930.4 

1920.3 

26 

1884.4 

1889.2 

1896.2 

1900.6 

1903.4 

1908.9 

1910.5 

1909.9 

1904.1 

1900.6 

1890.5 

43 

2034.6 

2047.8 

2063.7 

2070.5 

2075.7 

2081.3 

2083.8 

2086.9 

2076.4 

2068.2 

2054.1 

44 

1983.6 

1996.6 

2011.9 

2014.4 

2026.3 

2035.2 

2031.1 

2027.2 

2018.0 

2010.9 

2003.7 

67 

1906.5 

1913.0 

1920.2 

1926.5 

1929.4 

1932.8 

1933.9 

1932.3 

1929.7 

1925.0 

1913.6 

68 

1883.2 

1888.3 

1895.9 

1900.6 

1901.6 

1909.3 

1909.9 

1907.5 

1902.4 

1897.1 

1884.7 

85 

2095.0 

2102.3 

2107.5 

2111.1 

2110.1 

2109.8 

2103.7 

2094.6 

2082.9 

2069.1 

2048.3 

86 

2013.3 

2033.7 

2055.3 

2073.6 

2093.6 

2110.2 

2116.5 

2120.8 

2121.2 

2120.1 

2109.8 

87 

1969.8 

2001.7 

2033.2 

2063.0 

2090.2 

2115.5 

2139.2 

2156.8 

2176.8 

2193.6 

2204.2 

88 

1910.8 

1929.8 

1955.6 

1978.4 

2000.4 

2022.9 

2044.4 

2062.0 

2082.2 

2102.1 

2116.6 

89 

1879.9 

1893.8 

1912.6 

1930.5 

1949.1 

1969.4 

1989.1 

2006.7 

2028.6 

2051.0 

2069.2 

90 

1884.6 

1898.1 

1912.2 

1928.0 

1944.7 

1983.7 

1981.9 

1998.1 

2018.0 

2038.7 

2055.7 

91 

1887.4 



1930.2 

1947.1 

1966.4 

1985.3 

2002.4 

2023.9 

2046.5 

2065.3 

921 

2178.8 

2146.3 

2112.9 

2083.5 

2051.4 

2028.4 

1999.2 

1972.9 

1942.3 

1914.1 

1880.7 
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Table XXVIJ3: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: {! - -2.0°, = .60, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

KE3! 

THEM 

mm* 

wnmM 

rnmm 

iKsaa 

R 493 

R 494 

R 495 

R 496 

R 497 

R 498 

R 499 

R 500 

R 501 

R 502 

R 503 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1931.0 

1963.7 

2002.9 

2038.2 

2074.2 

2109.0 

2144.0 

2173.7 

2208.0 

2241.4 

2270.3 

93 

1893.9 

1916.3 

1944.6 

1971.0 

1998.4 

2026.5 

2054.7 

2079.4 

2108.8 

2137.7 

2163.0 

94 

1929.6 

1960.6 

1997.9 

2031.7 

2066.1 

2099.6 

2133.3 

2162.0 

2195.4 

2228.2 

2256.3 

95 

1903.3 

1921.0 

1945.2 

1966.9 

1988.2 

2010.4 

2031.7 

2049.5 

2070.3 

2091.2 

2107.1 

125 

1949.6 

1957.6 

1965.0 

1971.0 

1972.0 

1974.4 

1972.6 

1967.2 

1959.7 

1950.2 

1933.4 

126 

1899.4 

1909.2 

1921.6 

1929.2 

1933.1 

1940.8 

1942.3 

1938.4 

1930.7 

1922.6 

1906.9 

128 

2209.7 

2193.5 

2179.2 

2167.0 

2153.6 

2147.1 

2136.3 

2126.6 

2115.6 

2107.3 

2095.1 

132 

1881.9 

1882.1 

1886.0 

1891.6 

1897.9 

1908.6 

1918.6 

1928.0 



1967.5 

201 

2470.0 

2445.6 

2416.8 

2387.5 

2352.1 

2323.7 

2283.9 

2245.5 

2197.2 

2149.8 

2094.5 

202 

2518.8 

2506.3 



2450.1 

2432.1 

2403.3 

2374.3 

2336.5 

2299.1 

2253.7 

203 

2524.8 

2525.4 



2510.8 

2503.8 

2487.1 

2468.2 

2441.6 

2414.6 

2379.0 

204 

2476.5 

2492.7 

2509.5 

2520.0 

2524.9 

2530.8 

2528.9 

2522.4 

2510.2 

2496.3 

2473.8 

205 

2370.7 

2401.0 



2481.7 

2502.4 

2516.5 

2524.1 

2528.8 

2530.9 

2524.6 

206 

2258.7 



2373.8 

2405.8 

2435.6 

2461.5 

2480.0 

2498.3 

2513.5 

2521.4 

207 

2164.5 

2204.0 

2249.4 

2287,8 

2324.5 

2359.0 

2390.9 

2415.7 



2483.4 

208 

2102.1 

2141.5 

2186.7 

2225.7 

2263.8 

2299.9 

2334.5 

2362.0 

2392.7 

2420.9 

2442.9 

209 

2377.7 

2385.2 

2391.0 

2393.7 

2390.1 

2388.8 

2379.3 

2367.6 

2351.8 

2334.4 

2309.4 

210 

2431.0 

2441.7 

2451.5 

2457.2 

2456.8 

2458.4 

2451.6 

2442.0 

2427.8 

2412.2 

2388.5 

211 

2469.9 

2484.5 

2498.5 

2507.7 

2511.3 

2516.0 

2512.2 

2504.4 

2491.7 

2477.2 

2454.0 

212 

2447.7 

2462.3 



2493.2 

2499.6 

2497.7 

2490.8 

2477.9 

2463.2 

2439.6 

213 

2390.6 

2402.0 



2424.5 

2429.0 

2425.2 

2416.7 

2401.2 

2384.3 

2358.4 

214 

2314.4 

2322.8 

2333.0 

2337.1 

2337.2 

2339.8 

2333.8 

2323.2 



2257.6 

215 

2183.4 

2152.6 

2120.2 

2091.4 

2060.1 

2037.3 

2008.0 

1982.0 

1951.8 

1924.1 

1891.3 

216 

2088.6 

2102.5 



2125.6 





2101.5 

2082.8 

217 

2036.3 

2048.6 

2061.8 

2069.8 

2073.1 

2079.8 

2078.5 

2072.5 



2024.3 

218 

1928.4 

1960.7 



2072.1 

2106.4 

2141.0 

2170.4 



2266.9 

219 

1955.3 

1963.8 

1973.1 

1980.4 

1982.9 

1986.9 





1963.6 

220 

1920.8 

1928.1 

1938.6 

1943.1 

1947.0 

1953.7 

1955.1 

1952.6 



1925.5 

221 

1891.2 

1896.1 

1900.7 



1909.1 

1910.5 

1908.6 



1891.0 

222 

1868.3 

1871.5 

1876.8 



1887.9 

1887.4 

1885.0 

1880.2 

1875.9 

1864.3 

223 

1874.0 



1886.7 

1886.7 

1889.0 

1887.7 





224 

1857.9 

1860.0 





1868.6 

1864.4 

1857.4 

1850.4 

1836.2 

225 

2117.3 

2094.4 

2072.5 

2053.3 

2032.9 

2020.2 

2003.0 

1987.9 

1970.8 

1956.7 

1938.0 

226 

2272.2 

2238.7 

2202.3 

2168.9 

2132.1 

2103.9 

2067.8 

2034.4 

1994.0 


k mm 

227 

2324.6 

2291.5 

2255.3 

2221.4 

2183.1 

2153.3 

2113.4 

2077.1 



1944.6 

228 

2395.4 

2363.8 



2254.6 

2223.0 

2180.4 

2141.1 

2092.7 

2046.0 

1992.2 






































































































































































































































































































































































Table XXVIII: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: fi = -2.0°, = .60, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Is 

ominal a 

mm a 

■E 831 

mm* 

warn a 

6.0° 

m m 


■Elflil 

MTWKM 


■EWSI 

R 493 

R 494 

R 495 

R 496 

R 497 

R 498 

R 498 

R 500 

R 501 

R 502 

R 503 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1993.2 

2030.3 

2073.6 

2112.1 

2150.4 

2187.1 

2223.5 

2253.6 

2288.2 

2321.1 

2348.8 

230 

1882.7 

1897.9 

1918.6 

1938.6 

1959.7 

1982.5 

2005.2 

2025.5 

2050.5 

2076.1 

2097.8 



2225.8 

2225.9 

2225.0 

2217.9 

2213.8 

2202.3 

2189.6 

2173.7 

2156.5 

2132.2 



2330.5 

2333.1 

2333.4 

2327.4 

2324.0 

2312.6 

2299.4 

2282.1 

2263.6 

2237.6 

233 

2250.5 

2255.5 

2262.1 

2264.0 

2261.1 

2261.6 

2254.1 

2242.3 

2223.4 

2203.4 

2174.5 

234 

2147.5 

2150.8 

2155.9 

2157.2 

2153.6 

2153.4 

2146.0 

2134.8 

2116.7 

2098.2 

2070.6 

235 

1932.9 

1962.0 

1984.3 

1998.3 

2009.4 

2019.1 

2022.5 

2022.6 

2019.2 



236 

1894.4 

1920.2 

1949.1 

1972.7 

1992.9 

2011.9 

2026.6 

2037.1 

2047.3 

2053.8 

2052.5 

237 

1871.7 

1890.9 

1914.8 

1936.2 

1957.9 

1980.9 

2002.6 

2021.2 

2043.6 

2066.1 

2082.0 

238 

1875.5 

1891.0 

1911.4 

1931.1 

1951.7 

1973.7 

1994.5 

2013.6 

2037.5 

2061.7 

2081.3 

239 

1882.1 

1895.2 

1913.6 

1931.5 

1950.3 

1971.2 

1992.0 

2010.6 

2034.0 

2058.2 

2078.4 

240 

1898.3 

1903.5 

1912.9 

1923.1 

1934.1 

1948.6 

1962.4 

1975.0 

1991.7 

2009.8 

2024.3 

241 

1849.3 

1871.6 

1896.3 

1915.3 

1932.1 

1947.9 

1959.0 

1967.0 

1974.7 

1979.1 

1975.6 



1836.2 

1829.3 

1825.0 

1820.8 

1822.6 

1822.7 

1822.5 

1823.6 

1826.5 

1825.2 

243 

1416.9 

1380.7 

1344.5 

1315.7 

1288.3 

1269.6 

1252.9 

1237.0 

1223.8 

1210.6 

1193.4 

244 

2115.1 

2095.2 

2076.4 

2060.8 

2044.2 

2034.9 

2021.5 

2009.5 

1996.4 

1985.8 

1971.2 

245 

2106.3 

2084.4 

2063.5 

2045.6 

2026.7 

2015.3 

1999.7 

1985.8 

1970.3 

1957.5 

1940.6 

246 

2004.3 

2012.5 

2017.1 

2017.8 

2017.6 

2019.1 

2016.3 

2010.2 

2004.4 

1996.7 

1982.1 

247 

1953.2 

1966.9 

1979.8 

1987.0 

1997.6 

2001.3 

2000.5 

1996.3 

1989.4 

1979.3 

1960.9 

248 

1927.9 

1934.1 

1940.3 

1945.6 

1947.4 

1950.0 

1949.6 

1946.9 

1942.9 

1937.6 

1922.3 

249 

1894.3 

1901.4 

1910.1 

1915.6 

1919.7 

1926.2 

1927.6 

1925.8 

1921.0 

1917.2 

1900.0 

250 

1813.7 

1826.9 

1839.1 

1848.6 

1853.4 

1858.1 

1859.3 

1857.0 

1852.1 

1844.6 

1829.3 

251 

1824.6 

1822.0 

1820.2 

1818.9 

1814.8 

1811.9 

1808.3 

1803.0 

1796.2 

1787.9 

1772.9 

252 

192.6 

202.4 

208.5 

219.0 

219.4 

217.7 

225.8 

227.2 

233.0 

236.5 

234.4 










































































































































































































































































































Table XXIX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: j3 - 6.0°, = .60, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

K 

fominal a 

mem 

2.0° 

MEM 

6.0° 

m 


imam 


■raw m 

R 519 

R 520 

R 521 

R 522 

R 523 

R 524 

R 525 

R 526 

R 527 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1931.8 

1964.8 

1997.7 

2030.4 

2064.3 

2097.1 

2132.5 

2164.8 

2196.6 

3 

1970.7 

1979.8 

1981.5 

1984.8 

1982.7 

1972.3 

1961.1 

1948.9 

1932.2 

4 

2136.8 

2152.0 

2170.2 

2178.5 

2177.9 

2177.8 

2176.2 

2165.6 

2156.0 

5 

1983.4 

1989.2 

1990.9 

1993.3 

1988.0 

1981.3 

1982.1 

1951.3 

1938.9 

6 

2155.5 

2161.5 

2166.0 

2171.0 

2170.0 

2183.7 

2156.0 

2137.7 

2124.6 

MB 

1979.3 

1983.1 

1980.3 

1979.0 

1973.6 

1965.9 

1955.6 

1944.8 

1933.0 

8 

2171.5 

2172.5 

2172.1 

2168.6 

2163.2 

2152.9 

2141.7 

2124.4 

2113.3 

9 

2137.4 

2109.2 

2079.7 

2050.0 

2020.1 

1991.7 

1965.1 

1942.3 

1919.2 

10 

1912.1 

1939.0 

1965.9 

1993.1 

2021.9 

2050.3 

2081.6 

2110.7 

2139.9 

11 

1971.9 

1973.9 

1974.6 

1971.3 

1963.3 

1944.8 

1935.6 

1924.3 

1908.4 

12 

2124.8 

2128.7 

2131.1 

2131.8 

2129.9 

2123.1 

2113.4 

2096.1 

2080.4 

13 

1962.9 

1967.2 

1989.2 

1969.4 

1964.3 

1957.6 

1943.9 

1939.4 

1926.1 

14 

2115.6 

2120.1 



2127.7 

2122.5 

2110.6 

2096.7 

2085.5 

15 

1945.8 

1956.4 

1953.9 

1954.8 

1952.1 

1947.3 

1938.9 

1930.8 

1919.4 

16 

2112.4 

2115.1 

2116.6 

2115.7 

2112.9 

2106.2 

2098.3 

2083.7 

2069.8 

17 

2135.1 

2110.3 

2081.4 

2060.3 

2037.9 

2013.5 

1990.6 

1969.9 

1950.4 

19 

1918.2 

1926.8 

1931.6 

1933.0 

1933.0 

1928.0 

1922.9 

1916.3 

1906.7 

20 

2048.1 

2057.5 

2065.9 

2069.5 

2071.5 

2070.5 

2069.1 

2061.6 

2054.8 

21 

1912.3 

1920.3 

1923.3 

1924.9 

1925.8 

1925.3 

1921.4 

1915.8 

1908.6 

22 

2026.9 

2034.2 

2038.9 

2041.5 

2043.1 

2041.3 

2043.3 

2032.6 

2026.7 

23 

1881.6 

1888.0 

1891.2 

1893.8 

1894.9 

1894.7 

1891.5 

1887.8 

1882.7 

24 

1984.6 

1990.2 

1994.4 

1996.8 

1998.3 

1996.5 

1996.8 

1990.7 

1985.8 

25 

1869.0 

1878.3 

1879.4 

1881.1 

1881.0 

1880.8 

1878.6 

1875.0 

1871.2 

26 

1958.7 

1985.0 

1969.0 

1971.8 

1972.8 

1971.4 

1972.1 

1966.6 

1981.7 

43 

1963.9 

1972.5 

1977.1 

1976.8 

1978.9 

1974.1 

1960.7 

1955.6 

1941.0 

44 

2076.7 

2101.8 

2118.6 

2125.5 

2134.8 

2139.9 

2143.9 

2138.5 

2132.9 

67 

1870.0 

1875.0 

1876.7 

1875.9 

1878.2 

1873.6 

1869.5 


1856.3 

68 

1947.2 

1955.8 

1962.7 

1968.0 

1971.4 

1972.9 

1974.2 

1970.1 

1966.1 

85 

1969.1 

1979.2 

1979.8 

1981.9 

1970.8 

1968.0 

1959.7 

1947.1 

1930.9 

86 

2116.6 

2146.1 

2172.3 

2194.9 

2215.3 

2229.9 

2243.7 

2247.7 

2252.2 

87 

1948.6 

1973.4 

1994.8 

2010.4 

2028.2 

2043.4 

2056.6 

2068.0 

2076.1 



1978.1 

2013.5 

2044.5 

2070.3 

2068.8 

2077.0 

2093.3 

2117.3 

89 

1896.7 

1909.4 

1922.5 

1936.4 

1952.0 

1967.6 

1985.8 

2003.2 

2021.6 

90 

1882.4 

1901.8 

1921.1 

1941.1 

1962.7 

1984.4 

2009.0 

2031.9 

2056.2 

91 

1894.2 

1908.7 

1924.0 



1977.3 

1999.1 

2019.9 

2042.4 

921 

2143.4 

2111.8 

2078.7 

2045.0 

2010.8 

1977.3 

1944.6 

1914.7 

1888.1 

















































































































































































































































































































































































Table XXIX; AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /? — 6.0°, M m = .60, q a = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

R: 519 

R: 520 

R: 521 

R: 522 

R 523 

R 524 

R 525 

R: 526 

R 527 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1953.2 

1989.8 

2025.8 

2061.2 

2097.5 

2132.4 

2169.6 

2203.0 

2235.5 

93 

1907.5 

1933.7 

1960.0 

1986.7 

2015.0 

2043.0 

2073.9 

2102.6 

2131.4 



1988.2 

2023.8 

2058.8 

2095.0 

2130.0 

2167.3 

2200.8 

2233.7 



1962.9 

1998.2 

2029.1 

2054.8 

2053.3 

2061.6 

2078.0 

2102.0 

125 

1870.6 

1883.3 

1892.6 

1898.8 

1903.2 

1904.5 

1903.5 

1898.8 

1892.6 

126 

2007.4 

2012.5 

2016.7 

2017.7 

2016.3 

2009.1 

2001.9 

1988.3 

1975.3 

128 

2180.3 

2168.2 

2153.2 

2140.0 

2126.9 

2114.6 

2104.0 

2094.2 

2086.1 

132 

1880.4 

1883.6 

1887.7 

1893.4 

1901.6 

1910.9 

1923.6 

1936.1 

1950.8 

201 

2432.5 

2406.8 

2375.1 

2339.8 

2299.7 

2257.1 

2210.4 

2164.7 

2117.4 



2477.2 

2457.9 

2434.4 


2375.6 

2340.4 

2304.8 

2267.3 



2509.3 

2504.1 

2494.3 

2480.4 

2461.7 

2438.7 

2413.5 

2386.0 

204 

2473.6 

2490.2 

2500.9 

2506.5 

2508.2 

2504.5 

2496.8 

2484.8 

2469.8 

205 

2382.5 

2414.1 

2440.6 

2462.6 

2481.3 

2494.4 

2503.9 

2507.8 

2508.4 



2318.6 

2354.7 

2386.9 

2417.3 

2442.3 

2465.2 

2482.0 

2495.7 



2230.6 

2270.2 

2307.0 

2342.6 

2374.1 

2404.7 

2429.6 

2451.9 

208 

2126.3 

2168.8 

2209.3 

2247.4 

2285.0 

2319.3 

2353.6 

2382.4 

2409.1 

209 

2246.2 

2253.3 

2254.4 

2251.7 

2244.7 

2235.2 

2220.3 

2205.0 

2184.1 

210 

2323.6 

2334.3 

2338.4 

2338.5 

2335.4 

2328.4 

2316.2 

2302.7 

2284.0 

211 

2410.7 

2425.3 

2433.5 

2437.3 

2437.5 

2432.9 

2423.3 

2411.0 

2394.0 

212 

2498.5 

2513.6 

2523.7 

2528.9 

2530.0 

2526.0 

2518.1 

2505.1 

2490.4 

213 

2486.1 

2498.2 

2506.2 

2509.4 

2508.9 

2502.0 

2492.3 

2476.7 

2460.7 

214 

2443.3 

2452.3 

2457.6 

2458.3 

2455.0 

2445.3 

2432.9 

2414.3 

2396.5 

215 

2133.6 

2104.2 

2073.4 

2043.4 

2012.6 

1982.4 

1952.5 

1925.1 

1898.6 

216 

1984.4 

1994.1 

1997.3 

1998.5 

1998.5 

1991.4 

1980.5 

1968.9 

1952.3 

217 

2166.2 

2180.6 

2193.3 

2201.3 

2204.8 

2203.8 

2200.9 

2189.3 

2179.1 

218 

1946.2 

1980.9 

2015.1 

2049.8 

2084.5 

2117.9 

2153.3 

2185.3 

2216.9 



1910.0 

1912.6 

1914.7 

1914.1 

1912.0 

1907.6 

1900.6 

1891.8 

220 

2002.6 

2012.8 

2021.6 

2027.1 

2031.2 

2033.6 

2033.8 

2027.5 

2021.7 

221 

1853.4 

1856.9 

1858.1 

1857.9 

1857.0 

1854.3 

1850.8 

1845.8 

1839.5 

222 

1931.6 

1937.1 

1941.9 

1945.0 

1947.1 

1947.7 

1947.7 

1943.2 

1939.2 

223 

1842.9 

1843.4 

1840.0 

1838.3 

1834.2 

1828.2 

1820.8 

1812.1 

1801.8 

224 

1911.5 

1918.1 

1923.8 

1^26.7 

1930.6 

1930.4 

1931.0 

1926.5 

1922.1 

225 

2090.3 

2069.1 

2047.9 

2026.8 

2006.2 

1986.8 

1969.1 

1953.2 

1938.9 

226 

2238.4 

2204.8 

2168.6 

2131.3 

2091.9 

2052.3 

2012.0 

1974.5 

1937.4 


2285.8 

2252.4 

2215.4 

2176.6 

2135.1 

2093.0 

2049.5 

2007.4 

1987.3 



2324.9 

2288.0 

2248.1 

2204.4 

2159.4 

2111.7 

2065.4 

2019.0 




































































































































































































Table XXIX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: = 6.0°, M b = .60, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Nominal a 


Ori- 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 


fice 

R: 519 

R 520 

R 521 

R 522 

R 523 

R 524 

R 525 

R 526 

R 527 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

2016.8 

2057.6 

2097.2 

2135.3 

2173.8 

2210.3 

2248.0 

2281.2 

2312.8 

230 

1892.5 

1911.5 

1931.7 

1952.4 

1975.0 

1997.6 

2023.4 

2047.4 

2072.7 

231 

2075.4 

2078.7 

2078.6 

2073.8 

2063.9 

2053.7 

2038.9 

2026.6 

2004.6 

232 

2186.8 

2191.3 

2191.0 

2186.6 

2176.6 

2165.7 

2149.2 

2132.6 

2110.8 

233 

2389.5 

2394.7 

2396.9 

2394.9 

2389.3 

2377.7 

2364.1 

2343.9 

2325.6 

234 

2296.6 

2299.1 

2299.4 

2295.9 

2289.6 

2277.3 

2263.7 

2243.2 

2225.2 

235 

1921.6 

1931.4 

1936.6 

1937.7 

1935.2 

1928.8 

1917.1 

1902.7 

1883.7 

236 

1910.3 

1924.3 

1934.8 

1942.1 

1947.3 

1949.3 

1948.0 

1944.9 

1938.6 

237 

1895.4 

1909.9 

1924.2 

1938.5 

1953.8 

1968.6 

1984.9 

2000.4 

2015.8 

238 

1892.3 

1907.0 

1922.2 

1938.1 

1955.6 

1973.0 

1992.9 

2012.0 

2032.0 

239 

1890.2 

1906.2 

1923.0 

1940.9 

1960.7 

1980.8 

2003.8 

2025.9 

2049.4 

240 

1902.0 

1909.5 

1917.8 

1927.5 

1939.4 

1951.8 

1967.4 

1982.7 

1999.8 

WZ FI 

1890.7 

1897.4 

1901.0 

1902.2 

1901.4 

1898.2 

1892.1 

1885.0 

1874.8 

242 

1833.6 

1826.2 

1819.8 

1814.7 

1812.4 

1810.9 

1811.9 

1812.2 

1814.1 

243 

1386.5 

1349.6 

Im-jMEggil 

1258.9 

1234.9 

1215.5 

1201.6 

1189.7 

244 

2091.4 

2073.1 

2054.6 

2036.7 

2020.1 

2004.6 

1990.7 

1978.4 

1967.8 

245 

2081.6 

2061.5 

2040.5 

2020.5 

1 2001.4 

1983.4 

1967.2 

1952.7 

1939.8 

246 

1918.5 

1923.2 

1930.9 

1933.1 

1932.9 

1930.4 

1923.0 

1917.8 

1909.8 

247 

1911.2 

1918.1 

1923.1 

1923.4 

1920.4 

1914.3 

1904.2 

1891.0 

1874.7 

248 

1862.3 

1871.5 


1886.0 

1886.7 

1886.1 

1883.6 

1879.2 

249 

1986.4 

1991.6 

1994.5 

1995.8 

1995.5 

1992.2 

1988.6 

1980.3 

1973.8 

250 

1738.3 

1756.8 


1793.5 

1799.3 

1802.8 

1802.4 

1799.9 

251 

1800.3 

1797.6 

1792.0 

1784.3 

1776.8 

1768.8 

1759.8 

1749.4 

1738.2 

252 

200.9 

203.8 

215.4 

215.5 

215.9 

223.9 

222.7 

226.4 

238.4 
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Table XXX; AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions; a = 6.0°, = .60, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

WXSM 

MOL 131 

EEfl 

mm 

-1.0° 

-.5* 

0.0° 


1.0° 

2.0° 

■E1TO1 


6.0° 

HI 

R 2 

R 3 

R 4 

R 5 

R 6 


R 8 

R 9 

R 10 

R 11 

R 12 

R 13 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

2041.6 

2043.1 

2048.8 

2050.4 

2051.0 

2051.0 

2050.9 

2050.0 

2049.2 

2048.4 

2044.2 

2035.6 

2027.9 

3 

2162.3 

2132.7 

2118.8 

2102.8 

2090.0 

2083.6 

2075.1 

2068.4 

2062.7 

2050.0 

2034.9 

2019.5 

1992.2 

4 

1993.6 





2075.6 

2081.7 

2088.3 

2095.2 

2107.3 

2122.9 

2136.8 

2167.3 

5 

2168.9 

2140.0 

2126.1 

2110.4 

2098.1 

2092.1 

2083.6 

2077.1 

2071.7 

2059.5 

2045.1 

2030.3 

2001.4 

6 

1993.7 

2024.1 

2037.9 

2052.0 

2067.2 

2073.8 

2080.0 

2086.4 

2091.6 

2101.9 

2118.0 

2132.3 

2164.2 

wm 

2157.7 

2128.2 

2113.9 

2098.0 

2085.8 

2080.3 

2071.4 

2065.1 

2059.5 

2047.2 

2033.3 

2017.8 

1989.8 

8 

1997.5 

2026.9 

2040.4 

2054.2 

2069.1 

2075.6 

2081.3 

2087.9 

2094.6 

2104.9 

2119.0 

2133.6 

2163.6 

9 

2052.4 

2062.0 

2064.4 

2064.5 

2065.7 

2066.7 

2065.7 

2066.9 

2068.2 

2066.7 

2067.3 


5 

5 

10 

2002.5 

2005.4 

2006.2 

2006.3 

2007.4 

2007.3 

2007.0 

2006.4 

2005.5 

2004.5 

2002.3 

1997.8 

1991.4 

11 

2124.4 

2097.5 

2084.9 

2070.8 

2059.7 

2054.5 

2046.7 

2041.0 

2036.3 

2025.4 

2013.0 

1999.4 

1980.0 

12 

1971.5 

1998.4 

2010.7 

2023.2 

2036.8 

2042.9 

2048.3 

2054.5 

2060.8 

2071.6 

2086.0 

2099.7 

2127.6 

13 

2123.5 

2097.0 

2084.6 

2070.6 

2059.8 

2054.6 

2046.9 

2041.3 

2036.6 

2025.9 

2013.6 

2000.4 

1975.9 

14 

1972.6 

1998.3 

2010.1 

2022.0 

2035.3 

2041.2 

2046.6 

2052.6 

2058.8 

2069.6 

2083.6 

2097.2 

2124.4 

15 

2033.3 

2034.6 

2035.7 

2036.1 

2037.2 

2037.7 

2038.1 

2038.6 

2039.5 

2039.1 

2039.4 

2039.5 

2039.4 

16 

1960.4 

1985.7 

1997.5 

2009.5 

2022.7 

2028.7 

2033.8 

2039.7 

2045.9 

2056.8 

2071.1 

2084.7 

2112.3 

17 

2055.0 

2066.0 

2068.7 

2069.6 

2069.7 

2070.3 

2069.4 

2070.5 

2071.9 

2070.4 

2069.6 

2062.6 

2061.0 

19 

2058.8 

2035.9 

2025.2 

2013.3 

2004.4 

2000.2 

1993.6 

1989.1 

1985.1 

1976.2 

1966.4 

1955.6 

1937.1 

20 

1942.9 

1962.4 

1971.4 

1980.5 

1991.2 

1996.0 

2000.3 

2005.1 

2009.9 

2018.5 

2030.1 

2041.3 

2064.7 

21 

2037.5 

2016.8 

2007.3 

1996.5 

1988.7 

1985.0 

1978.9 

1974.9 

1971.6 

1963.8 

1955.1 

1945.7 

1929.2 

22 

1930.5 

1947.0 

1954.7 

1962.4 

1971.7 

1976.1 

1979.8 



1996.0 

2006.5 

2016.6 

2038.0 

23 

1993.2 

1973.8 

1965.0 

1955.0 

1948.0 

1944.6 

1939.3 

1935.7 

1932.5 

1925.6 

1918.2 

1909.7 

1895.9 

24 

1891.4 

1905.8 

1912.6 

1919.4 

1927.8 

1931.8 

1935.0 

1939.0 

1942.7 

1949.5 

1959.2 

1968.4 

1988.5 

25 

1970.7 

1953.0 

1944.8 

1935.6 

1929.4 

1926.4 

1921.4 

1918.2 

1915.4 

1909.1 

1902.7 

1895.1 

1883.0 

26 

1879.6 

1892.1 

1898.1 

1904.1 

1911.7 

1915.3 

1918.2 

1921.7 

1925.2 

1931.3 

1940.2 

1948.8 

1967.4 

43 

2129.4 

2103.6 

2091.4 

2077.3 

2066.2 

2060.8 

2053.1 

2047.3 

2042.2 

2031.1 

2019.8 

2009.6 

1983.1 

44 

1970.6 

1997.5 

2009.8 

2022.1 

2035.4 

2041.4 

2047.1 

2053.2 

2058.9 

2069.5 

2082.8 

2095.5 

2120.7 

67 

1984.7 

1947.5 

1939.8 

1930.9 

1924.4 

1921.3 

1915.9 

1912.6 

1910.0 

1903.6 

1897.4 

1890.1 

1878.8 

68 

1878.9 

1890.6 

1895.9 

1901.0 

1907.8 

1911.5 

1914.1 

1918.1 

1922.6 

1929.1 

1937.6 

1945.5 

1963.5 

85 

2177.4 

2145.2 

2129.7 

2112.4 

2098.7 

2092.2 

2082.8 

2075.4 

2069.0 

2055.2 

2039.4 

2022.0 

1990.0 

86 

2033.0 

2064.0 

2078.0 

2091.8 

2106.2 

2112.5 

2118.9 

2124.9 

2130.4 

2141.5 

2154.2 

2166.0 

2189.7 

87 

2122.5 

2107.4 

2100.2 

2091.7 

2084.6 

2080.9 

2076.1 

2072.0 

2068.9 

2062.8 

2052.1 

2039.5 

2016.7 

88 

1978.7 

1990.7 

1995.9 

2000.3 

2005.5 

2007.6 

2009.5 

2011.3 

2013.5 

2019.6 

2025.3 

2029.9 

2039.2 

89 

1946.8 

1949.1 

1949.8 

1949.6 

1950.4 

1950.2 

1949.4 

1948.8 

1948.0 

1946.6 

1944.7 

1941.3 

1935.8 

90 



1944.8 

1945.7 

1947.3 



1947.3 

KISSI 

1947.1 

1946.0 

1943.9 

1940.1 




1947.9 


1949.1 

1949.3 

1948.7 

1948.3 

1948.2 

1947.4 

1946.1 

1943.8 

1939.8 

921 

2044.4 



2056.9 

2057.2 

2058.0 

2057.1 

2059.2 

2061.8 

2060.7 

2061.8 


n 
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Tabic XXX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continuad) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, = .60, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ordinal 

§ 

-6.0° 

BSfl 

EX3fl 

-2.0° 

KSSfl 

IBigRl 

0.0° 

.5° 

1.0° 

2.0° 

■ESDI 

mEEm 

6.0° 

R 1 

R 2 

R 3 

R 4 

R 5 

R 6 

R 7 

R 8 

R 9 

R 10 

R 11 

R 12 

R 13 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

2069.4 

2072.4 

2074.3 

2075.4 

2077.0 

2077.1 

2077.1 

2076.4 

2075.1 

2074.4 

2070.4 

2065.7 

2058.4 

93 

1994.8 

1997.5 

1998.5 

1998.9 

2000.3 

2000.2 

2000.0 

1999.4 

1998.4 

1997.5 

1995.2 

1991.0 

1985.2 

94 

2059.4 

2064.6 

2066.5 

2067.3 

2067.9 

2068.3 

2068.7 

2068.3 

2067.5 

2067.2 

2065.1 

2061.7 

2056.0 

95 

1970.2 

1980.4 

1984.8 

1988.4 

1992.7 

1994.2 

1995.2 

1996.3 

1998.3 

2004.3 

2010.1 

2014.6 

2023.8 

125 

1939.4 

1940.6 

1941.9 

1942.4 

1943.5 

1944.3 

1944.9 

1945.6 

1946.4 

1946.2 

1946.7 

1946.9 

1947.2 

126 

1895.2 

1912.1 

1920.0 

1928.1 

1938.0 

1942.5 

1946.2 

1950.4 

1954.9 

1963.1 

1974.5 

1985.4 

2007.5 

128 

2148.2 

2154.8 

2156.5 

2156.4 

2157.0 

2157.5 

2156.5 

2156.8 

2157.5 

2156.1 

2154.5 

2149.5 

2142.6 

132 

1895.3 

1898.1 

1898.9 

1898.9 

1900.1 

1900.3 

1899.4 

1899.5 

1899.4 

1898.6 

1898.2 

1896.3 

1893.3 

201 

2341.7 

2353.9 

2356.8 

2356.9 

2358.7 

2359.1 

2357.4 

2358.2 

2360.1 

2357.3 

2357.2 

2354.2 

2346.1 

202 

2440.2 

2452.0 

2455.0 

2455.3 

2457.3 

2457.5 

2456.0 

2456.4 

2457.7 

2454.9 

2454.0 

2450.2 

2440.6 

203 

2500.8 

2514.5 

2516.1 

2515.5 

2517.3 

2517.7 

2516.4 

2516.4 

2517.3 

2514.9 

2513.5 

2509.2 

2499.1 

204 

2517.2 

2526.3 

2528.8 

2529.3 

2531.1 

2531.2 

2530.1 

2529.7 

2530.0 

2527.8 

2525.6 

2520.5 

2509.6 

205 

2474.1 

2482.1 

2484.8 

2485.6 

2487.6 

2487.7 

2487.0 

2486.2 

2485.7 

2483.9 

2480.7 

2475.0 

2463.6 

206 

2400.2 



2409.1 

2410.7 

2410.7 

2410.3 

2409.2 

2408.3 

2406.7 

2403.2 

2397.4 

2386.5 

207 

2319.7 

2324.7 

2326.4 

2327.1 

2328.3 

2328.2 

2328.2 

2327.1 

2326.1 

2324.9 

2321.3 

2315.8 

2305.4 

208 

2259.8 

2263.9 

2265.5 

2265.9 

2267.4 

2267.3 

2267.2 

2266.2 

2264.8 

2263.6 

2260.2 

2254.8 

2245.3 

209 

2448.6 

2423.6 

2410.3 

2394.2 

2381.2 

2375.0 

2365.9 

2358.4 

2352.0 

2337.1 

2320.2 

2300.5 

2262.3 

210 

2501.4 

2484.8 

2475.1 

2462.7 

2453.0 

2448.2 

2440.8 

2434,9 

2429.7 

2417.3 

2403.1 

mm 

2351.9 

211 

2530.4 



2516.1 

2511.7 

2509.1 

2504.7 

2501.3 

2498.5 

2490.9 

2481.8 

2469.9 

2446.0 

212 

2459.0 

2481.6 

2490.4 

2497.7 

2506.1 

2509.0 

2511.0 

2513.6 

2516.9 

2520.2 

2524.5 

2526.3 

2529.1 

213 

2367.9 

2401.8 

2416.1 

2429.3 

2443.1 

2448.4 

2453.4 

2458.7 

2464.7 

2473.2 

2483.9 

2492.2 

2507.7 

214 

2266.6 

2307.0 

2324.5 

2341.6 

2359.2 



2380.5 

2388.4 

2400.4 

2415.7 

2429.1 

2454.5 

215 

2054.5 

2062.8 

2064.5 

2063.6 

2063.6 

2063.9 

2062.0 

2062.5 

2063.8 

2061.1 

2060.3 

2055.3 

2047.7 

216 

2189.9 

2159.0 

2144.1 

2127.4 

2113.9 

2107.5 

2098.4 

2091.2 

2084.9 

2071.3 

2055.6 

2038.3 

2006.3 

217 

2011.4 



2075.3 

2091.6 

2098.6 

2105.5 

2112.6 

2119.7 

2132.4 

2148.5 

2163.8 

2194.4 

218 

2073.1 

2074.3 

2074.6 

2074.0 

2074.1 

2073.7 

2073.0 

2071.7 

2069.7 

2067.4 

2062.7 

2057.3 

2047.6 

219 

2025.3 



1984.0 

1976.0 

1972.3 



1959.1 

1951.4 

1942.9 

1933.5 

1917.8 

220 

1915.5 

1932.4 

1940.5 

1948.6 

1958.3 

1962.7 

1966.5 

1970.8 

1974.6 

1982.1 

1992.2 

2002.0 

2023.4 

221 

1940.2 



1907.4 

1901.6 

1898.8 

1894.1 

1891.3 

1888.9 

1883.2 

1877.3 

1870.6 

1860.1 

222 

1932.4 

1932.6 

1933.2 

1933.1 

1933.7 

1933.7 

1933.8 

1933.9 

1934.2 

1933.4 

1931.6 

1930.5 

1931.6 

223 

1915.7 



1886.6 

1881.0 

1878.3 

1873.8 

1871.1 

1868.7 

1863.1 

1857.5 

1850.9 

1840.5 

224 

1845.3 





1877.8 

1880.3 

1883.9 

1887.2 

1892.6 

1900.9 

1908.3 

1922.6 

225 

2024.2 

2033.3 

2035.3 

2035.5 

2037.0 



2037.8 



2037.9 

2035.8 

2029.3 

226 

2119.5 

2131.8 

2135.3 

2136.0 

2137.8 



2139.3 

2141.6 

2140.1 

2141.4 

2140.3 

2135.9 

227 

2172.1 



2187.2 

2188.8 

2189.5 

2188.2 

2189.6 

2191.7 

2189.6 

2190.6 

2188.7 

2183.2 

228 

2242.7 



2259.0 

2260.9 

2261.5 

2260.1 

2261.4 

2263.6 



2260.1 

2254.0 
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4 


* 


* 


Table XXX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, = .60, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

[ominal 

e _ . 



mm 

MEM 


-.5° 

MEM 



EQfl 

Bfl 



mm 

R 2 

R 3 

R 4 

R 5 

R 6 

[ H 

R 8 

R 9 

o 

r-t 

R 11 

R 12 

R 13 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

2147.0 

2149.7 

2151.0 

2152.1 

2153.4 

2153.4 

2153.4 

2152.3 

2151.1 

2149.9 

2146.0 

2140.5 

2132.3 

f%T*l 

1956.0 

1959.4 

1960.4 

1960.9 

1962.1 

1962.2 

1961.8 

1961.4 

1960.9 

1959.9 

1958.2 

1955.4 

1950.5 

231 

2288.4 

2255.9 

2239.4 

2220.9 

2206.2 

2199.4 

2189.3 

2181.5 

2174.8 

2159.2 

2141.8 

2122.0 

2084.2 

232 

2391.6 

2363.2 

2348.2 

2331.0 

2317.1 

2310.6 

2301.0 

2293.3 

2286.7 

2271.7 

2254.7 

2235.2 

2197.3 

233 

2189.1 

2229.6 

2247.2 

2264.7 

2282.8 

2290.3 

2297.5 

2305.5 

2313.9 

2327.1 

2344.1 

2359.6 

2389.5 

234 

2082.4 

2121.8 

2139.5 

2157.2 

2175.5 

2183.2 

2190.5 

2198.7 

2207.5 

2221.5 

2239.7 

2256.9 

2290.4 

235 

2044.8 

2028.1 

2020.2 

2011.1 

2004.2 

2000.6 

1995.5 

1991.6 

1987.8 

1979.7 

1970.8 

1960.6 

1942.5 

236 

2011.4 

2003.4 

1999.5 

1994.6 

1991.0 

1988.8 

1985.7 

1983.0 

1980.4 

1975.0 

1968.4 

1960.2 

1945.6 

237 

1958.4 

1959.5 

1959.7 

1958.9 

1958.8 

1958.6 

1957.8 

1957.0 

1955.9 

1953.8 

1950.7 

1946.4 

1938.6 

238 

1949.6 

1951.7 

1952.3 

1952.1 

1953.3 

1953.3 

1952.5 

1951.9 

1951.1 

1949.4 

1947.0 

1943.6 

1937.8 

239 

1946.8 

1949.9 

1950.9 

1950.9 

1951.8 

1951.9 

1951.3 

1951.0 

1950.5 

1949.6 

1947.8 

1944.9 

1940.2 

240 

1931.1 

1933.9 

1934.8 

1934.7 

1935.8 

1936.0 

1935.2 

1935.0 

1934.8 

1933.9 

1933.0 

1930.6 

1927.1 

241 

1936.3 

1935.6 

1934.7 

1932.7 

1931.8 

1930.9 

1929.2 

1928.1 

1926.7 

1923.5 

1919.8 

1914.5 

1905.0 

242 

1813.7 

1819.2 

1821.1 

1821.8 

1823.8 

1824.3 

1823.3 

1823.7 

1823.8 

1822.7 

1821.5 

1818.6 

1814.3 

243 

1282.3 

1287.5 

1289.1 

1289.4 

1287.8 

1289.6 

1287.7 

1289.6 

1291.4 

1292.8 

1293.0 

1292.6 

1290.1 

244 

2035.6 

2044.8 

2046.8 

2047.1 

2048.4 

2049.3 

2048.3 

2049.1 

2050.3 

2049.2 

2048.8 

2046.2 

2039.6 

245 

2017.3 

2026.7 

2029.1 

2029.6 

2030.8 

2031.6 

2030.7 

2031.7 

2033.2 

2032.0 

2031.6 

2029.1 

2023.4 

246 

2066.5 

2042.8 

2031.7 

2019.4 

2010.3 

2005.9 

1999.1 

1994.2 

1989.9 

1980.4 

1970.2 

1958.4 

1938.1 

247 

2038.3 

2019.4 

2010.1 

1999.2 

1991.0 

1987.1 

1981.0 

1976.8 

1973.1 

1964.9 

1955.7 

1945.6 

1928.0 

248 

1987.7 

1968.0 

1959.0 

1948.8 

1941.6 

1938.1 

1932.5 

1928.6 

1925.2 

1917.8 

1909.8 

1900.6 

1885.5 

249 

1890.7 

1905.8 

1913.0 

1920.2 

1929.0 

1933.1 

1936.4 

1940.3 

1944.2 

1951.3 

1961.1 

1970.6 

1991.1 

250 

1894.3 

1873.7 

1864.3 

1854.1 

1846.4 

1842.8 

1836.9 

1832.7 

1828.9 

1821.4 

1812.7 

1803.0 

1786.8 

251 

1840.9 

1827.6 

1821.7 

1815.0 

1811.0 

1809.3 

1805.6 

1803.9 

1802.5 

1798.8 

1795.7 

1791.8 

1786.6 

252 

216.2 

219.8 

211.4 

211.8 

212.9 

212.9 

213.0 

212.0 

210.8 

220.0 

216.8 

211.8 

213.5 
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Table XXXI: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 10.0°, M K = .60, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

-2.0° 


2.0° 

6.0° 

R 518 

R 515 

R 516 

R 517 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

2108.5 

2113.7 

2107.4 

2096.2 

3 

2098.7 

2074.9 

2037.9 

1970.5 

4 

2053.9 

2079.4 

2112.5 

2176.4 

5 

2092.2 

2068.2 

2039.6 

1979.6 

6 

2045.2 

2068.4 

2099.9 

2162.2 

■H 

2080.3 

2056.5 

2022.7 

1964.0 

8 

2040.6 

2062.3 

2091.9 

2151.4 

9 

2011.4 

2009.4 

2003.2 

1989.7 

10 

2057.0 

2061.7 

2058.7 

2049.1 

11 

2057.6 

2038.0 

2005.0 

1942.9 

12 

2010.9 

2032.2 

2061.7 

2121.4 

13 

2055.0 

2038.1 

2007.8 

1956.0 

14 

2016.2 

2036.9 

2064.6 

2121.0 

15 

2045.4 

2024.1 

1994.6 

1945.6 

16 

2003.7 

2023.1 

2049.8 

2104.6 

17 

2025.6 

2024.2 

2019.2 

2011.5 

19 

2008.6 

1992.0 

1966.9 

1926.2 

20 

1982.4 

1999.6 

2021.7 

2068.9 

21 

1995.4 

1980.4 

1958.1 

1923.7 

22 

1963.6 

1979.2 

1997.8 

2039.8 

23 J 

1955.6 

1941.6 

1921.7 

1893.0 

wm 

1925.5 

1938.7 

1955.5 

19949 

25 

1935.3 

1922.7 

1904.5 

1879.0 

26 

1905.9 

1917.9 

1933.2 

1969.8 

43 

2080.6 

2062.2 

2031.6 

1972.1 

44 

2027.1 

2050.9 

2080.6 

2138.3 

67 

1930.7 

1917.4 

1898.8 

1871.8 

68 

1905.5 

1918.3 

1933.9 

1971.4 

85 

2101.6 

2074.5 

2032.7 

1966.1 

86 

2112.4 

2139.5 

2171.4 

2228.6 

87 

2134.6 

2120.3 

2095.0 

2042.1 

88 

2039.3 

2054.3 

2069.9 

2067.2 

89 

1984.1 

1985.4 

1979.6 

1966.1 

90 

1976.8 

1983.4 

1984.1 

1982.9 

91 

1980.1 

1984.0 

1981.8 

1975.8 

921 

1997.5 

1995.6 

1989.2 

19749 


* 
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Table XXXI; AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, M,,, = .60, q„ = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

m 

Nominal 6 

-2.0° 

0.0° 

K3I 

6.0° 

R 518 

R 515 

R 516 

R 517 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

2138.4 

2144.6 

2141.5 

2131.5 

93 

2049.1 

2053.9 

2051.0 

2041.7 

94 

2128.0 

2134.6 

21346 

2129.0 

95 

2026.5 

2039.0 

2054.5 

2051.8 

125 

1969.6 

1955.2 

19346 

1902.9 

126 

1938.2 

1951.6 

1968.7 

2007.5 

128 

2133.7 

2132.7 

2127.4 

2113.2 

132 

1914.0 

1916.3 

1913.7 

1909.2 

201 

2283.4 

2280.0 

2271.3 

2255.3 

202 

2402.4 

2400.4 

2392.4 

23743 

203 

2485.6 

2485.4 

2478.7 

2460.6 

204 

2526.5 

2527.6 

2522.2 

2503.8 

205 

2513.2 

2516.3 

2512.1 

2493.6 

206 

2457.2 

2461.7 

2458.4 

2441.8 

207 

2386.3 

2391.5 

2388.8 

2373.6 

208 

2329.4 

23349 

2332.4 

2318.6 

209 

2377.7 

2352.5 

2312.4 

22340 

210 

2450.0 

2430.1 

2396.3 

2327.3 

211 

2510.0 

2499.8 

2478.7 

2431.9 

212 

2495.1 

2506.6 

2515.8 

2525.1 

213 

2422.3 

2442.7 

2465.6 

2501.0 

214 

2330.6 

2357.1 

2389.3 

2444.0 

215 

2006.2 

2002.7 

19948 

1980.4 

216 

2124.3 

2097.6 

2060.0 

1989.5 

217 

20748 

2101.4 

2136.1 

2202.3 

218 

2135.6 

2138.7 

2132.7 

2116.8 

219 

1985.8 

1969.4 

1946.2 

1910.2 

220 

1951.4 

1967.3 

1987.2 

2031.9 

221 

1907.1 

18944 

1876.8 

1852.5 

222 

1883.3 

1895.1 

1909.8 

1946.0 

223 

18844 

1871.0 

1852.6 

1826.3 

224 

18645 

1876.8 

1891.9 

1928.7 

225 

2000.3 

1999.9 

1995.0 

1985.1 

226 

2066.5 

20647 

2058.7 

2050.3 

227 

2112.5 

2109.2 

2104.0 

2091.1 

228 

2179.9 

2177.0 

2169.2 

2157.6 
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Table XXXI: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, = .60, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 



o 

0 

6.0° 

ft 518 

ft 515 

ft 516 

ft 517 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

329 

2218.4 

2224.4 

2221.4 

2209.5 

230 

2000.2 

2004.5 

2001.8 

1996.2 

231 

2200.6 

2171.8 

2129.4 

2052.0 

232 

2311.2 

2283.9 

2242.4 

21642 

233 

2251.0 

2278.4 

2313.5 

2376.5 

234 

2142.8 

2170.4 

2207.2 

2275.9 

235 

2019.2 

2001.7 

1975.2 

1926.9 

236 

2022.3 

2011.2 

1990.5 

1947.5 

237 

1997.4 

1996.5 

1986.6 

1967.2 

238 

1989.2 

1990.8 

1985.3 

1971.6 

239 

1986.9 

1990.7 

1987.5 

1979.4 

240 

1957.6 

1960.1 

1957.0 

1950.3 

241 

1954.7 

1947.3 

1931.0 

1896.3 

242 

1817.7 

1819.1 

1815.8 

1809.2 

243 

1246.9 

1240.2 

1236.6 

1230.2 

244 

2018.6 

2018.4 

2013.8 

2002.9 

245 

1997.1 

1996.6 

1991.7 

1981.7 

246 

2013.7 

1995.3 

1970.3 

1928.5 

247 

1997.6 

1979.5 

1954.0 

1912.5 

248 

1946.6 

1932.9 

1913.5 

1885.0 

249 

1923.5 

1936.3 

1952.7 

1990.7 

250 

1855.6 

1842.7 

1824.2 

1797.3 

251 

1804.7 

1794.5 

1781.2 

1766.8 

252 

220.3 

226.1 


223.0 
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T*bie XXXIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: — 0.0°, = .60, = 530.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

m 

N 

ominal a 

wmM 

M3M 

Bl 

msM 

6.0° 

wmsm 

KXUj 

■mi 

140° 



ft 812 

ft 813 

ft 814 

ft 815 


ft 817 

ft 818 

ft 819 

ft 820 

ft 821 

ft 822 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

z 

2039.5 

2072.2 

2108.7 

2139.0 

2174.9 

2206.5 

2243.6 

2277.2 

2311.7 

2343.0 

2378.2 

HE! 

2163.7 

2180.9 

2193.1 

21945 

2199.0 

2199.5 

2199.8 

2191.6 

2181.7 

2168.2 

2152.0 

4 

2160.6 

2186.2 

2201.0 

2209.3 

2206.4 

2207.4 

2203.3 

2196.2 

2186.6 

21743 

2160.5 

5 

2185.4 

2192.4 

2205.2 

2205.6 

2208.3 

2205.3 

2193.5 

2183.3 

2172.1 

2158.5 

2142.7 

6 

2176.1 

2186.2 

2198.9 

2201.4 

2203.7 

2200.0 

2192.0 

2182.7 

2166.6 

2152.8 

2138.5 

w 

2196.1 

2198.9 

2200.6 

2195.4 

2192.9 

2187.6 

2180.3 

2169.5 

2157.5 

2142.2 

2126.0 

8 

2195.0 

2200.8 

22044 

2207.8 

2205.2 

2195.2 

21848 

2173.8 

2161.4 

2150.0 

2138.1 

9 

2309.2 

2280.4 

2249.1 

2218.7 

2188.5 

2160.7 

2130.1 

2103.4 

2077.0 

2051.7 

2027.6 

10 

2017.1 

2043.2 

2073.0 

2097.9 

2128.5 

2155.6 

2188.3 

2218.5 

2250.5 

2281.0 

23143 

11 

2133.3 

2150.0 

2157.9 

2161.2 

2158.7 

2157.8 

2160.2 

2149.5 

2151.7 

2140.0 

2125.9 

12 

2130.0 

2141.8 

2152.4 

2156.7 

2160.5 

2159.2 

21546 

2147.0 

2140.4 

2128.1 

21148 

13 

2139.7 

2147.4 

2161.8 

2163.0 

2165.9 

2166.3 

2161.4 

2150.1 

2150.8 

2141.6 

2129.7 

14 

2136.3 

2145.6 

2159.2 

2162.2 

2165.2 

2163.7 

2160.1 

2146.5 

2145.3 

2137.0 

2125.2 

15 

2143.6 

2148.4 

2153.0 

2153.8 

21542 

2151.4 

2146.4 

2140.4 

2131.5 

2120.4 

2106.7 

16 

2137.8 

2145.0 

2151.1 

2153.4 

2154.2 

2150.9 

2145.1 

2137.6 

2128.9 

2118.2 

2106.2 

ITj 

2297.2 

2271.9 

2245.0 

2219.0 

2193.9 

2170.5 

21447 

2122.9 

2101.6 

2081.6 

2062.8 

mm 

2086.4 

2101.3 

2109.5 

2112.6 

2114.8 

2113.5 

2112.8 

2108.7 

2103.0 

2095.1 

2086.3 

20 

2082.4 

2100.4 

2114.1 

2117.9 

2121.4 

2121.2 

2119.5 

2115.0 

2109.5 

2102.1 

20940 

21 

2081.4 

2085.7 

2093.5 

2095.9 

2099.6 

2100.2 

2099.3 

2097.4 

2093.4 

2087.0 

2080.5 

22 

2081.0 

2085.2 

2094.1 

2096.2 

2099.6 

2099.8 

2098.7 

2095.4 


2085.0 

2077.6 

23 

2037.1 

2044.6 

2052.0 

2053.8 

2058.1 

2059.2 

2059.3 

2058.0 

2055.2 

2050.9 

2045.1 

24 

2038.3 

2046.8 

2053.1 

20543 

2057.1 

2057.2 

2056.2 

2053.6 

2050.4 

2045.8 

2040.6 

25 

2022.3 

2027.4 

20346 

2036.0 

2039.0 

2039.1 

2039.1 

2038.1 

2035.5 

2031.7 

2026.7 

26 

2016.0 

2022.8 

2029.7 

2031.8 

2034.9 

2034.9 

20348 

2033.0 

2030.7 

2026.8 

2022.0 

43 

21243 

2123.5 

2123.3 

2121.0 

2121.1 

2120.3 

2120.5 

2120.7 

2122.0 

2123.3 

2125.3 

44 

2118.1 

2137.8 

2155.8 

2159.7 

2168.9 

2177.5 

2171.4 

2166.5 

2159.0 

2157.6 

21448 

67 

2012.2 

2019.5 

2027.0 

2029.7 

2033.3 

20341 

2033.7 

2032.2 

2029.0 

20241 

2017.6 

68 

2010.5 

2018.5 

2026.3 

2029.3 

2033.1 

2033.9 

2033.5 

2031.5 

2028.3 

2023.3 

2016.8 

85 

2190.8 

2199.2 

2206.7 

2206.0 

2207.5 

22045 

2198.6 

2190.0 

2178.0 

2161.9 

2143.2 

86 

2157.7 

2181.2 

2207.3 

2226.3 

2245.9 

2261.3 

2268.1 

2273.1 

2275.5 

22749 

2273.7 

87 

2083.9 

2116.8 

2147.1 

2177.0 

2205.5 

2228.0 

2249.4 

2270.1 

2289.2 

2305.2 

2320.2 

88 

2032.8 

2056.1 

2083.1 

2105.8 

2136.4 

2157.7 

2183.3 

2201.6 

2221.8 

2243.1 

2265.5 

89 

1999.6 

20149 

2033.3 

2047.9 

2067.4 

2084.8 

2106.6 

2127.4 

2150.1 

2172.9 

2198.1 

90 

1999.2 

2013.6 

2031.5 

2045.8 

2065.1 

2082.6 

21047 

2125.9 

2147.9 

2170.9 

2195.9 

91 

2005.4 

mum 


2048.4 

2067.0 

2084.1 

2105.8 

2127.0 

2150.5 

21743 

mm 

921 

2313.6 

2282.0 

2247.5 

22142 

2180.2 

2149.3 

21146 

2084.1 

20541 

2025.1 

1997.1 1 
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Table XXXII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: /S = 0.0°, U M = .60, = 530.0 

Upright, Pressures in psf 


■4 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 


6.0° 

wrrvi 


MEM 

MBM 

■EHM 

THEM 

R 812 

R 813 

R 814 

R 815 

R 816 

R 817 

R 818 

R 819 

R 820 


R 822 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

2052.5 

2089.0 

2129.5 

2163.0 

2202.3 

2236.4 

2276.3 

2311.7 

2347.9 

2381.9 

2418.4 

93 

2012.6 

2038.0 

2067.0 

2091.3 

2121.2 

2147.8 

2180.1 

2209.8 

2241.5 

2271.7 

23047 

94 

2049.4 

2084.1 

2123.1 

2155.5 

2193.5 

2226.7 

2265.4 

2300.0 

2335.9 

2369.8 

2406.0 

95 

2024.0 

2045.7 

2071.0 

2091.6 

2121.1 

2142.3 

2167.9 

2186.2 

2206.5 

2229.2 

2253.4 

125 

2046.3 

2056.2 

2065.8 

2069.9 

20740 

20747 

mm 

2068.4 

2061.2 

2051.4 

2039.4 

126 

2038.2 

2050.7 

2061.6 

2066.1 

2070.1 

2070.7 

2068.6 

2062.9 

2055.9 

2046.5 

2035.8 

128 

2344.6 

2330.0 

2314.8 

2299.1 

2285.3 

2272.6 

2259.9 

2249.3 

2239.4 

mm 

2223.9 

132 

1999.1 

EMI 

2004.3 

2007.2 

20145 

2021.9 

2033.2 

2045.7 

2060.7 

2076.9 

2095.7 

201 

2621.7 

2598.1 

2567.8 

25343 

2497.1 

2459.0 

2412.9 

2368.3 

2319.4 

2268.2 

2215.9 

202 

2673.1 

2662.6 

2646.3 

2625.1 

2601.2 

2574.6 

2541.1 

2507.3 

2469.2 

2428.2 

2386.2 

203 

2679.2 

2682.8 

2682.1 

26745 

2865.2 

2651.1 

2631.5 

2609.2 

2582.2 

2551.6 

2519.9 

204 

2627.6 

2648.0 

2665.0 

2672.7 

2679.9 

2679.9 

2677.3 

2669.7 

2657.4 

2640.5 

2622.4 

205 

2516.5 

2552.0 

2586.3 

2609.8 

26348 

2651.4 

2666.9 

2675.8 

2880.4 

2680.3 

2680.0 

206 

2398.3 

2441.4 

2484.9 

2517.5 

2553.3 

2580.9 

2609.7 

2631.4 

2650.3 

26645 

2678.5 

207 

2297.8 

2342.9 

2389.5 

2425.9 

2486.9 

2499.9 

2536.1 

2565.3 

2593.0 

2616.4 

2640.7 

208 

2231.9 

2276.5 

2323.5 

2361.0 

2403.2 

2438.2 

2477.0 

2509.7 

2541.5 

2569.7 

2599.2 

209 

2493.3 

2502.3 

2508.7 

2507.9 

2506.6 

2501.3 

2492.5 

2480.5 

2463.8 

2442.3 

2418.8 

210 

2555.9 

2568.7 

2579.1 

2581.6 

2583.5 

2580.9 

25746 

25648 

2549.9 

2530.4 

2508.8 

211 

2807.5 

2625.2 

2640.0 

2646.1 

2651.8 

2651.7 

2847.8 

2639.5 

2626.1 

2607.9 

2588.0 

212 

2610.2 

2629.5 

2845.5 

2652.8 

2659.4 

2659.1 

26549 

2646.4 

2633.5 

2616.4 

2598.6 

213 

2559.5 

2576.0 

2588.6 

2593.3 

2597.0 

2593.7 

2586.3 

2575.1 

2559.9 

2541.5 

2522.7 

214 

2486.5 

2499.9 

2509.5 

2511.7 

2512.3 

2506.2 

2495.4 

2481.3 

2464.1 

2443.8 

2422.8 

215 

2312.9 

2282.6 

2250.0 

2218.1 



2121.6 

2092.1 

2062.8 

20344 

2007.0 

216 

2187.9 

2204.3 

2216.8 

2219.9 

22248 

2225.6 

22240 

2218.2 

2208.6 

2195.0 

2178.2 

217 

2187.2 

2205.8 

2219.4 

2226.9 

2231.3 

2231.0 

2226.6 

2218.7 

2208.1 

21948 

2179.9 

218 

2050.0 

2087.8 

2127.1 

2159.8 

2198.0 

2231.2 

2270.2 

2305.0 

2341.4 

2375.5 

2411.6 

219 

mm 

2069.8 

2079.3 

2083.1 

2087.3 

2088.7 

2088.3 

2086.0 

2081.8 

2075.3 

2066.8 

220 

2055.7 

2065.9 

2076.1 

2080.8 

2085.7 

2086.6 

2085.5 

2082.6 

2077.8 

2071.2 

2063.2 

221 

1995.2 

— h 

2005.6 

2007.0 

2009.5 

2009.7 

2009.0 

2007.5 

20047 

EE3B 

1995.1 

222 

1995.3 

2001.0 

2006.4 

2007.8 

2010.4 

2010.5 

2009.5 

2007.5 

20046 

ES33 

1995.3 

223 

1979.4 

1983.8 

1987.8 

1987.7 

1988.5 

1987.0 

19842 

1980.5 

1975.4 

1968.7 

1960.5 

224 

1981.9 

1987.0 

1991.4 

1992.2 

1993.5 

1992.4 

1989.8 

1986.2 

1981.4 

1975.1 

1967.1 

225 

2248.5 

2226.3 

2202.9 

2180.1 

2158.7 

2139.3 

2119.2 

2102.3 

2086.3 

2071.7 

2059.1 

226 

2413.3 

2379.8 

2341.9 

23041 

2265.0 

2228.1 

2185.5 

2146.9 

2107.0 

2067.6 

2028.4 

227 

2468.1 

2435.0 

2396.8 

2358.6 

2317.8 

2277.6 

2232.4 

2190.8 

2147.5 

2103.9 

2060.4 

228 

2543.3 

2512.1 

2474.7 

2436.2 

23942 

2353.0 

23041 

2258.8 

2210.7 

2161.7 

2111.2 


k 


4 
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Table XXXII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: /3 = 0.0°, = .60, = 530.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 


mm i 

lEQfl 

4.0* 

6.0° 

WK3M 

MEEM 

MEM 

■ESDI 

THEM 

18.0° 

R 812 

R 813 

R 814 

R 815 

R 816 

R 817 

R 818 

R 819 

R 820 

R 821 

R 822 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

2117.6 

2159.1 

22041 

2240.9 

2283.2 

2319.3 

2360.7 

2396.6 

2432.6 

2465.9 

2501.1 

230 


2017.8 

2039.2 

2057.0 

2080.2 

2101.1 

2127.1 

2151.8 

2178.8 

2205.5 

2235.1 

231 

2324.2 

2327.4 

2328.7 

2325.8 

2321.0 

2312.4 

2301.7 

2289.1 

2272.4 

2252.3 

2229.9 

232 

2435.8 

2441.7 

2445.1 

2442.1 

2438.8 

2430.9 

2420.1 

2406.6 

2388.4 

2366.1 

2341.4 

233 

2422.0 

2431.4 

2437.2 

2437.0 

2434.4 

2426.1 

2413.1 

2397.7 

2379.5 

2359.0 

2337.8 

234 

2314.6 

2321.8 

2325.8 

2325.3 

2321.1 

2312.1 

2299.0 



2247.9 

2228.3 

235 

2046.6 

2069.4 

2090.5 

2102.8 

21142 

2119.7 

2122.5 

2120.7 

21149 

2105.1 

2090.7 

236 

2010.5 

2038.5 

2066.1 

20849 

2105.4 

2119.7 

2133.9 

21441 

2151.9 

2156.5 

2158.6 

237 

1992.2 

2012.5 

20349 

2053.6 

2076.0 

2095.2 

2118.2 

2139.1 

2161.0 

2183.8 

2208.3 

238 

1994.1 

2010.9 

2031.5 

2048.2 

2069.8 

2088.5 

2111.9 

21346 

2159.3 

2183.7 

2210.9 

239 

1999.9 

2015.0 

2033.6 

2049.1 

2069.8 

2086.6 

2112.3 



2185.5 

2213.6 

240 

2016.8 

2023.3 

2032.8 

2040.3 

2052.4 

2063.9 

2079.4 

2095.4 

2113.7 

2132.9 

2154.9 

241 

1974.2 

1995.6 

2016.8 

2030.9 

2045.9 

2056.0 

2065.5 

2072.1 

2076.6 

2078.4 

2078.4 

242 

1962.5 

1953.1 

1945.5 

1937.9 

1933.9 

1930.8 

1929.6 

1930.5 

1933.2 

1937.1 

1942.1 

243 

1509.4 

1470.6 

1432.5 

1399.6 

1367.8 

1342.9 

1318.8 

13042 

1291.6 

1285.8 

1279.6 

244 

2245.7 

2226.5 

2206.7 

2187.5 

2170.2 

21545 

2138.3 

2125.1 

2113.1 

2102.4 

2093.9 

245 

2237.0 

2215.8 

2193.5 

2172.1 

2152.2 

21342 

2115.4 

2100.0 

2085.6 

2072.7 

2061.6 

246 

2104.7 

2109.0 

2115.1 

2117.3 

2119.3 

2117.7 

2115.3 

2108.4 

2103.3 

2095.3 

20847 

247 

2061.7 

2075.9 

2088.9 

2094.8 

2100.0 

2100.9 

2098.9 

2094.0 

2085.6 

2073.7 

2058.4 

248 

2026.9 

2034.4 

2042.3 

2045.3 

2049.5 

2050.4 

2049.8 

2047.8 

2043.9 

2038.6 

2031.5 

249 

2030.6 

2039.8 

2047.5 

2049.9 

2054.1 

20541 

2053.0 

2050.4 

2046.0 

2040.4 

2033.3 

250 

1901.3 

1916.4 

1931.5 

1940.1 

1948.4 

1952.5 

19543 

1953.4 

1949.3 

1942.6 

1932.4 

251 

1928.6 

1925.9 

1923.9 

1919.0 

1914.7 

1909.5 

1902.9 

1896.6 

1889.4 

1881.0 

1870.9 

252 

216.6 

210.9 

228.7 

227.6 

222.1 

239.9 

232.8 

249.9 

247.1 

241.7 

257.4 
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Table XXXHL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: £ = 0.0°, M m = .60, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominsl a 


KBfl 



6.0° 

KBfl 

mSSSM 

■HQifl 



wrxm 

R 788 

R 789 

R 790 

l3BEE3 

R 792 

R 793 

R 794 

R 795 

R 796 

R 797 

R 798 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1922.1 

1953.5 

1987.6 

2019.9 

2048.4 

2085.0 

2116.6 

2149.5 

2180.4 

2210.5 

2239.6 

3 

2039.6 

2057.0 

2068.7 

2072.6 

20745 

2076.4 

2076.3 

2069.2 

2060.1 

2046.4 

2026.7 

4 

2036.2 

2060.7 

2075.8 

2085.4 

2080.4 

2082.8 

2080.6 

2073.7 

2065.1 

2051.9 

20345 

5 

2060.4 

2068.3 

2080.4 

2082.8 

2083.2 

2081.0 

2070.0 

2061.2 

2050.9 

2036.9 

2017.9 

6 

2051.2 

2060.8 

20741 

2077.8 

2077.7 

2075.7 

2069.8 

2060.6 

2046.3 

2031.7 

20141 

■Q 

2068.8 

20741 

2076.6 

2073.3 

2069.2 

2065.2 

2058.9 

2048.5 

2037.0 

2021.6 

2001.5 

8 

2068.8 

20745 

2079.6 

2083.7 

2079.7 

2071.1 

2063.4 

2052.5 

2041.2 

2028.4 

2013.2 

9 

2177.2 

2149.7 

2122.0 

2093.5 

2065.8 

2036.9 

2011.6 

1985.1 

1960.6 

1935.3 

1909.0 



1926.1 

19541 

1981.1 

2005.0 

2036.8 

20646 

20941 

2123.5 

2152.2 

2179.6 

mn 

2011.3 

2027.8 

2035.5 

2040.8 

2036.0 

2036.7 

2038.6 

2029.3 

2029.4 

2019.6 

mm 

12 

2007.8 

2018.7 

2030.0 

2035.7 

2037.0 

2037.7 

20348 

2027.2 

2021.1 

2008.8 

1991.5 

13 

2026.2 

2025.5 

2039.3 

2042.6 

2043.0 

20441 

2039.5 

2029.6 

2026.0 

2021.8 

mm 

14 

2013.3 

2022.5 

2036.6 

2040.9 

mm 

2041.7 

2039.5 

2026.4 

mm 





2026.7 

2032.1 

2033.7 

2032.3 

2031.2 

2026.6 

2020.6 

2012.2 

2001.0 

19845 

16 

2014.4 

2021.8 

2029.1 

2032.3 

2031.2 

2029.5 

2025.3 

2017.9 

2009.9 

1998.8 

1983.5 

■a 

2166.2 

2142.2 

2118.5 

2094.2 

2071.0 

2047.2 

2026.3 

2004.2 

19845 

19642 

1943.1 

19 

1967.3 

1981.1 

1989.5 

19946 

19946 

19944 

19943 

1990.5 

1985.2 

1976.8 

19648 



1981.1 

19943 

1999.3 


2002.2 

2001.4 

1996.8 

1991.8 

1983.9 

1972.5 



1966.2 

19745 

1978.8 

1979.9 

1982.3 

1981.9 

1979.8 

1975.9 

1969.2 

1959.2 

22 

1961.4 

1965.5 

19748 

1978.5 

1979.6 

1982.0 

1981.4 

1977.9 

1973.4 

1967.4 

1956.5 

23 

1920.6 

1928.0 

1935.2 

1939.2 

1940.8 

1943.6 

19440 

1942.8 

1940.1 

1935.1 

1926.5 

24 

1920.9 

1928.5 

1935.6 

1938.7 

1939.1 

1941.3 

1941.0 

1938.0 

1935.1 

1929.9 

1921.2 

25 

1906.5 

1911.3 

1918.6 

1922.0 

1922.7 

19245 

19249 

1923.7 

1921.3 

1916.9 

1909.0 

26 

1900.4 

1906.2 

1913.7 

1917.5 

1918.4 

1920.4 

1920.9 

1918.8 

1916.8 

1912.3 

19044 

43 

2002.7 

2001.9 

2002.3 

2001.8 

mm 

2001.0 

2001.3 

2001.6 

2003.1 

2003.3 

2002.1 

44 

1994.7 

20144 

2032.2 

2038.8 

20446 

2050.0 

2050.2 

2045.5 

2038.8 

2035.0 

2018.9 

67 

1896.9 

1903.9 

1911.5 

1916.1 

1917.2 

1919.7 

1919.8 

1918.3 

1915.1 

1909.7 

1900.3 

68 

1895.5 

1902.6 

1910.9 

1915.7 

1917.0 

1919.8 

1920.1 

1917.7 

19149 

1909.3 

1899.6 

85 

2066.0 

2075.4 

2081.7 

2083.1 

2083.3 

2081.2 

2076.6 

2068.1 

2056.8 

2040.8 

2019.4 

86 

2033.1 

2055.7 

2081.7 

2102.2 

2116.6 

2132.1 

2141.3 

2146.2 

2148.9 

2147.0 

2141.3 



1996.0 

20247 

2052.5 

20748 

21046 

2122.9 

2143.4 

2161.1 

2175.8 

2185.9 

88 

1915.6 

1938.2 

19640 

1988.1 

2008.7 

2035.0 

2057.0 

2077.2 

2097.6 

2116.4 

2133.7 

89 

1884.9 

1899.2 

1916.9 

1933.6 

1948.3 

1969.2 

1987.9 

2008.1 

2029.1 

2050.6 

2070.6 

90 

1884.6 

1898.1 

1915.1 

1931.5 

1945.9 

1967.0 

1986.0 

2006.3 

2026.8 

2048.4 

2068.1 

91 

1890.5 

1902.6 

1918.5 

19340 

1947.8 

1968.4 

1987.2 

2007.6 

2029.5 

2051.9 

2073.0 



2151.2 

2120.6 

2089.0 

2057.9 

2025.9 

1997.5 

1967.0 

1938.9 
















































































































































































































































































































































































































































Table XXXID, AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: fi = 0.0°, U m = .60, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

r u 

fominal a 

-2.0° 

mm i 


■BjJ 

6.0 Q 

■Bud 

MEM 

E33d 

ESI 

iKSSfl 


It 788 

R 789 


R 791 

R 792 

R 793 

R 794 

R 795 

R 796 

R 797 

R 798 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1934.0 

1969.6 

2007.4 

2043.1 

2074.3 

2114.0 

2147.7 

2182.6 

2215.8 

2247.7 

2277.9 

93 

1896.9 

1921.2 

1948.5 

1974.9 

1998.3 

mm 

mm 

2086.1 

2115.2 

2143.4 

2170.5 

94 

1931.0 

1965.0 

2001.6 

2036.1 

2066.2 

2104.6 

2137.6 

2171.6 

22048 

mm 

mm 

95 

1907.4 

1928.3 

1952.4 

lEkfcffl 

1994.0 

2019.7 

2041.7 

2061.9 

2083.0 

2103.6 

2122.2 

125 

1929.3 

1939.2 

1948.6 

1954.9 

1956.3 

1958.4 

1957.5 

1952.6 

1945.8 

1935.7 

1920.7 

126 

1921.4 

1933.1 

1944.3 

1950.2 

1951.8 

1954.4 

1953.2 

1947.6 

1941.1 

1931.2 

1917.1 

128 

2211.1 

2197.6 

2184.6 

2170.7 

2156.9 

2144.6 

2134.4 

2123.8 

21147 

21047 

20947 

132 

1884.8 

gli-l-g-1 

1890.0 

1894.7 

1899.0 

ill'ISJ 

1918.9 

1930.6 

19446 

1959.8 

1973.9 

201 

2472.2 

2451.0 

2424.7 

2392.9 

2359.5 

2319.4 

mm 

f 

2192.0 

2140.9 

2087.0 

202 


2512.3 

2498.7 

2478.8 

2457.0 

2429.1 

2401.2 


mm 

mm 

2247.7 

203 

2525.7 

2531.7 

2532.3 

2526.4 

2516.6 

mm 

mm 

EEE3J 

2440.6 

2408.8 

2373.9 

204 

mm 

2499.0 

mm 

2525.3 

2529.1 

2531.2 

2528.8 

2522.1 

2511.2 

2492.8 

2470.6 

205 

2371.4 

2408.0 

2440.4 

2465.8 

2485.1 

2505.3 

2518.3 

2527.6 

2532.4 

2530.1 

25244 

206 

2259.6 

2303.0 

2344.0 

2378.4 

2406.8 

2439.0 

2463.4 

2485.5 

2503.2 

25148 

2522.9 

207 

2165.1 

2210.0 

2253.5 

2292.2 

2324.8 

mm 

2393.6 

2422.9 

2448.6 

2469.5 

2487.4 

208 

2102.9 

2147.0 

2191.0 

2230.5 

2264.3 

2304.7 

w*mi 

2370.2 

2399.8 

2425.4 

2448.1 

209 

Ml 

2361.7 

mm 

2369.2 

2366.5 

2361.6 

mm 

2342.8 

? 

i 

mm 

2278.9 

210 

mm 

2424.6 

2434.5 

m m 

2438.7 

2437.1 

2431.9 

2422.6 

2409.2 

2388.8 

2363.6 

211 

2457.6 

2477.3 

2491.8 

2499.8 

2502.7 

2504.2 

2501.0 

2493.4 

2481.5 

2461.8 

2438.0 

212 

2460.3 

2481.1 

2497.2 

2506.0 

2509.6 

2511.3 

2507.8 

2499.9 

2488.8 

2469.9 

2448.1 

213 

2411.8 

2429.2 

2442.6 

2448.6 

2449.7 

2448.3 

mm 

mm 

2418.7 

mm 

2375.7 

214 

2343.2 

2357.4 

mm 

2371.3 

2369.8 

mm 

ktX-tJ 

2343.4 

2328.1 

2306.1 

2281.7 

215 

2181.2 

2152.3 

2123.3 

2093.4 

2063.6 

2032.1 

20043 

19749 

1947.5 

1919.2 

1889.8 

216 

2062.7 

2079.5 

2091.4 

2096.9 

2099.1 

2101.1 

2099.8 

20945 

2085.6 

2071.9 

2052.2 

217 

2061.6 

mm 

2093.5 

2102.3 

2104.0 

2105.7 

2102.6 

20949 

mm 

2071.5 

2053.2 

218 

1934.1 

1968.5 

2005.4 

2040.0 

2070.4 

2108.8 

2142.0 

2176.3 

2209.6 

2241.8 

2271.6 

219 

1942.7 

1951.9 

1961.1 

mm 

1968.5 

1971.3 

1971.6 

1969.2 

1965.2 

1958.3 

1946.8 

220 

1937.7 

mm 

1957.7 

1964.0 

1966.2 

1969.1 

1969.0 

1966.1 

1961.7 

19545 

1943.0 

221 

1881.3 

1886.2 

1891.6 

1894.9 

1895.0 

1896.8 

1896.8 

1895.0 

1892.2 

1887.7 

1879.2 

222 

1881.1 

1885.8 

1891.9 

1895.0 

1895.3 

1897.3 

1897.2 

18947 

1892.1 

1887.6 

1878.9 

223 

1866.3 

mm\ 

wmm 

1876.6 

1875.3 

1875.2 

1873.3 

1869.5 

18645 

1857.6 

1846.7 

224 

1868.5 

wimt 

1877.8 

1880.3 

1879.5 

1880.1 

1878.8 

18746 

1870.3 

1863.6 

1852.5 

225 

2120.4 

2099.2 

2078.8 

2057.9 

2037.6 

2018.1 

2001.6 

19847 

1969.7 

19549 

1939.2 

226 



2210.7 

2174.7 

mm 

2100.5 

mm 

2027.0 

EE® 

1950.9 

1910.3 

227 

2327.8 1 

mmm 

mm\ 


2190.3 

2147.8 

2109.6 

mm 

2028.8 

1985.4 

1940.4 

228 

wmm 

mm 

2337.1 i 

2299.9 j 

2262.7 

2218.5 

2177.7 

2132.6 

2088.3 

2039.7 

1988.5 
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Table XXXHL* AEDC 16’ Tunnel - 10% Mo del( continued) 
Nominal Conditions: fi = 0.0°, M w - .60, - 5Q0.0 

Uprifht, Pressures in paf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

K33i 

WKXM 

mM 

Tffiil 

6.0" 

■ CjI 

WEE* 

MBS* 

MUM 


■QQfl 


R: 789 


ft 791 

R: 792 

ft 793 

ft 794 

ft 795 

ft 796 

R: 797 

ft 798 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1995.6 

2036.3 

2078.4 

2117.3 

EfHll 

2192.8 

mm 

2263.4 


2327.6 

2366.3 

230 

1885.4 

1902.1 

1922.5 

1942.3 

1960.0 

1984.8 

2007.1 

2031.1 


mm 

2105.1 

231 

2191.3 

2196.2 

2197.7 

2196.3 

2190.8 

2182.5 

2173.8 

2161.4 

2145.9 

2125.8 

2100.6 



w*m\ 

wwm 

2306.6 

2302.1 

2294.7 


2272.7 

2255.8 

2233.4 

mm 

233 

2283.1 

mm 

1*61*1 

2301.0 

mm 

mm 


2264.7 

2248.6 

mm 

2202.1 

234 

2181.8 

2189.1 

2194.8 

2194.8 

2189.6 

2181,9 

2171.6 

2157.1 

2141.7 

2121.5 

2098.5 


1928.7 

1951.2 

1971.3 

1985.6 

1993.7 

mm 

2003.7 

2002.1 

1996.8 

im*i 

1969.4 

236 

1895.2 

1922.4 

1948.4 

1969.2 

1984.6 

2002.4 

2014.5 

2024.5 

2032.0 

mm 

2034.1 

237 

1878.1 

1897.3 

mm 

1938.7 

1956.2 

1979.3 

1999.1 

2019.5 

2039.8 

wnm 

wwm 

238 

1879.7 

1895.5 

1915.2 

1933.8 

1950.3 

1972.7 

1993.0 

2015.0 

2037.7 

imi 

2082.5 

239 

1885.7 

1899.9 

1917.7 

ieehh 

1950.8 

1973.3 

1993.7 

2015.7 

wwm 

mm 




1907.3 

f IH5.I 

1926.3 

1934.6 

wnm 

1962.5 

1977.7 

linn 

2012.8 


241 

1861.1 

1881.4 

1901.6 

EHEQ 

1928.7 

1941.5 

1949.9 

1956.2 

1960.3 

1961.5 

1958.2 

242 

1850.1 

1840.2 

1834.0 

1828.6 

1823.2 

1821.5 

1821.3 

1821.4 

1823.8 

1827.3 

1828.7 

243 

1423.6 

1382.0 

1347.2 

1317.1 

1287.7 

1262.3 

1244.2 

1227.6 

1214.4 

1211.3 

1203.6 

244 

2117.7 

2099.4 

2082.3 

mm 

2048.2 

2032.5 

2019.5 

mm 

1995.0 

tmm 

1972.0 

245 

2109.7 

2089.3 

mm 

2050.4 

2031.4 

2013.4 

1998.2 

1982.6 

1969.2 

1955.9 

1941.8 

246 

1987.5 

1990.3 

1995.7 

1999.4 

1999.5 

1999.3 

1997.5 

1990.7 

mm 

1977.3 

mm 

247 

1943.5 

1957.8 

1970.2 

1977.9 

1980.5 

1982.9 


1976.8 

1969.0 

IE33E1 

1938.6 

248 

1911.3 

1918.7 

1926.5 

1931.4 

1933.1 

1935.5 

1935.4 

1933.3 

1929.6 

1923.8 

1913.9 

249 

1914.5 

1922.7 

1931.0 

1935.2 

1936.9 

1938.9 

1938.6 

1935.7 

1931.8 

1925.7 

1915.5 

250 

1792.8 

1807.1 

1821.3 

1831.7 

1837.1 

1842.9 


1843.8 

1839.9 

1833.1 

1820.5 

251 

1818.8 

1815.5 

1814.4 

1811.4 

1805.9 

1801.6 

1796.7 

1790.3 

1783.2 

1775.0 

1762.9 

252 

194.3 

207.7 

202.4 

213.4 

218.9 

222.5 

228.9 



232.4 

mm 


* 


*■ * 
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TftUe XXXIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: fi = 2.0°, M m = .60, = 500.0 

Uprifht, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 


■Esai 

ME£d 


6.0° 

8.0° 

MM«yi 

msi 

!K5U 

WESM 

wmm 

ft 799 

ft 800 

ft 801 

ft 802 

ft 803 


aES3 

fares 

ft 807 

mm 


Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1914.3 

1944,3 

1973.2 

2009.7 

2043.9 

2073.7 

2107.2 

2139.4 

2175.1 

2207.1 

mm 

3 

2004.3 


2028.8 

2035.9 

mm 

mm 

2038.8 

2031.5 

mm 

■m 

1992.9 

4 

2065.1 

mm 

2098.9 

2111.2 

wnm 

2115.9 

2112.8 

2105.8 

mm 

mm 

mm 

5 

2022.3 

mm 

2041.0 

mm 

mm 

2043.2 

mm 

mm 

20145 

20041J 

1989.4 

6 

mm 

2Q91.7 

2095.9 

2102.3 

2109.6 


2100.7 

mi 

20746 

mm 

mm 

« 

2032.1 


2037.1 

2037.4 

mm 

2026.1 

20243 

20148 

2003.8 

1992.6 

1977.4 

8 

2105.6 

2106.8 

mm 

2108.9 

2111.0 

2102.8 

2092.4 

2079.7 

mam 

2057.0 

mm 

9 

2182.2 

2151.9 

2122.7 

2094.1 

2068.1 

mm 


1980.6 

19546 

1933.8 

1912.0 

10 

1894.3 

1917.7 

1940.9 

1971.5 

2001.9 

2029.8 

liliXJ 

2087.3 

2119.7 

2149.4 

2180.8 

11 

1979.0 

1995.3 

IWK1 

2008.2 

mm 

2008.2 

2007.7 

1997.4 

1998.2 

1989.6 

1975.9 

12 

2034.7 

2043.5 

mm 

mm 

2067.5 

mm 

2061.7 

20541 

mm 

2038.4 

mm 

13 

1983.9 

1991.9 

2003.8 

2010.0 

2013.9 

2011.1 

mm 

1998.4 

1999.81 

1993.3 

1982.0 

14 

2042.6 

2048.9 

2053.9 

mm 

2072.3 

2069.5 

Eaai 

2051.9 

mm 

2043.7 

20344 

15 

1990.0 

1992.3 

1995.4 

mm 

2003.1 

1997.1 

1996.7 

1991.7 

1983.1 

wnm 

1963.7 

16 

2046.7 

mm 

2052.7 

2057.4 

2061.7 

2057.0 

2051.0 

2042.1 

2032.7 

2023.2 

2012.6 

17 

2171.8 

2144.7 

2118.7 

2094.4 

2073.4 

2044.5 

mm 

mm 

1979.7 

1963.8 

1946.8 

19 

1938.3 

1953.6 

1959.0 

mm 

1970.5 

1967.7 

1968.1 

19648 

1958.9 

1953.7 

1946.1 

wm 

1987.9 

2002.4 

2009.3 

2019.1 

mm 

2024.5 

2022.4 

2017.5 

2012.0 

mm 

1999.3 

21 

1939.4 

1943.2 

1947.2 

mm 

1958.6 

1956.7 

1958.5 

1956.7 

1952.4 

1948.8 

1942.9 

wm 

1981.5 

1984.6 

1989.6 

1996.3 

2002.4 

2001.1 

1999.3 

1995.7 

Iran 

1986.9 

1981.1 

23 

1899.3 

1906.2 

1910.2 

mm 

1921.4 

ie mi 

1922.7 

irao 

1918.8 

1917.2 

1911.9 

24 

1938.9 

1944.2 

1947.8 

1953.8 

1959.9 

1958.4 

1956.4 

1953.8 

1950.7 

1947.7 

1943.1 

25 

1887.1 

1890.8 

1895.6 

1901.7 

1905.6 

1903.4 

1905.5 

19048 

1902.3 

1901.2 

1896.7 

26 

jggg 

1920.6 

1925.2 

1931.3 

1937.5 

1935.7 

19346 

1932.8 

1930.5 

1928.2 

19240 

43 

2002.8 

1999.9 

1997.5 

1998.8 

mm 

1997.7 

1998.0 

1998.3 

1999.8 

2002.7 

mm 

44 

2014.2 

2035.1 

mm 

2065.1 

2074.4 

mm 


Esm 

2070.4 

mm 

mm 

67 

1881.3 

1887.1 

1890.5 

1896.7 

1900.9 

1899.1 

1900.1 

1898.3 

18945 

1891.6 

mm 

68 

1908.0 

1914.3 

1919.5 

1927.4 

1935.0 

19347 

19340 


1930.2 

1927.3 

1922.5 

85 

2024.8 

2034.0 

2038.2 

2044.1 

2046.5 

1 

2033.8 

mm 

mm 


1987.9 

86 

mm 

2075.2 

mm 

2123.0 

2146.1 

2161.4 

2171.6 

2177.3 

2182.5 

wmi 

21845 

87 

1945.1 

1971.2 

1995.2 

2025.5 

2055.4 

2073.2 

2095.4 

mm 

2130.5 

mm 

2157.2 

iEH: 

1914.4 

maa 

1957.9 

1988.1 

2021.3 

2049.2 

E2ES3 



212SL1 

2148.9 

89 

1884.6 

mm 

1907,8 

1925.9 

1945.2 

1961.4 

1980.0 


2021.0 

mm 

mm 

90 

1876.1 

mm 

i™ 

1924.4 

1945.7 

19641 

19845 

mm 


2051.1 

EB33 

91 

1888.7 

wmm 

1 

1926.9 

1946.4 

1963.3 

mm 

2002.8 

E^sa 

mm 

20744} 

921 

2188.6 

WAtemM 

2123.6 

2091.7 

2062.1 

20246 

1991.4 

1962.4 

1932.2 

1907.5! 

1881.7 1 










































































































































































































































































































































































Tabic XXXIV: AEDC 16* Tunnel - 10X Model( continued) 
Nominal Conditions: & = 2.0°, U a = .60, ™ 500.0 

Uprifht, Pressures in paf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

wmM 


WEM 

■mi 


8.0° 

msxM 

MEM 

■rhi 

16.0* 

EXU|! 

j3ET3 

E3E3 

ft 801 

ft 802 



£■£23 



ft 808 

i[2BE3 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1925.4 

1959.5 

1992.1 

2032.1 

2069.7 

2105.2 

2141.5 

E*mi 

2213.2 

Fran 

mm 

93 


1912.8 

1935.3 

1965.2 

1995.1 

2022.5 

2051.2 

mm 

2111.5 

Exm 

2171.9 

94 

1923.7 

1956.3 

1987.6 

2026.5 

20640 

2099.1 

21347 

2168.3 

2205.4 

mm 

2272.1 

95 

1905.3 

1926.2 

1945.2 

gran 


2033.8 

20546 

2063.6 

2083.4 

2107.4 

2133.9 

125 

1898.7 

1910.0 

1917.1 

1927.1 

1933.1 


wnm 

1932.6 

1926.6 

1920.8 

1911.2 

126 

1947.7 

1955.9 

1961.7 

1969.2 

1975.9 

1973.6 

1969.5 

1962.4 

1953.9 

1945.4 

19348 

128 

mm 

Emm 

2179.9 

2167.4 

2155.7 

2139.8 

2128.3 

2118.6 

2109.0 

2102.7 

mm 

132 

1883.3 

1882.5 

mm 

e mm 

1898.4 

19044 

19146 

1926.2 

1941.6 

1957.8 

1975.3 

201 

2475.4 

rmm 

2423.4 

2393.4 

2361.5 

2316.3 

2273.1 

mm 

2182.2 

2137.8 

-Fran 1 

FFF l 

2521.0 


2493.8 

2477.1 

2467.3 


2393.8 

2362.0 

23242 

2288.7 

mm 

E3 

mm 

2526.0 

25241 

2522.2 

2515.7 

2497.5 

2479.7 

2458.8 

2432.3 

2406.2 

2377.3 

204 

2471.4 

2489.8 

2503.2 

2517.8 

2526.4 


2522.6 

2515.8 

2503.8 

mm 

2473.6 

EH3 

2363.3 

mm 

24243 

2455.8 

2480.7 

2497.3 

2512.3 

2521.2 

2526.5 

2527.7 

2527.5 

E33 

2248.5 

2289.4 


2366.4 

2401.5 

mm 

2457.8 

2479.2 

2498.7 

2512.5 

2525.9 

207 

2155.0 

2197.4 

2235.7 

mm 

2319.7 

23545 

2388.3 

2416.7 

24449 

2467.4 

mm 

RiTH 

2092.9 

21347 

2172.7 

2217.8 

2258.8 

mm 

mm 

23641 

2396.6 

2423.4 

2450.7 

Fm 

2309.6 

2319.6 

23241 

2329.8 

2329.6 

2317.9 

2313.6 

2303.5 

E&m 

Iran 

2247.3 

210 

2375.0 

2388.2 

mm 

2405.4 

mm 

2399.9 

2397.4 

2389.4 

23741 

2358.4 

2338.8 

211 

Em n 

2453.3 

24648 

2477.9 

24845 

Fran 

2479.0 

2472.2 

2458.9 

mm 

2425.9 

TWX 

2471.6 

2487.7 

2499.8 

2513.2 

2521.8 

IM1 

2516.3 

mm 

2495.7 

2481.3 

2465.4 

213 

2437.7 

2449.9 

2459.1 

2469.4 

2476.1 


24649 

2453.1 

gran 

2423.2 

2406.3 

214 

2379.7 

2388.5 

mm 

2401.6 

2406.2 

mm 

gran 

23740 

2357.3 

2339.5 

iran 

215 

2186.1 

¥WH\ 

2123.3 

2092.4 

20641 

2027.8 

1996.6 

1969.0 

tnm 

1916.6 

1892.0 

216 

2024.3 

mm 

mm 

2058.1 

2062.8 

2059.2 

2061.2 

E&m 

2043.9 

2033.3 

msm 

ESI 

2093.2 

2106.7 

2118.6 

2130.5 

2139.7 

2140.5 

2136.5 

2128.4 

mi 

2108.2 

2095.7 

218 

1921.4 


1985.8 

20249 

2062.2 

2097.3 

2133.2 

EMEU 

2203.6 

2236.1 

2269.6 

219 

1921.1 

1929.2 

19346 

1942.6 

1947.4 

1946.1 

1947.3 

1945.2 

1940.3 

1935.9 

1927.6 

Fwa 

1955.5 

1963.6 

1970.3 

1980.2 

Iran 

Iran 

1987.7 

1985.1 

1981.2 

1976.2 

1970.1 

221 

1866.2 

1870.1 

1871.5 

1876.2 

1879.7 

1877.3 

1877.9 

1876.3 

1873.2 

wmm 

1865.9 

222 

1894.8 

1898.5 

1901.3 

mm 

1913.1 

1911.8 

1910.3 

1908.4 

1906.2 

1903.8 

1899.9 

223 

1853.9 

1856.3 

1856.2 

1859.0 

1860.3 

1855.3 

1853.7 

1849.6 

1843.5 

1838.7 

1830.4 

224 

1878.9 

1882.9 

1885.4 

1891.2 

1896.8 

18948 

1892.5 

1889.6 

1886.2 

1882.4 

Irani 

225 

21244 

2100.6 

2077.8 

2057.2 

2038.8 

2015.2 

1996.2 

1980.1 

19644 

1952.9 

1941.6 

226 

22845 


2215.2 

2179.1 

21449 

2100.9 

mm 

2023.6 

19841 

1950.3 

19142 

227 

23340 

mm 

2265.3 


2193.9 

2148.1 

21049 

mm 

2021.6 

1983.9 

1943.4 

228 

24045 

2372.2 

2339.1 

2302.7 

gran 

2217.7 

2171.4 

2128.2 

2079.6 

2036.0 

1989.7 




























































































































































































































































































































































































Table XXXIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: ft — 2.0°, = .60, = 500.0 

Uprich.t, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 


'ominal a 


■331 

WEM 

msM 

WK3M 

mm 

mrw 



MEM 

mr im 

R 799 


R 801 

R 802 



umm 


R 807 


E3EU 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

\mn 

1985.8 

2024.8 

2061.1 

2104.9 

2145.4 

2183.5 

2221.7 

mm 

2293.7 

2325.6 

2358.6 

230 

1880.3 

mm 

1911.3 

1934.2 

1957.8 

1978.9 

2002.1 

2025.6 

2053.2 

2079.4 

2107.2 

231 

2145.8 

2150.9 

2151.1 

2153.9 

2151.1 

wwm 

2130.8 

2120.1 

2103.1 

2087.4 

2067.0 

232 

2253.6 

gfrvflE] 

2262.9 

mm 

2264.2 


2243.8 

2232.1 

w*m l 

wwm 

2172.9 

233 

2323.3 

2327.9 


2334.1 

2336.1 

2328.3 

2314.6 


K&MEI 

mm 

E2EO 

234 



i£MJ 


Eg5H 


F^fl 

2191.5 

21744 

2157.6 

2139.6 

235 

1915.7 

irezs i 

1947.9 

1963.2 

1972.9 

1974.0 

k urn 

1972.4 

T&m 

19540 

1937.8 

236 

1891.9 

1913.6 

1931.6 

1952.3 

1970.5 

wm m 

1992.1 

1999.1 

2003.2 

2006.3 

2005.1 

237 

1878.8 

1894.2 

1908.5 


1951.2 

1968.4 

1987.2 


2028.2 

2048.6 

mm 

238 

1878.6 

1892.0 

1905.6 

1925.8 

1946.3 

1964.9 

1985.4 

mi 

FMI 


WVutA 

239 

1881.6 

1894.2 

1907.2 

1927.3 

1948.6 

1967.4 

1988.4 

EfllsM 

mm 

2059.3 

imi 

240 

1899.7 

1903.7 


1920.0 

1933.2 

1943.7 

1957.5 

1972.3 

1990.7 

mm 

mm 

241 

1867.7 

1882.2 

1893.9 

1908.7 

1921.0 

iraaci 

1932.2 

1935.0 

1936.7 

1936.2 

1932.7 

242 

1850.9 

1839.8 

1829.8 

1824.9 

1822.8 

1816.7 

1816.5 

1816.7 

1819.3 

18246 

1829.6 

243 

1429.7 

1389.9 

1352.9 

1317.7 


1262.0 

1240.3 

1223.9 

1211.6 

1208.4 

1199.2 

244 

2121.2 

2100.0 

rzm n 

2063.2 

2048.9 

2029.2 

2014.3 

2001.7 

1989.9 

1982.0 

19743 

245 

2113.9 

mm 


E2EGI 

2032.5 

2010.1 

1992.7 

1977.9 

1963.6 

1953.8 

wm a 

E3 

1955.7 

1959.1 

1963.3 

1970.5 

1973.9 

1969.6 

1971.1 

1964.4 

1959.6 

19546 

wnm 

247 

1924.0 

1936.1 

1944.1 

1953.7 

1958.8 

1956.2 

1955.1 

1949.8 

1939.6 

1929.6 

19142 

248 

1886.0 

1894.1 

1898.9 

1907.1 

1912.5 

wnm 

1914.6 

IEIES1 

1910.6 

iixu 

1902.9 

!EI3 

1936.3 

1941.7 

EH33 

1951.9 

1958.3 

1956.0 

1953.6 

1949.8 

19449 

1940.2 

1933.6 

ESI 

1759.8 

1777.2 

1789.5 

1804.3 

1815.0 

1819.5 

1825.2 

1826.0 

18240 

1821.3 

18142 

251 

1810.6 

1806.3 

1801.1 


1796.3 

1787.3 

1782.2 

1775.6 

1767.4 

1761.6 

1751.9 

252 

194.2 


EH 

211.2 

214.6 


224.6 

■F^iTl 

238.5 

MFZiKrM 

2340 
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Table XXXV: AEDC 16* Tunnel - 
Nominal Conditions: a = 10.0°, M„ = 

Upright, 


10 X Model 

.60, = 500.0 

Pressures in psf 



Nominal 6 

ESI 

2.0° 

M-yn 

R 811 

Pi 

Pi 

2 

2112.4 


3 

2073.1 


wm 

gggaa 

2110.7 

5 

2066.5 


6 

ES33 

EMJ 

ma 

ES33ESEI 

8 

2060.7 


9 

1*1 



emu 

K<:i« 


2035.3 



2031.9 


13 




2036.6 



2023.8 



2022.7 



EEZSil 

2018.8 


1991.1 

1967.4 

El 

1998.3 

EE23 


1978.6 

1958.0 

22 

1978.2 


El 

1940.8 



1937.3 

1955.0 

25 

1921.5 

1904.7 

26 

1917.5 


43 

1998.0 



2047.5 

EMM 

Erl 

1916.7 


68 

1916.5 


EH 

2073.8 


EH 

2138.2 

2170.6 

87 

2118.9 


88 

2053.2 


EH 

1983.9 

1980.3 

EH 

1982.1 

1984.8 


1983.2 

1983.1 


1995.5 
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Table XXXV: AEDC 16' Tunnel >10% Model(continued) 
Nominal Conditions: a s 10.0°, = .60, = 500.0 

Uprifht, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 6 

■CE* 

2.0° 

ft 810 

ft 811 

Pi 

Pi 

EH3 

2143.2 

2143.2 

93 

2052.7 



EES3 



2037.9 



1954.2 



1950.1 

1967.7 

fFTl 

2131.6 

2127.1 


1915.3 

1914.3 

f=T*Tl 

15223 



2399.7 


wm 

2484.1 

2478.1 


2526.2 

EE3H 

K'rl 

2515.1 

2512.9 

E^l 

2459.6 

2459.2 


F51 

2333.3 

J&Z5S 

H*M 

2351.4 

2313.3 

HM 

2429.1 

EHEoO 


2498.2 

2478.8 



2515.1 


KgfrM 

mm 

EOE2S1E233I 1 

ESI 

E?i5?i 

1994.1 



2100.0 

2134.4 

i m 

2137.9 

2135.1 

wm 

1968.4 

1946.8 

Ir-M 

1965.8 

EE50 

t^l 

1893.5 

1877.2 

F?51 

1893.9 

1908.9 

l*+l 

1870.1 



1875.5 

IblJIil 

1^1 

1998.8 

1994.4 


2063.4 

2057.1 

»*rl 

2108.2 

2101.3 

mi 

2176.4 

2168.0 


























































Table XXXV: AEDC 18* Tunnel - 10% Model(continued) 


Nomine! Conditions: a 


ss 10.0", M„ = 
Upright, 


.60, s 500.0 

Pressures in 


Emm 

Nominal £ j 

■PM 

KM 

umm 

Kmm 

Pi 

Pi 

km 



EM 



Ell 

2170.9 

2130.4 


EM 

ESZ1 

2311.7 

234 



eti 

Krai 

1975.5 

km 

2010.5 

1992.0 

mi 

1995.1 

1987.6 

Eli 

1989.1 

1985.9 

km 

IE333 

1988.7 

KM 

1958.7 

1957.4 


1948.1 

1931.6 

E3 

1817.6 

1815.4 

FTF1 

1241.4 

1237.5 


2016.7 

2012.6 

ESI 

1995.4 

EEEl 

ED 

19942 

1970.4 

EM 

1978.5 

19545 

KM 


1913.9 

KM 

mm 


KM 

1841.6 


KM 

1793.4 

1780.7 

KM 

2244 
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Table XXXVI: AEDC 16’ Tunnel - 
Nominal Conditions: = 0.0°, M m = 

Upright, 


10% Model 

.80, q M = 640.0 
Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

1 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

■EX51 

,«wa 

■na 

■rcgsi 

18.0° 

ft 44 

ft 45 

ft 46 

ft 47 

ft 48 

ft 49 

R: 50 

R: 51 

ft 52 

R: 53 

ft 54 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 



1468.2 

1510.0 

1552.8 

1599.2 

1640.1 

1683.0 

1725.6 

1767.8 

1805.1 

3 



1579.1 

1582.7 

1587.1 

1591.5 

1591.3 

1583.5 

1572.8 

1556.5 

1537.8 

4 

1545.4 

1571.9 

1588.9 

1590.4 

1596.1 

1600.5 

1599.2 

1593.2 



1554.8 

5 

1579.3 

1580.8 

1595.6 

1596.6 

1599.6 

1598.7 

1584.3 

1574.5 

1558.2 



6 

1565.9 

1574.0 

1589.2 

1592.9 

1590.1 



1574.6 

1552.6 

1538.2 

1519.8 

■B 

1595.6 

1597.2 

1595.7 

1587.5 

1583.6 



1556.8 



1502.0 

8 

1589.4 

1592.5 

1596.2 

1601.1 

1596.9 

1586.2 

1574.9 

1562.4 

1545.4 

1532.9 

1516.3 

9 

1728.3 

1688.5 

1651.6 

1613.9 

1575.1 

1540.7 

1504.6 

1471.4 

1434.8 

1401.8 

1368.9 

10 

1349.8 

1381.0 

1417.7 

1451.6 

1491.0 

1530.9 

1570.0 

1606.9 

1646.5 

1686.7 

1725.8 

11 

1554.2 

1555.7 

1556.1 

1554.0 

1551.7 

1545.6 

1538.8 

1517.9 

1502.2 

1489.7 

1466.3 

12 



1554.1 

1554.3 

1550.7 



1515.5 

1492.1 

1475.9 

1453.5 

13 

1542.1 

1532.3 

1545.3 

1544.6 

1546.3 

1548.1 

1537.7 

1521.1 

1515.3 

1502.0 

1482.6 

14 

1537.9 

1532.9 

1544.3 

1546.5 

1547.2 

1545.4 

1536.5 

1517.6 

1509.9 

1497.2 

1478.6 

15 

2016.4 

2013.6 

2013.0 

2011.9 

2011.2 

2010.2 

2009.7 

2008.9 

2007.7 

2007.0 

2006.0 

16 

1516.6 

1521.3 

1526.9 

1529.8 

1529.3 

1527.8 

1520.0 

1510.4 

1496.2 

1482.9 

1465.3 

17 

1711.8 

1677.3 

1647.1 

1616.3 

1585.2 

1558.0 

1529.5 

1503.5 

1474.6 

1449.7 

1424.2 

19 

1437.4 

1454.3 

1464.9 

1470.7 

1473.8 

1476.3 

1475.9 

1471.5 

1464.6 

1453.3 

1438.1 

20 

1428.4 

1448.5 

1469.2 

1476.4 

1481.6 

1485.7 

1485.0 

1481.5 

1474.5 

1465.6 

1449.2 

21 

1428.5 

1431.7 

1441.7 

1446.9 

1451.8 

1457.4 

1457.6 

1458.7 

1449.2 

1442.3 

1432.9 

22 

1428.3 

1432.8 

1443.6 

1448.2 

1453.4 

1457.7 

1458.8 

1457.1 

1447.1 

1440.5 

1432.8 

23 

1364.1 

1373.2 

1385.0 

1390.6 

1397.8 

1405.4 

1406.7 

1407.3 

1404.1 

1400.5 

1393.1 

24 

1358.3 

1367.7 

1378.5 

1385.1 

1391.7 

1398.3 

1400.0 

1399.8 

1396.0 

1392.6 

1385.6 

25 



1354.9 

1362.0 

1371.2 

1379.8 

1383.4 

1387.6 

1384.6 

1383.5 

1378.4 

26 

1324.5 

1333.7 

1348.5 

1357.1 

1366.3 

1374.8 

1379.2 

1382.8 

1380.0 

1379.1 

1374.4 

43 

1520.0 

1533.0 

1548.3 

1550.6 

1557.1 

1564.2 

1570.3 

1564.1 

1561.5 

1548.2 

1538.2 

44 

1499.0 

1515.6 

1533.1 

1537.3 

1547.2 

1554.2 

1556.0 

1553.0 

1544.9 

1537.8 

1534.3 

67 

1319.8 

1330.0 

1343.8 

1352.5 

1361.8 

1371.0 

1375.6 

1377.3 

1375.6 

1372.8 

1366.4 

68 

1316.6 

1327.5 

1341.7 

1351.4 

1360.5 

1370.2 

1375.0 

1376.6 

1374.7 

1372.1 

1365.7 

85 

1585.0 

1591.3 

1598.1 

1598.6 

1600.8 

1600.3 

1593.4 

1581.8 

1568.1 

1549.4 

1527.3 

86 

1543.6 

1568.0 

1599.3 

1624.4 

1648.5 

1667.4 

1680.5 

1688.9 

1692.4 

1695.6 

1694.3 

87 

1443.8 

1480.2 

1519.1 

1552.7 

1588.2 

1625.8 

1651.2 

1680.6 

1700.8 

1721.9 

1739.4 

88 

1368.3 

1400.9 

1443.3 

1480.0 

1518.7 

1529.3 

1534.4 

1557.0 

1588.2 

1621.7 

1655.2 

89 

1309.5 

1327.3 

1350.9 

1372.1 

1398.4 

1427.2 

1454.6 

1481.5 

1510.9 

1541.7 

1572.2 

90 

1308.7 

1325.0 

1347.9 

1369.1 

1394.4 

1424.0 

1451.6 

1478.8 

1507.3 

1539.3 

1568.8 

91 

1316.6 

1330.3 

1351.3 

1371.5 

1395.3 

1424.5 

1450.6 

1479.0 

1509.1 

1542.1 

1572.3 

921 

1735.8 

1692.3 

1651.0 

1609.1 

1565.9 

1528.1 

1487.3 

1449.0 

1406.8 

1367.9 

1329.6 













































































































































































































































































































































































































































Table XXXVI: AEDC 16' Tunnel - 10% Modei(continued) 

Nominal Conditions: /? = 0.0°, M m = .80, = 640.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 


2.0° 

4.0 s 

O 

O 

<x> 

8.0° 

Tnrai 

■mrai 



mm i 

R 44 

R 45 

R 46 

R 47 

R 48 

R 49 

R 50 

R 51 

R 52 

R 53 

R 54 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1409.5 

1452.8 

1501.3 

1545.6 

1595.1 

1642.6 

1688.5 

1730.8 

1775.2 

1817.8 

1859.3 

93 

1341.8 

1372.2 

1408.0 

1441.3 

1480.1 

1519.5 

1558.2 

1594.7 

1634.0 

1673.9 

1713.0 

94 

1405.3 

1446.8 

1493.3 

1535.9 

1583.6 

1629.8 

1674.6 

1716.0 

1759.5 

1802.4 

1843.5 

95 

1355.2 

1385.5 

1427.8 

1464.4 

1502.9 

1513.6 

1518.7 

1541.3 

1572.7 

1606.5 

1640.1 

125 

1859.7 

1852.8 

1850.2 

1845.7 

1842.7 

1839.6 

1837.4 

1834.1 

1830.6 

1828.2 

1825.4 

126 

1368.3 

1382.3 

1397.5 

1405.4 

1412.7 

1417.3 

1416.2 

1410.3 

1398.3 

1385.6 

1370.2 

128 

1788.1 

1768.8 

1753.6 

1737.5 

1722.5 

1709.7 

1695.9 

1683.7 

1670.5 

1659.8 

1649.5 

132 

1308.8 

1307.6 

1312.6 

1316.7 



1355.5 

1371.5 

1390.7 

1413.8 

1437.7 

201 

2123.5 

2092.8 

2060.5 

2022.9 



1883.0 

1832.1 

1771.4 

1710.7 

1645.2 

202 

2187.7 

2172.8 

2157.0 

2135.1 

2107.7 

2076.2 

2039.3 

2001.5 

1954.4 

1906.9 

1854.3 

203 

2196.6 

2198.6 

2200.4 

2195.5 

2185.4 

2168.8 

2147.2 

2122.7 

2089.0 

2055.0 

2012.4 

204 

2137.3 

2158.8 

2179.9 

2192.8 

2202.1 

2203.2 

2199.5 

2191.4 



2130.5 

205 

2005.5 

2044.6 

2084.4 

2115.9 

2145.9 

2167.4 

2183.7 

2194.0 


2199.2 

2193.3 

206 

1863.5 

1911.3 

1961.2 

2003.4 

2046.0 

2081.3 

2112.2 

2137.2 

2158.7 

2176.1 

2187.7 

207 

1738.8 

1789.0 

1842.4 

1889.2 

1938.4 

1981.1 

2020.1 

2053.9 

2086.3 

2114.8 

2138.7 

208 

1654.6 

1704.7 

1758.6 

1806.6 

1857.8 

1903.3 

1946.0 

1983.8 

2021.4 

2055.6 

2086.3 

209 

1970.0 

1978.2 

1987.3 

1988.9 

1988.0 

1983.6 

1973.3 

1959.6 

1939.3 

1914.5 

1884.4 

210 

2049.9 

2063.2 

2077.0 

2083.6 

2086.1 

2084.6 

2077.3 

2066.2 

2048.3 



211 

2114.6 

2132.8 

2151.1 

2161.5 

2168.9 

2169.8 

2165.0 

2156.0 

2139.5 

2118.9 

2091.8 

212 

2116.4 

2136.7 

2156.2 

2168.6 

2177.2 

2177.8 

2173.1 

2164.4 

2148.0 

2129.3 

2103.7 

213 

2055.6 

2072.1 

2088.1 

2097.0 

2102.0 

2099.4 

2091.7 

2080.3 

2061.4 

2041.7 

2015.5 

214 

1965.1 

1977.9 

1990.2 

1995.6 

1996.9 

1991.2 

1980.3 

1966.1 

1944.5 

1923.0 

1895.2 

215 

1736.2 

1693.7 

1653.5 

1612.6 

1570.4 

1533.4 

1493.4 

1456.3 

1415.4 

1377.8 

1340.3 



1596.0 

1609.8 

1615.7 

1621.4 

1626.0 

1623.7 

1617.9 

1606.8 



217 

1581.3 

1599.5 

1615.7 

1624.0 

1631.2 

1633.9 

1630.4 

1623.4 

1610.3 

1597.4 

1579.3 

218 

1410.3 

1452.0 

1499.1 

1541.9 

1589.9 

1636.3 

1681.5 

1723.0 

1766.6 

1809.3 

1850.2 

219 

1399.7 

1409.8 

1422.3 

1429.4 

1434.8 

1441.6 

1443.9 

1442.1 

1436.4 

1429.3 

1418.1 

220 

1393.7 

1405.6 

1419.1 

1428.1 

1433.8 

1439.2 

1442.4 

1440.8 

1434.2 

1427.2 

1416.6 

221 

1291.9 

1299.5 

1310.2 



1336.2 

1342.2 

1345.1 

1345.4 

1344.8 

1341.0 

222 

1350.1 

1347.7 

1347.7 

1347.5 

1347.3 

1346.3 

1346.1 

1346.2 

1345.8 



223 

1258.8 

1265.2 

1275.0 

1281.5 

1287.8 

1298.6 

1302.5 

1304.4 

1303.3 

1301.2 

1295.9 

224 

1260.4 

1267.4 

1277.9 

1285.6 

1295.5 

1305.2 

1310.5 

1313.1 

1312.5 

1311.4 

1306.9 

225 

1648.8 

1617.0 

1589.4 

1561.7 

1534.4 

1512.4 

1488.7 

1467.7 

1445.1 

1426.3 

1408.5 

226 

1863.4 

1818.8 

1775.3 

1729.9 

1681.1 

1635.3 

1586.3 

1539.6 

1486.7 

1436.2 

1384.2 

227 

1932.6 

1889.2 

1846.3 

1800.9 

1750.5 

1701.9 

1650.5 

1601.3 

1544.7 

1490.2 

1433.8 

228 

2026.1 

1985.8 

1944.7 

1899.7 

1849.3 

1799.7 

1745.2 

1691.9 

1629.4 

1568.5 

1503.6 
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Table XXXVL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: 0 = 0.0°, = .80, q M = 640.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 


0.0° 

2.0° 

O 

o 

O 

O 

8.0° 

■rciia 

■naa 

MTWKM 

mmm 

■THEM 

R 44 

R: 45 

R 46 

R 47 

R 48 

CD 

R: 50 

R 51 

R 52 

R 53 

R 54 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1502.4 

1550.2 

1602.9 

1650.5 

1702.7 

1751.1 

1797.6 

1839.8 

1883.0 

1924.0 

1962.8 

230 

1321.2 

1341.4 

1367.9 

1392.6 

1422.6 

1455.1 

1486.9 

1517.8 

1551.5 

1587.0 

1622.2 

231 

1756.4 

1757.2 

1759.1 

1756.4 

1750.9 

1743.0 

1730.6 

1715.8 

1695.5 

1671.9 

1643.8 

232 

1897.7 

1902.3 

1907.3 

1905.7 

1902.0 

1894.8 

1882.3 

1866.9 

1845.0 

1819.1 

1788.1 

233 

1882.3 

1890.3 

1897.8 

1899.8 

1897.1 

1888.7 

1875.6 

1859.9 

1837.4 

1815.4 

1787.9 

234 

1746.5 

1751.5 

1756.4 

1756.9 

1752.1 

1743.2 

1729.9 

1714.4 

1692.8 

1672.3 

1646.8 

235 

1379.5 

1418.2 

1439.4 

1454.3 

1469.8 

1481.3 

1485.3 

1484.9 

1478.7 

1468.2 

1450.7 

236 

1337.3 

1367.8 

1402.0 

1427.5 

1453.9 

1478.1 

1495.7 

1509.3 

1519.3 

1527.3 

1530.5 

237 

1306.9 

1330.6 

1358.8 

1384.0 

1414.0 

1445.1 

1473.3 

1500.1 

1531.1 

1560.4 

1588.2 

238 

1310.1 

1329.5 

1355.1 

1378.8 

1407.3 

1438.0 

1466.5 

1494.8 

1524.6 

1557.4 

1590.5 

239 

1315.2 

1332.6 

1356.1 

1377.9 

1405.3 

1435.6 

1464.9 

1493.8 

1525.5 

1559.2 

1592.6 

240 

1320.6 

1326.4 

1338.8 

1350.5 

1367.5 

1389.7 

1411.0 

1432.6 

1457.1 

1484.5 

1512.2 

241 

1254.6 

1281.9 

1310.2 

1332.4 

1356.2 

1379.4 

1396.1 

1409.1 

1418.9 

1426.9 

1430.6 

242 

1104.6 

1039.2 

993.7 

956.8 

939.2 

939.3 

938.0 

935.2 

931.2 

933.3 

942.6 

243 

779.7 

743.2 

707.0 

675.7 

646.9 

635.8 

716.8 

821.8 

878.7 

914.2 

940.5 

244 

1654.9 

1628.2 

1606.1 

1583.8 

1562.8 

1546.2 

1528.6 

1513.3 

1497.0 

1484.3 

1472.4 

245 

1636.9 

1606.6 

1580.6 

1554.4 

1529.2 

1509.1 

1487.5 

1468.5 

1448.2 

1431.8 

1416.3 

246 

1467.0 

1469.1 

1474.7 

1478.9 

1481.4 

1483.6 

1480.6 

1473.2 

1466.3 

1456.0 

1441.9 

247 

1400.3 

1416.4 

1432.8 

1441.8 

1453.2 

1459.1 

1457.7 

1453.1 

1442.8 

1429.1 

1409.6 

248 

1356.4 

1366.4 

1378.4 

1385.6 

1393.1 

1400.7 

1402.1 

1401.6 

1397.2 

1392.9 

1380.8 

249 

1361.4 

1372.2 

1384.3 

1391.7 

1398.9 

1405.5 

1407.3 

1406.8 

1402.1 

1398.9 

1381.6 

250 

1152.3 

1167.4 

1186.4 

1200.8 

1217.0 

1235.1 



1257.4 

1258.3 

1254.6 

251 

1182.1 

1169.0 

1158.1 

1146.1 

1135.5 

1130.6 



1114.8 

1112.1 

1108.1 

252 

154.7 

155.9 

161.6 

161.8 

176.5 

176.8 

184.9 

188.2 

192.9 

195.4 

194.6 
















































































































































































































































































































Table XXXVII; AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions; /S = 0.0°, M K = .80, = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

m 

N 

o mined a 


0.0° 

mnm 

4.0° 

6.0° 

mm 


w 

CD 

i-* 

CM 

05 

R 93 

R 94 

R 95 

R 96 

R 97 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1062.5 

1098.0 

1132.2 

1169.3 

1198.8 

1228.8 

1262.8 

3 

1185.8 

1204.2 

1216.3 

1225.0 

1229.3 

1228.5 

1225.9 

4 

1195.2 

1208.8 

1222.5 

1230.5 

1235.6 

1237.4 

1237.8 

5 

1207.6 

1219.5 

1225.1 

1234.3 

1237.5 

1231.7 

1220.1 

6 

1209.3 

1218.8 

1223.5 

1228.1 

1229.2 

1227.2 

1226.0 

7 

1223.8 

1231.0 

1232.7 

1232.1 

1227.9 

1220.7 

1212.0 

8 

1227.9 

1233.2 

1233.9 

1234.7 

1232.9 

1226.4 

1219.5 

9 

1330.4 

1303.4 

1274.0 

1244.6 

1218.6 

1188.4 

1159.9 

10 

1035.0 

1065.3 

1093.9 

1126.0 

1154.3 

1182.5 

1214.1 

11 

1189.5 

1200.7 

1201.8 

1202.1 

1198.3 

1191.8 

1181.6 

12 

1196.4 

1201.3 

1202.2 

1203.9 

1201.5 

1196.7 

1187.1 

13 

1182.1 

1182.9 

1188.1 

1195.7 

1197.2 

1191.6 

1180.6 

14 

1185.1 

1186.2 

1188.9 

1193.4 

1199.0 

1194.6 

1187.4 

15 

1912.9 

1911.3 

1910.0 

1909.0 

1907.9 

1907.6 

1907.5 

16 

1171.0 

1178.0 

1181.0 

1184.8 

1185.4 

1181.6 

1176.5 

17 

1314.9 

1294.0 

1271.4 

1248.7 

1228.1 

1203.5 

1181.1 

19 

1103.2 

1122.9 

1129.7 

1139.2 

1142.0 

1139.4 

1138.1 

20 

1103.3 

1123.8 

1137.4 

1145.4 

1149.0 

1148.9 

1150.0 

21 

1094.5 

1104.1 

1112.0 

1120.0 

1123.8 

1124.0 

1124.3 

22 

1098.8 

1108.1 

1115.4 

1123.0 

1126.9 

1127.1 

1128.2 

23 

1046.5 

1059.9 

1069.4 

1077.9 

1083.4 

1085.4 

1086.8 

24 

1045.4 

1057.8 

1066.2 

1075.0 

1080.1 

1082.1 

1083.6 

25 

1020.5 

1033.9 

1044.8 

1054.5 

1061.1 

1064.3 

1067.6 

26 

1018.2 

1031.2 

1042.5 

1052.8 

1059.6 

1063.3 

1067.1 

43 

1162.2 

1177.9 

1191.5 

1200.7 

1206.1 

1206.9 

1207.3 

44 

1150.4 

1169.8 

1181.8 

1192.3 

1199.6 

1202.3 

1205.1 

67 

1011.2 

1025.7 

1037.0 

1048.0 

1055.0 

1058.4 

1062.0 

68 

1012.5 

1026.7 

1038.1 

1049.8 

1056.7 

1060.6 

1064.6 

85 

1218.7 

1231.2 

1237.6 

1240.2 

1242.8 

1237.3 

1230.8 

86 

1184.9 

1213.7 

1236.6 

1259.4 

1276.4 

1288.7 

1301.0 

87 

1104.1 

1140.1 

1171.4 

1203.9 

1229.9 

1252.9 

1275.8 

88 

1051.1 

1079.1 

1104.6 

1134.6 

1161.4 

1185.7 

1204.3 

89 

1005.0 

1024.6 



1083.5 

1102.9 

1125.3 

90 

1002.7 

1022.5 

1041.0 

1062.8 

1081.3 

1099.9 

1120.8 

91 

1008.8 

1026.4 

1043.4 

1063.7 

1080.6 

1098.6 

1120.5 

921 

1341.7 

1312.1 

1279.7 

1246.8 

1217.8 

1184.4 

1152.2 










































































































































































































































































































Table XXXVIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: 0 - 0.0°, M w = .80, q B = 500.0 

Inverted, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 


[ordinal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0^ 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 91 

R: 92 

R: 93 

R 94 

R 95 

R 96 

R 97 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1080.7 

1120.8 

1157.9 

1198.7 

1233.8 

1268.2 

1305.6 

93 

1029.0 

1058.6 

1086.6 

1118.2 

1145.9 

1173.8 

1205.1 

94 

1080.2 

1118.1 

1153.4 

1192.4 

1226.3 

1259.5 

1295.9 

95 

1040.6 

1066.8 

1090.6 

1119.0 

1145.8 

1170.1 

1188.6 

125 

1582.9 

1577.7 

1573.4 

1569.1 

1566.7 

1565.0 

1563.6 

126 

1054.8 

1070.0 

1080.1 

1089.9 

1096.9 

1098.2 

1096.7 

128 

1379.0 

1368.1 

1354.9 

1343.0 

1333.3 

1319.6 

1309.3 

132 

1005.2 

1010.0 

1014.5 

1022.0 

1029.0 

1037.2 

1049.0 

201 

1640.3 

1620.1 

1592.4 

1561.4 

1532.2 

1492.8 

1453.0 

202 

1689.2 

1681.6 

1666.3 

1648.3 

1629.8 

1601.5 

1572.9 

203 

1695.0 

1700.9 

1699.1 

1695.5 

1689.1 

1672.9 

1656.5 

204 

1648.2 

1669.7 

1683.3 

1694.9 

1701.9 

1699.4 

1697.8 

205 

1544.6 

1580.5 

1608.7 

1636.8 

1658.7 

1672.3 

1686.4 

206 

1433.6 

1476.8 

1512.9 

1550.6 

1581.7 

1606.2 

1632.2 

207 

1336.7 

1381.9 

1422.1 

1464.1 

1499.1 

1529.5 

1562.0 

208 

1271.1 

1316.2 

1356.7 

1400.1 

1436.8 

1469.6 

1504.9 

209 

1514.5 

1528.0 

1533.9 

1537.5 

1537.5 

1528.6 

1519.6 

210 

1577.2 

1593.9 

1603.0 

1610.3 

1612.8 

1606.6 

1600.6 

211 

1628.8 

1648.9 

1660.5 

1670.8 

1676.4 

1672.9 

1669.8 

212 

1633.9 

1653.5 

1665.5 

1676.3 

1682.8 

1680.9 

1679.0 

213 

1588.6 

1604.5 

1613.2 

1621.0 

1625.3 

1621.2 

1617.4 

214 

1519.9 

1532.5 

1538.0 

1543.0 

1544.7 

1538.6 

1532.3 

215 

1337.6 

1308.3 

1277.4 

1245.6 

1216.9 

1183.6 

1151.7 

216 

1211.0 

1229.2 

1241.1 

1251.1 

1255.9 

1254.4 

1251.5 

217 

1220.9 

1237.3 

1247.8 

1258.0 

1263.3 

1263.5 

1262.7 

218 

1081.7 

1120.5 

1156.6 

1196.3 

1230.7 

1264.3 

1300.8 

219 

1073.5 

1087.9 

1097.8 

1107.5 

1111.8 

1112.9 

1114.5 

220 

1073.1 

1087.6 

1097.7 

1108.3 

1112.6 

1113.5 

1116.6 

221 

990.3 

1002.8 

1011.8 

1021.5 

1028.0 

1031.9 

1036.6 

222 

991.0 

1003.0 

1012.3 

1022.3 

1029.1 

1034.4 

1039.0 

223 

984.4 

976.4 

985.1 

994.7 

999.4 

1003.7 

1006.7 

224 

967.7 

979.8 

988.9 

999.0 

1006.4 

1010.5 

1014.6 

225 

1271.3 

1251.1 

1229.3 

1208.2 

1190.1 

1168.9 

1150.4 

226 

1439.4 

1408.2 

1373.2 

1336.2 

1303.2 

1264.0 

1225.5 

227 

1493.3 

1463.0 

1428.1 

1391.0 

1357.4 

1316.7 

1276.6 

228 

1585.5 

1537.4 

1503.4 

1466.5 

1432.1 

1389.1 

1346.0 
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Table XXX VII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: = 0.0°, M # = .80, q M = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

m 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 


6.0° 

KEfl 

10.0° 

ft 91 

w 

to 

to 

R: 93 

CD 

ft 95 

ft 96 

ft 97 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1152.6 

1196.2 

1236.0 

1279.2 

1316.4 

1351.6 

1389.8 

230 

1014.1 

1035.9 

1056.5 

1081.0 

1102.6 

1124.8 

1150.5 

231 

1348.5 

1356.4 

1358.1 

1357.5 

1353.9 

1343.2 

1332.2 

232 

1458.3 

1468.8 

1472.1 

1473.1 

1470.8 

1460.1 

1449.2 

233 

1456.0 

1464.6 

1466.8 

1468.6 

1467.8 

1459.9 

1451.8 

234 

1351.2 

1357.3 

1358.0 

1358.3 

1356.1 

1348.1 

1339.8 

235 

1057.0 

1092.8 

1110.0 

1126.7 

1138.4 

1143.2 

1146.4 

236 

1025.3 

1054.5 

1081.0 

1106.3 

1126.7 

1141.9 

1155.9 

237 

1002.9 

1026.8 

1048.9 

1073.6 

1095.1 

1116.5 

1139.8 

238 

1005.2 

1026.2 

1046.3 

1070.3 

1091.0 

1111.6 

1134.6 

239 

1009.6 

1029.2 

1047.6 

1069.7 

1089.4 

1109.7 

1133.4 

240 

1013.6 

1024.3 

1034.5 

1048.5 

1060.9 

1074.6 

1091.7 

241 

961.2 

988.7 

1011.3 

1034.1 

1051.2 

1065.9 

1079.3 

242 

837.0 

800.3 

772.5 

749.3 

735.0 

729.8 

728.6 

243 

598.3 

573.6 

546.4 

521.3 

501.2 

488.7 

552.3 

244 

1276.5 

1260.2 

1242.2 

1225.7 

1211.8 

1195.3 

1181.6 

245 

1262.2 

1243.2 

1222.5 

1202.9 

1186.1 

1166.5 

1149.7 

246 

1125.3 

1134.7 

1139.7 

1146.3 

1147.3 

1145.7 

1142.8 

247 

1073.2 

1092.5 

1105.7 

1117.4 

1126.0 

1126.5 

1124.8 

248 

1040.4 

1054.6 

1064.1 

1073.4 

1078.9 

1081.1 

1082.4 

249 

1047.6 

1060.9 

1070.1 

1079.2 

1084.5 

1086.9 

1088.5 

250 

880.4 

900.0 

915.9 

932.3 

943.5 

953.2 

961.9 

251 

906.0 

902.6 

896.4 

892.4 

885.9 

877.3 

871.1 

252 

114.6 

120.7 

122.6 

128.5 

138.0 

135.3 

145.0 




* 
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Table XXXVIII: AEDC 
Nominal Conditions: /? = 


16' Tunnel - 10% Model 
0.0°, M^, = .80, q w = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

um a 

■EKyfl 

2.0° 

4.0° 

Mnraiisi 

■mra 

■SI51 

WBmm 



R 110 

R: 111 

R 112 

R 113 

R 114 

R: 115 

R 116 





Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 


mmcymh. 

Pi 

Pi 

2 

1066.5 



1161.3 

1199.3 

1231.8 

1262.1 

1298.5 

1330.1 

1360.2 

1392.7 

3 

1195.5 



1224.1 

1228.1 

1230.4 

1229.0 

1223.9 

1215.1 

1203.7 

1187.0 

4 

1189.1 

1205.4 

1222.9 

1228.2 

1234.4 

1236.9 

1236.1 

1230.9 

1223.4 

1212.6 

1199.1 

5 

1216.7 

1220.2 

1226.6 

1233.3 

1236.3 

1233.9 

1223.7 



1191.4 

1174.4 

6 

1208.2 

1214.9 

1223.0 

1227.6 

1226.9 

1226.9 

1223.7 

1215.2 

1200.9 

1187.3 

1172.2 

7 

1228.2 

1229.1 

1231.3 

1230.6 

1224.2 

1221.9 

1213.3 

1203.5 

1189.8 

1174.8 

1156.3 

8 

1226.5 

1229.2 

1233.6 

1234.5 

1230.4 

1226.1 

1217.2 

1207.4 

1195.1 

1181.0 

1168.7 

9 

1332.3 

1300.7 

1274.2 

1247.2 

1217.0 

1190.7 

1161.9 

1135.7 

1108.1 

1081.4 

1054.3 

10 

1039.5 

1065.3 

1095.1 

1124.0 

1151.8 

1181.7 

1212.6 

1241.5 

1271.7 

1300.1 

1330.3 

11 

1196.8 

1200.6 

1202.9 

1203.1 

1197.1 

1194.7 

1185.5 



1146.9 

1131.8 

12 

1196.0 

1197.7 

1201.7 

1203.5 

1199.2 

1196.7 

1185.2 

1171.8 

1153.3 

1139.3 

1122.3 


1188.4 

1183.1 

1190.1 

1196.0 



1183.7 



1154.1 

1145.2 

14 

1184.6 

1182.9 

1188.6 

1192.7 

1196.6 

1194.7 

1185.5 

1172.7 

1160.6 

1149.4 

1139.7 

15 

1884.0 

1882.1 

1881.4 

1881.4 

1879.7 

1879.3 

1878.3 

1877.3 

1876.0 

1874.8 

1873.9 

16 

1170.0 

1174.4 

1180.6 

1184.1 

1182.8 

1181.0 

1174.4 

1166.5 

1156.2 

1143.2 

1128.5 

17 

1318.6 

1292.3 

1271.8 

1250.6 

1226.1 

1205.4 

1182.5 



1119.3 

1098.0 

19 

1110.2 

1123.1 

1131.2 

1139.5 

1141.0 

1141.8 

1140.1 

1138.0 

1131.4 

1122.1 

1109.6 

20 

1103.5 

1120.9 

1137.0 

1144.4 

1146.6 

1148.9 

1148.7 

1145.5 

1140.5 

1131.0 

1117.3 

21 

1099.8 

1103.9 

1113.6 

1120.4 

1123.0 

1126.1 

1126.0 

1126.8 

1119.1 

1112.5 

1104.0 

22 

1099.6 

1105.4 

1115.0 

1121.7 

1124.4 

1126.9 

1127.1 

1125.8 

1118.5 

1110.7 

1103.7 

23 

1051.9 

1060.2 

1071.0 

1078.6 

1082.8 

1087.5 

1088.2 

1088.6 

1085.5 

1081.0 

1074.4 

24 

1046.2 

1055.4 

1065.7 

1073.4 

1077.4 

1081.6 

1082.2 

1081.9 

1079.1 

1073.8 

1067.0 

25 

1026.0 

1033.9 

1046.6 

1055.3 

1060.8 

1066.5 

1069.1 

1072.0 

1069.4 

1068.8 

1062.0 

26 

1019.3 

1028.1 

1042.2 

1051.3 

1057.2 

1062.9 

1066.0 

1068.0 

1066.4 

1063.3 

1058.6 

43 

1169.0 

1179.0 

1193.5 

1200.9 

1204.5 

1209.0 

1210.2 

1208.0 

1202.0 

1194.1 

1182.6 

44 

1151.2 

1166.7 

1181.3 

1190.9 

1197.3 

1202.3 

1203.5 

1201.1 

1195.7 

1187.4 

1177.7 

67 

1016.1 

1026.0 

1038.6 

1048.5 

1054.6 

1060.1 

1063.4 

1064.5 

1062.9 

1059.0 

1053.1 

68 

1014.1 

1024.9 

1037.9 

1048.1 

1054.4 

1060.4 

1063.7 

1064.6 

1063.1 

1058.6 

1052.5 

85 

1227.0 

1231.8 

1238.7 

1239.6 

1241.1 

1240.2 

1234.8 

1226.8 

1214.9 

1200.1 

1182.0 

86 

1185.5 

1210.3 

1235.9 

1257.3 

1273.8 

1288.8 

1299.0 

1305.6 

1309.5 

1309.2 

1308.0 

87 

1110.9 

1141.6 

1173.9 

1202.4 

1227.5 

1253.1 

1276.1 

1296.4 

1314.6 

1329.8 

1343.3 

88 

1054.4 

1078.1 

1105.0 

1131.9 

1158.7 

1185.4 

1204.0 

1219.0 

1241.7 

1264.6 

1285.7 

89 

1008.2 

1024.2 

1044.2 

1063.8 

1082.2 

1103.0 

1124.5 

1143.7 

1165.6 

1187.0 

1210.4 

90 

1006.8 

1022.3 

1042.4 

1059.6 

1080.2 

1100.5 

1120.1 

1142.6 

1164.8 

1185.9 

1209.2 

91 

1012.0 

1026.0 

1044.8 

1060.0 

1080.5 

1100.4 

1120.1 

1144.1 

1168.2 

1188.0 

1212.5 

921 

1343.1 

1308.9 

1279.4 

1249.7 

1218.0 

1186.3 

1153.5 

1123.1 

1090.8 

1056.7 

1024.0 
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Table XXXVUt AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: - 0.0°, = .80, q m = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

HKl3il 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

KXDfl 

THEM 

maa 


MTHKlil 

HH 

R: 110 

R 111 

R 112 

R 113 

R 114 

R 115 

R 116 

R 117 

R 118 

R 119 1 

R 120 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1085.6 

1120.8 

1159.1 

1196.0 

1230.9 

1267.1 

1303.8 

1337.5 

1371.8 

1403.0 

1435.6 

93 

1033.5 

1058.7 

1087.9 

1116.4 

1143.7 

1173.2 

1203.7 

1232.3 

1282.2 

1290.4 

1320.5 

94 

1084.6 

1117.9 

1154.5 

1189.5 

1223.4 

1258.6 

1294.4 

1327.4 

1361.0 

1391.6 

1423.6 

95 

1044.3 

1066.3 

1091.5 

1116.7 

1143.1 

1169.7 

1188.3 

1203.4 

1226.2 

1249.3 

1272.1 

125 

1492.5 

1488.0 

1485.4 

1484.3 

1480.7 

1479.0 

1477.0 

1473.9 

1471.7 

1489.1 

1467.2 

126 

1054.7 

1067.2 

1079.6 

1088.2 

1094.3 

1097.7 

1095.5 

1090.4 

1081.1 

1069.2 

1056.1 

128 

1382.0 

1365.7 

1355.2 

1344.5 

1331.2 

1321.7 

1310.2 

1301.1 

1291.3 

1282.1 

1273.9 

132 

1008.3 

1009.4 

1015.3 

1021.7 

1027.8 

1037.6 

1048.6 

1060.7 

1075.0 

1089.6 

1107.2 

201 

1643.5 

1616.6 

1592.8 

1565.2 

1530.2 

1496.4 

1455.9 

1415.7 

1370.5 

1324.4 

1273.5 

202 

1693.1 



1650.8 

1627.3 

1604.9 

1575.6 

1546.1 

1511.6 

1474.9 

1434.5 

203 

1699.7 

1698.1 

1699.8 

1696.7 

1686.1 

1675.8 

1658.7 

1639.8 

1615.7 

1588.6 

1557.2 

204 

1653.5 

1667.7 

1683.9 

1695.2 

1698.3 

1701.5 

1699.1 

1693.7 

1683.0 

1688.3 

1649.1 

205 

1550.3 

1578.9 

1609.5 

1635.5 

1654.7 

1673.4 

1686.8 

1696.0 

1700.9 

1700.5 

1697.5 

206 

1439.2 

1475.6 

1513.8 

1548.3 

1577.6 

1606.5 

1631.7 

1652.4 

1669.9 

1682.4 

1692.6 

207 

1342.2 

1381.0 

1422.9 

1461.4 

1495.2 

1529.2 

1561.0 

1588.5 



1653.9 

208 

1276.5 

1315.5 

1357.5 

1397.1 

1432.7 

1468.9 

1503.7 

1534.4 

1563.5 

1588.5 

1612.9 

209 

1523.5 

1527.7 

1535.0 

1538.1 

1534.8 

1532.2 

1524.3 

1514.0 

1499.0 

1480.4 

1457.6 

210 

1585.4 

1593.4 

1604.0 

1610.7 

1609.8 

1610.0 

1604.5 

1596.7 

1583.6 

1566.7 

1545.7 

211 

1635.9 

1647.4 

1661.4 

1671.1 

1673.0 

1675.6 

1672.7 

1666.3 

1654.7 

1639.0 

1618.9 

212 

1637.1 

1650.4 

1665.8 

1676.3 

1679.5 

1682.4 

1679.1 

1673.0 

1662.1 

1646.8 

1628.2 

213 

1589.7 

1600.7 

1613.3 

1621.3 

1622.0 

1622.1 

1616.3 

1607.7 

1595.1 

1578.4 

1559.1 

214 

1519.4 

1527.8 

1537.9 

1543.3 

1541.7 

1539.1 

1530.3 

1519.5 

1504.8 

1486.4 

1465.7 

215 

1339.7 

1305.8 

1277.5 

1248.6 

1215.6 

1186.2 

1153.6 

1123.9 

1092.6 

1062.6 

1032.0 

216 

1219.7 

1230.5 

1242.9 

1251.2 

1254.1 

1257.1 

1255.2 

1250.8 

1241.8 

1229.9 

1213.5 

217 

1220.0 

1233.2 

1247.3 

1257.2 

1261.1 

1263.6 

1260.5 

1254.9 

1246.1 

1233.4 

1219.1 

218 

1086.7 

1120.7 

1157.9 

1193.6 

1227.7 

1263.2 

1299.2 

1332.4 

1366.3 

1397.1 

1428.9 

219 

1079.2 

1088.2 

1099.5 

1108.0 

1110.9 

1114.9 

1116.4 

1114.9 

1110.0 

1103.1 

1093.5 

220 

1074.1 

1085.1 

1097.4 

1107.1 

1110.3 

1113.5 

1115.7 

1114.0 

1109.3 

1101.6 

1092.2 

221 

995.0 

1003.0 

1013.3 

1022.1 

1027.7 

1033.7 

1038.2 

1040.2 

1039.9 

1037.8 

1033.9 

222 

997.6 

999.3 

1003.1 

1006.2 

1014.5 

1021.8 

1027.5 

1036.4 

1039.2 

1038.5 

1034.6 

223 

968.9 

976.7 

986.7 

995.1 

999.0 

1005.5 

1008.1 

1009.2 

1007.8 

1004.6 

999.5 

224 

969.0 

977.9 

988.4 

997.5 

1004.1 

1010.0 

1013.5 

1015.1 

1014.6 

1011.2 

1006.6 

225 

1273.4 

1248.6 

1229.3 

1209.9 

1188.2 

1170.6 

1151.1 

1134.4 



1085.6 

226 

1441.1 

1404.9 

1373.2 

1339.6 

1301.5 

1266.6 

1227.3 

1190.4 

1150.6 

1109.8 

1067.3 

227 

1495.3 

1459.6 

1428.3 

1394.7 

1356.0 

1320.0 

1279.0 

1240.3 

1198.3 

1154.0 

1107.2 

228 

1568.2 

1534.0 

1503.9 

1470.3 

1430.6 



1306.4 

1259.7 

1212.4 

1161.4 




4 


4 























































































































































































































































































































































































































































Table XXXVnL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions; = 0.0°, = .80, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

11.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 110 

R 111 

R 112 

R 113 

R 114 

R: 115 

R 116 

R 117 

R 118 

R 119 

R 120 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1157.6 

1195.8 

1237.0 

1276.0 

1313.0 

1350.8 

1388.2 

1422.3 

1456.0 

1486.1 

1516.6 

230 

1017.9 

1035.6 

1057.7 

1079.4 

1100.7 

1124.5 

1149.5 

1173.5 

1199.3 

12240 

1250.9 

231 

1357.5 

1356.6 

1359.1 

1358.1 

1352.0 

1347.1 

1337.2 

1325.8 

1310.1 

1292.1 

1270.2 

232 

1467.3 

1468.7 

1473.2 

1473.7 

1468.4 

1463.9 

1454.2 

1442.4 

1425.8 

1406.4 

1382.6 

233 

1454.7 

1459.8 

1466.5 

1468.9 

1464.8 

1460.1 

1449.4 

1437.3 

1421.7 

1402.8 

1381.9 

234 

1349.1 

1352.4 

1357.4 

1358.4 

1353.5 

1348.0 

1337.1 

1324.8 

1309.7 

1291.7 

1271.9 

235 

1062.8 

1094.2 

1112.1 

1126.7 

1137.2 

1145.0 

1148.2 

1148.0 

1142.5 

1133.1 

1118.8 

236 

1029.8 

1055.3 

1083.2 

1105.9 

1125.8 

1142.4 

1156.3 

1167.4 

1174.1 

1179.5 

1180.9 

237 

1005.9 

1026.5 

1050.4 

1072.2 

1093.9 

1116.9 

1139.3 

1162.3 

1184.3 

1204.5 

1225.7 

238 

1008.5 

1025.9 

1047.6 

1068.8 

1089.7 

1111.8 

1134.1 

1161.6 

1184.8 

1207.0 

1230.9 

239 

1013.0 

1028.7 

1048.7 

1068.1 

1087.8 

1109.7 

1132.5 

1155.1 

1179.3 

1202.6 

1228.2 

240 

1016.7 

1023.6 

1035.5 

1047.7 

1059.6 

1074.8 

1091.2 

1108.1 

1126.4 

1144.5 

1165.2 

241 

964.3 

989.1 

1013.0 

1033.7 

1050.5 

1066.6 

1079.5 

1089.6 

1096.6 

1100.9 

1102.8 

242 

837.0 

799.8 

771.4 

748.0 

734.7 

729.2 

728.2 

723.5 

719.9 

721.1 

724.8 

243 

597.5 

570.8 

544.8 

522.3 

500.2 

487.7 

548.4 

627.3 

671.0 

705.4 

724.9 

244 

1278.5 

1257.6 

1242.2 

1227.1 

1209.9 

1196.7 

1182.3 

1170.1 

1157.8 

1146.5 

1136.3 

245 

1264.3 

1240.8 

1222.5 

1204.5 

1184.3 

1168.1 

1150.5 

1135.3 

1119.7 

1105.4 

1092.1 

246 

1131.9 

1134.9 

1140.9 

1146.7 

1146.5 

1148.3 

1145.5 

1139.6 

1132.1 

1124.2 

1112.3 

247 

1079.1 

1093.0 

1107.4 

1117.1 

1125.0 

1128.5 

1127.0 

1123.2 

1114.8 

1103.2 

1087.1 

248 

1045.9 

1054.8 

1065.9 

1074.4 

1078.8 

1083.7 

""1084.5 

1084.0 

1080.3 

1075.2 

1064.8 

249 

1048.3 

1058.5 

1069.6 

1077.8 

1081.9 

1086.5 

1087.4 

1086.6 

1083.5 

1078.6 

1064.0 

250 

886.4 

901.2 

918.4 

933.4 

944.9 

956.3 

964.6 

970.1 

972.2 

971.2 

967.8 

251 

908.7 

902.4 

897.9 

893.5 

886.9 

878.9 

872.7 

866.9 

861.3 

856.3 

851.2 

252 

119.8 

120.6 

123.8 

125.1 

134.3 

134.2 

143.3 

148.4 

142.8 

153.2 

153.9 




Table XXXIX: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /S = 2.0°, M B = .80, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

omined a 

-2.0° 


■EM 


6.0° 

mm 

THEM 

ES31 

m m 

mm 

13KM 

ft 67 

ft 68 

ft 69 



ft 72 

R: 73 

ft 74 

ft 75 

ft 76 

ft 77 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1065.5 

1088.8 

1121.0 

1155.8 

1192.0 

1227.8 

1261.4 

1294.4 

1325.0 

1357.3 

1388.6 

3 

1163.2 

1171.6 

1184.7 

1192.4 

1198.0 

1196.1 

1194.2 

1186.0 

1178.5 

1167.6 

1152.1 

4 

1221.0 

1232.0 

1246.4 

1257.5 

1264.1 

1270.5 

1269.9 

1266.8 

1258.1 

1248.8 

1237.7 

5 

1181.1 

1186.0 

1193.1 

1202.8 

1207.4 

1199.5 

1191.2 

1179.4 

1170.4 

1159.1 

1143.9 

6 

1239.9 

1248.1 

1254.1 

1257.4 

1258.9 

1258.2 

1255.5 

1248.2 

1231.2 

1219.5 

1205.8 

7 

1194.9 

1200.6 

1203.1 

1203.1 

1199.3 

1195.3 

1184.6 

1172.5 

1164.8 

1145.5 

1128.4 

8 

1259.4 

1263.2 

1265.1 

1264.3 

1262.2 

1257.7 

1247.7 

1236.8 

1222.7 

1210.7 

1198.3 

9 

1329.8 

1302.0 

1274.4 

1245.3 

1217.5 

1185.8 

1155.5 

1126.6 

1099.9 

1075.3 

1052.9 

10 

1035.0 

1062.4 

1090.4 

1120.1 

1148.6 

1179.1 

1208.0 

1239.7 

1269.3 

1300.3 

1329.3 

11 

1169.9 

1174.6 

1175.1 

1175.6 

1170.6 

1165.2 

1155.7 

1138.3 

1128.8 

1116.5 

1099.3 

12 

1221.8 

1226.1 

1228.5 

1228.9 

1228.2 

1225.8 

1215.6 

1202.8 

1184.8 

1169.5 

1155.5 

13 

1158.4 

1155.5 

1161.7 

1167.7 

1169.9 

1164.5 

1157.1 

1141.9 

1132.2 

1129.6 

1116.6 

14 

1211.6 

1212.0 

■EH3M 

1218.5 

1225.1 

1223.0 

1214.9 

1201.8 

1188.8 

1177.5 

1168.0 

15 

1946.2 

1945.4 

1944.7 

1944.1 

1943.4 

1941.5 

1939.8 

1939.2 

1938.4 

1937.6 

1936.4 

16 

1199.6 

1205.0 

1208.8 

1210.7 

1211.2 

1209.2 

1202.0 

1193.4 

1181.5 

1169.3 

1155.6 

17 

1314.7 

1290.9 

1268.1 

1244.9 

1222.9 

1198.7 

1175.9 

1155.6 

1137.9 

1120.6 

1100.9 

19 

1084.2 

1100.4 

1108.1 

1116.7 

1119.6 

1118.6 

1117.6 

1113.1 

1106.9 

1098.6 

1086.9 

20 

1126.6 

1145.6 

1159.1 

1165.8 

1169.8 

1171.6 

1170.9 

1168.5 

1162.4 

1155.3 

1142.0 

21 

1077.1 

1083.7 

1091.6 

1099.3 

1103.7 

1104.5 

1105.6 

1104.1 

1097.8 

1092.1 

1084.4 

22 

1118.7 

1126.5 

1134.7 

1140.9 

1145.2 

1147.1 

1145.9 

1146.0 

1137.8 

1131.6 

1125.2 

23 

1030.0 

1041.3 

1051.2 

1059.0 

1064.8 

1067.8 

1069.8 

1068.9 

1066.4 

1063.3 

1056.8 

24 

1064.9 

1075.8 

1084.5 

1091.9 

1097.4 

1100.4 

1100.0 

1100.4 

1096.6 

1092.7 

1086.3 

25 

1003.1 

1015.1 

1026.6 

1036.4 

1043.7 

1048.1 

1051.6 

1053.7 

1052.3 

1051.4 

1047.1 

26 

1037.9 

1048.8 

1060.2 

1068.7 

1075.7 

1080.2 

1081.8 

1084.4 

1081.8 

1079.9 

1075.2 



1154.5 

1169.3 



1182.6 

1179.2 

1173.7 

1167.4 

1159.5 

1147.7 

44 

1171.5 

1190.1 

1204.9 

1215.3 

1224.6 

1231.3 

1233.2 

1233.5 

1227.6 

1222.1 

1214.7 

67 

997.8 

1010.0 

1021.4 

1031.4 

1038.2 

1042.7 

1045.9 

1046.0 

1044.2 

1041.3 

1035.2 

68 

1028.3 

1041.1 

1053.1 



1077.0 

1079.5 

1081.8 

1080.0 

1077.5 

1072.2 

85 

1188.3 

1197.0 

1201.7 



1203.7 

1198.4 

1189.2 

1177.7 

1163.9 

1146.2 

86 

1206.9 

1234.7 

1259.5 

1281.7 

1300.6 

1318.3 

1329.6 

1339.6 

1342.8 

1346.0 

1346.6 

87 

1095.2 

1124.7 

1153.4 



1230.5 

1252.8 

1269.6 



1312.3 

88 

1055.3 

1081.9 

1111.3 

1143.7 

1173.1 

1197.1 

1203.0 

1218.8 

1241.4 

1267.1 

1291.7 



1024.5 

1041.7 

1060.5 

1079.3 

1099.5 

1118.4 

1139.2 

1159.6 



90 

1000.6 

1017.0 

1036.5 

1057.8 

1079.8 

1102.2 

1123.4 

1146.2 

1166.8 

1190.4 

1213.6 

91 

1010.2 

1022.4 

1039.1 

1058.1 

1079.1 

1100.4 

1120.6 

1142.2 

1163.1 

1186.6 

1210.3 

921 

1342.5 

1312.9 

1283.1 

1251.2 

1220.8 

1186.1 

1152.2 

1120.0 

1090.1 

1060.3 

1023.3 
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Table XXXIX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: 0 — 2.0°, M m = .80, q B = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

m 


ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

11.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R: 67 

co 

CO 

& 

R: 69 

R 70 

R 71 

R 72 

R 73 

R 74 

R 75 

R 76 

R 77 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1081.4 

1117.8 

1153.9 

1191.5 

1227.0 

1264.7 

1299.9 

1336.7 

1370.0 

1404.0 

1435.1 

93 

1028.9 

1055.7 

1083.1 

1112.3 

1140.5 

1170.7 

1199.4 

1230.7 

1259.9 

1290.8 

1319.7 

94 

1080.5 

1115.3 

1150.3 

1186.8 

1221.5 

1258.3 

1292.7 

1329.1 

1361.9 

1395.4 

1426.3 

95 

1043.7 

1068.2 

1095.8 

1128.1 

1157.3 

1181.3 

1187.3 

1203.2 

1226.0 

1251.7 

1276.6 

125 

1694.1 

1691.5 

1688.9 

1886.3 

1682.8 

1674.5 

1667.9 

1664.7 

1662.0 

1659.2 

1656.5 

126 

1079.9 

1092.3 

1102.0 

1110.0 

1115.9 

1117.4 

1112.9 

1105.7 

1094.9 

1083.0 

1069.9 

128 

1378.2 

1365.8 

1353.9 

1341.9 

1331.3 

1319.1 

1307.5 

1297.3 

1287.7 

1280.4 

1272.3 

132 

1005.5 

1008.6 

1013.5 

1020.0 

1027.4 

1036.4 

1046.1 

1059.2 

1073.1 

1090.0 

1106.8 

201 

1639.5 

1618.1 

1593.4 

1564.0 

1532.8 

1493.0 

1451.2 

1407.7 

1364.1 

1320.2 

1272.4 

202 

1688.2 

1678.6 

1665.8 

1648.5 

1628.3 

1600.9 

1570.9 

1538.7 

1504.6 

1470.4 

1432.2 

203 

1694.6 

1697.7 1 

1697.6 

1693.6 

1686.1 

1671.8 

1654.2 

1633.2 

1609.3 

1584.7 

1555.3 

204 

1647.4 

1665.6 

1679.9 

169Q.5 

1696.7 

1697.7 

1694.6 

1688.1 

1677.0 

1664.8 

1647.0 

205 

1544.6 

1576.1 

1604.4 

1630.2 

1651.3 

1669.2 

1682.4 

1691.7 

1695.7 

1698.2 

1695.2 

206 

1432.8 

1471.5 

1507.7 

1542.7 

1573.2 

1602.5 

1627.3 

1649.5 

1665.8 

1680.8 

1690.6 

207 

1338.0 

1378.7 

1417.5 

1456.0 

1490.7 

1525.8 

1556.8 

1586.3 

1610.3 

1633.6 

1652.2 

208 

1272.0 

1312.8 

1352.4 

1392.1 

1428.5 

1465.9 

1499.5 

1532.7 

1560.5 

1588.2 

1611.6 

209 

1485.3 

1494.4 

1500.9 

1504.5 

1503.3 

1495.0 

1488.6 

1476.1 

1461.6 

1445.0 

1422.8 

210 

1554.1 

1566.4 

1576.4 

1583.0 

1584.4 

1579.8 

1575.2 

1565.3 

1552.8 

1538.1 

1517.7 

211 

1616.1 

1631.9 

1644.4 

1653.8 

1658.4 

1657.4 

1654.4 

1646.5 

1635.1 

1621.8 

1602.7 

212 

1645.6 

1662.3 

1675.1 

1684.5 

1690.3 

1691.9 

1687.6 

1680.9 

1669.3 

1656.7 

1639.5 

213 

1610.7 

1624.3 

1634.5 

1641.2 

1644.7 

1645.0 

1637.5 

1628.5 

1614.7 

1600.8 

1583.0 

214 

1549.8 

1560.6 

1568.1 

1571.7 

1572.9 

1571.1 

1560.7 

1549.3 

1533.2 

1517.4 

1498.3 

215 

1335.3 

1306.0 

1276.7 

1245.5 

1215.3 

1181.5 

1148.4 

1116.5 

1086.7 

1058.5 

1030.1 

216 

1183.8 

1197.2 

1208.6 

1217.6 

1221.7 

1220.7 

1219.3 

1211.9 

1202.9 

1191.2 

1174.9 

217 

1250.1 

1265.6 

1277.9 

1287.2 

1293.5 

1297.7 

1294.8 

1290.2 

1280.1 

1270.3 

1257.9 

218 

1077.5 

1113.1 

1150.2 

1187.0 

1221.4 

1258.0 

1292.2 

1328.0 

1360.8 

1393.9 

1424.1 

219 

1057.9 

1069.4 

1079.2 

1087.8 

1091.8 

1093.9 

1095.2 

1091.8 

1087.0 

1080.7 

1071.0 

220 

1091.4 

1104.2 

1115.6 

1124.9 

1130.4 

1132.5 

1135.6 

1134.9 

1129.8 

1124.2 

1115.9 

221 

976.0 

986.0 

995.0 

1004.0 

1011.1 

1016.3 

1020.4 

1022.1 

1022.1 

1021.3 

1017.5 

222 

1007.3 

1018.2 

1028.1 

1036.9 

1044.6 

1049.3 

1056.4 

1057.0 

1057.1 

1056.3 

1054.0 

223 

953.4 

962.2 

970.2 

978.4 

983.1 

987.3 

989.9 

989.8 

988.3 

985.8 

979.9 

224 

981.0 

992.5 

1002.9 

1012.6 

1021.0 

1027.2 

1029.8 

1033.1 

1032.5 

1031.3 

1027.4 

225 

1272.9 

1251.5 

1231.0 

1209.8 

1190.1 

1168.8 

1148.8 

1130.3 

1113.8 

1099.3 

1084.8 

226 

1440.8 

1409.5 

1377.1 

1341.6 

1306.9 

1266.3 

1225.5 

1185.7 

1147.7 

1110.4 

1070.2 

227 

1493.7 

1463.1 

1431.0 

1395.6 

1360.4 

1318.4 

1276.0 

1234.2 

1193.8 

1154.1 

1110.7 

228 

1565.6 

1537.0 

1506.1 

1470.9 

1434.9 

1391.0 

1345.8 

1299.8 

1254.3 

1209.2 

1160.6 
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Table XXXIX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: ji = 2.0°, M # = .80, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

11T0® 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 67 

ft 68 

ft 69 

ft 70 

ft 71 

ft 72 

GO 

ft 74 

ft 75 

ft 76 

ft 77 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1152.9 

1192.2 

1231.1 

1271.2 

1308.6 

1348.0 

1384.1 

1421.0 

1453.5 

1486.2 

1515.5 

230 

1014.1 

1033.3 

1053.7 

1076.2 

1098.7 

1122.9 

1146.1 

1172.4 

1197.5 

1224.6 

1250.7 

231 

1314.1 

1318.4 

1320.7 

1320.8 

1317.1 

1306.2 

1298.6 

1284.7 

1270.0 

1253.5 

1232.4 

232 

1427.0 

1433.5 

1437.4 

1438.7 

1435.5 

1425.1 

1417.1 

1402.8 

1387.1 

1369.2 

1346.3 

233 

1488.5 

1495.7 

1499.9 

1500.7 

1499.3 

1495.3 

1483.1 

1470.2 

1453.2 

1436.7 

1417.6 

234 

1386.4 

1391.3 

1393.7 

1392.9 

1390.5 

1385.7 

1373.2 

1360.2 

" 1343.3 1 

1327.2 

1309.1 

235 

1051.3 

1080.1 

1094.8 

1108.8 

1118.0 

1122.7 

1123.6 

1119.3 

1111.5 

1100.4 

1083.8 

236 

1026.4 

1051.3 

1074.1 

1095.3 

1111.9 

1126.1 

1136.6 

1144.0 

1148.1 

1150.8 

1149.2 

237 

1007.3 

1026.6 

1046.6 

1068.9 

1089.8 

1110.9 

1129.7 

1153.4 

1172.7 

1193.2 

1212.0 

238 

1008.5 

1026.5 

1045.5 

1066.1 

1086.2 

1106.7 

1129.4 

1153.0 

1175.5 

1199.5 

1222.3 

239 

1010.2 

1027.1 

1045.3 

1065.7 

1086.1 

1108.0 

1129.3 

1153.3 

1176.5 

1201.9 

1226.4 

240 

1014.6 

1023.0 

1033.2 

1045.5 

1058.6 

1073.4 

1088.1 

1105.8 

1123.7 

1143.9 

1163.7 

241 

973.1 

994.0 

1011.7 

1029.0 

1043.7 

1056.1 

1065.1 

1071.2 

1075.1 

1077.4 

1076.0 

242 

831.1 

795.9 

771.3 

750.7 

737.3 

729.3 

728.0 

727.1 

722.2 

718.2 

715.6 

243 

597.8 

575.2 

551.2 

526.8 

504.7 

486.4 

518.2 

624.1 

675.1 

700.9 

714.8 

244 

1277.4 

1259.8 

1243.2 

1226.4 

1211.4 

1194.9 

1179.8 

1166.5 

1154.7 

1145.0 

1135.4 

245 

1263.9 

1243.7 

1224.2 

1204.4 

1186.2 

1166.3 

1147.9 

1131.2 

1116.4 

1103.6 

1091.0 

246 

1101.3 

1110.0 

1116.0 

1120.9 

1124.4 

1122.7 

1121.8 

1114.0 

1107.6 

1101.0 

1089.8 

247 

1060.7 

1075.8 

1087.6 

1098.1 

1104.8 

1105.5 

1103.9 

1097.0 

1087.8 

1075.9 

1059.3 

248 

1020.1 

1032.8 

1043.4 

1053.2 

1059.6 

1064.0 

1066.2 

1065.7 

1063.0 

1060.1 

1050.8 

249 

1070.0 

1080.9 

1090.1 

1097.1 

1102.1 

1104.8 

1103.9 

1102.4 

1098.2 

1093.9 

1079.8 

250 

849.3 

863.7 

879.7 

897.6 

912.3 

924.8 

936.8 

944.5 

949.7 

952.4 

951.7 

251 

901.0 

895.0 

889.0 

882.5 

874.8 

861.6 

852.2 

842.2 

836.7 

833.7 

831.1 

252 

116.8 

119.5 

120.8 

122.8 

131.8 

132.6 

139.9 

147.7 

140.6 

153.7 

153.0 




Table XL: AEDC 16' Tunnel - 10 % Model 
Nominal Conditions: = -2.0°, M w = .80, q B = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


1 

* 

ominal 

a 





Ori- 

-2.0° 

0.0°^ 

■giia 

4.0° 

mm 

■ooa 

HES31 

mssm 


mrmm 

18.0° 4 

fice 

mm 


R 58 

R 59 

R 60 

R 61 

R 62 


R 64 

R 65 

R 66 

ED 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 


1099.8 

1132.9 

1163.5 

1199.5 

1230.9 

1263.3 

1291.7 

1322.1 

1354.5 

1384.1 

3 

1221.7 

1235.4 

1246.3 

1252.3 

1258.6 

1259.1 

1257.5 

1253.0 

1242.3 

1231.4 

1219.4 

4 


1179.5 



1205.7 

1207.6 



1196.5 


1172.3 

5 

1244.1 

1252.1 

1256.8 

1260.0 

1265.9 

1261.4 

1249.6 

1241.9 

1229.1 

1216.7 

1203.8 

K 


1186.8 

1194.0 

1198.1 

1201.4 

1201.1 

1199.2 

1191.3 

1175.9 

1161.6 

1145.5 

7 


1269.6 

1261.8 

1258.5 

1255.5 

1250.2 

1244.5 





8 

1195.1 

1200.6 



1201.9 



1184.7 



1145.9 



1303.6 

1274.5 

1244.2 

1218.1 

1191.4 



1109.7 


1055.9 

10 

1038.4 

1066.4 

1096.0 

1124.7 

1153.9 

1180.4 

1209.4 

1236.8 

1265.4 

1296.0 

1325.2 

11 

1217.6 

1227.5 

1228.5 

1226.9 

1224.2 

1218.8 





1158.8 



1174.9 

1176.8 



1170.4 

1162.4 

1148.5 

1129.4 

1115.5 

1095.9 

13 

1209.8 

1211.2 

1215.8 

1220.8 

1222.7 

1218.5 


1198.8 

1185.5 

1176.3 

1171.0 

^141 

1157.7 



1171.0 

1170.8 

1169.2 



1137.6 







1959.6 

1958.8 

1956.6 

1954.6 

1953.5 

1952.2 

1951.1 

1950.1 

16 

1141.9 



1157.1 

1157.6 

1156.4 

1153.6 

1146.0 

1135.5 

1122.5 

1107.8 

17 

1318.0 



1246.9 

1225.6 

1204.6 



1140.3 

1118.6 

1098.3 

19 

1130.4 

1145.5 

1153.1 

1159.5 

1164.1 

1161.1 

1160.6 

1156.9 

1150.G 

1140.9 

1130.2 

20 

1081.6 

1101.1 

1116.2 

1122.8 

1126.6 

1128.8 

1130.8 

1127.3 

1121.5 

1112.4 

1098.9 

21 

1117.7 

1125.5 

1133.6 

1138.7 

1143.5 

1143.1 

1144.1 

1142.7 

1135.7 

1128.6 

1121.7 

22 

1080.9 

1088.6 

1097.3 

1102.5 

1106.8 

1109.4 

1111.4 

1109.4 

1101.9 

1094.2 

1087.6 

23 

1068.5 

1080.0 

1088.8 

1095.0 

1101.5 

1102.3 



1099.8 

1095.5 

1089.7 

24 

1028.7 

1040.1 

1049.4 

1056.4 

1062.0 

1066.0 

1068.5 

1067.3 

1064.4 

1059.9 

1054.1 

25 

1043.3 

1053.7 

1064.3 

1071.2 

1078.7 

1080.5 

1083.9 

1084.4 

1082.0 

1079.3 

1075.0 

26 

1000.6 

1012.8 

1025.5 

1034.6 

1042.3 

1047.9 

1052.9 

1054.5 

1051.8 

1049.8 

1045.8 

43 

1189.0 

1202.6 

1216.1 

1224.2 

1232.1 

1233.6 

1235.9 

1233.4 

1227.0 

1219.8 

1211.3 

44 

1131.3 

1146.4 

1157.6 

1165.8 

1171.6 

1175.5 

1178.3 

1175.0 

1168.5 

1159.4 

1148.3 

67 

1029.9 

1043.0 

1054.2 

1063.0 

1071.9 

1073.8 

1078.6 

1078.8 

1076.9 

1073.5 

1068.6 

68 

999.1 

1011.9 

1023.9 

1033.3 

1038.6 

1045.6 

1050.2 

1050.0 

1047.6 

1043.3 

1037.6 

85 

1256.3 

1265.6 

1271.1 

1271.9 

1274.3 

1269.6 

1264.9 

1254.8 

1241.8 

1227.5 

1212.8 

86 

1163.8 

1188.9 

1212.3 

1231.1 

1246.9 

1259.6 

1271.0 

1276.6 

1279.4 

1278.9 

1275.3 

87 

1120.6 

1155.3 

1189.2 

1218.6 

1247.7 

1270.0 

1293.6 

1313.3 

1330.6 

1347.9 

1362.9 

88 

1049.1 

1073.7 

1098.7 

1122.4 

1146.4 

1167.6 

1190.3 

1210.0 

1229.9 

1250.4 

1269.6 

89 

1003.6 

1023.1 

1043.3 

1063.6 

1085.0 

1104.2 

1125.3 

1145.4 

1164.8 

1188.2 

1211.1 

90 

1008.5 

1024.7 

1042.8 

1060.3 

1080.5 

1098.0 

1117.7 

1135.6 

1155.3 

1177.3 

1198.2 

91 

1012.1 

1026.7 

1044.0 

1060.7 

1081.7 

1100.6 

1121.1 

1139.5 

1159.8 

1183.1 

1205.2 

921 

1338.7 

1309.3 

1276.6 

1242.1 

1211.7 

1181.2 

1151.1 

1119.8 

1087.7 

1055.4 

1027.1 

























































































































































































































































































































Table XL: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 


Nominal Conditions: 


M. = .80, q w = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 



Ori- 
fice |R 
ID 


922 


93 


94 


95 




I: 56 


Pi 


1084.2 


1031.8 


1078.9 


1039.7 


! 126 I 1030.9 


I 128 1379.2 


132 1006.4 


i 201 1638.3 


I 202 1688.4 


R 57 


Pi 


1121.2 


1059.1 


1114.6 


1062.9 


1752.3 


1046.1 


1367.7 


! 1010.4 


I 1617.9 


R 58 R 59 


Pi Pi 


1159.5 1195.9 


1088.0 1116.5 


1152.5 1187.7 


1086.8 


1748.5 


1058.9 | 1067.4 


Nominal 


6 . 0 ° 8 . 


£ 60 R 61 


Pi I Pi 


1232.4 


1145.5 


1223.1 1254.8 


1153.2 


1730.0 


R 62 


Pi 


raSBfMBMIl 


1288.9 


1175.3 


1721.5 


1081.5 


1312.8 




R 63 


Pi 


1332.4 


1227.7 


1320.3 


1195.4 


Pi 


1364.9 


1352.1 


1216.3 


16. 


65 


Pi 


1398.7 


1385.0 


1238.1 


1710.4 


1057.8 






205 1547.9 


208 ! 


209 


210 


211 


212 


213 


214 


i699.6 


1869.4 


1580.2 


1685.1 


1610.8 


1692.7 


1634.0 


1276.3 


1549.1 


1604.9 


1644.7 


1622.1 


1564.4 


1486.5 


1339.0 


1246.6 


1190.9 


1083.7 


1095.4 


1057.0 


1009.2 


1220.4 


980.5 



225 1269.4 


i 226 1434.7 


i 227 1489.3 


228 1562.0 


1317.7 


1559.1 


1618.0 


1661.3 


1639.6 


1578.9 


i 1498.3 


1310.6 


1261.9 


1205.6 


i 1122.6 


1108.1 


1069.8 


1020.6 


1217.3 


992.0 


966.4 


1249.2 


1404.5 


1459.9 


1534.5 


1425.2 


I 1360.0 


1565.1 


1627.8 


1674.5 


1654.4 


1590.9 


1507.6 


1279.0 


1273.6 


1218.0 


1161.1 


1117.9 


1080.9 


1029.4 


1216.6 


1001.1 


975.0 


1227.5 


1370.3 


1426.0 


1501.6 


1461.7 


1397.9 


1564.8 


1686.1 


1699.4 


I 1656.0 


1579.6 


1497.4 


1435.3 


1565.3 


1671.3! 1685.7 




1547.6 


1639.9 


1692.6 


1693.5 


1649.0 


1513.1 


1615.7 


1681.2 


1697.2 


R 66 


Pi 


1429.9 


1315.2 


1415.5 


1258.5 


1707.4 


I 1046.3 


1274.1 


1103.7 


1278.3 


I 1436.6 


1557.7 


1697.6 


1527.3 1558.3 








1559.4 


1630.9 


1552.1 


1529.9 


1539.1 


1557.2 


1522.7 


1601.4 



1661.8 


1595.8 


1510.1 


1246.0 


1687.8 


1599.2 


1510.7 


1217.1 


1598.3 


1507.8 


1187.6 


1596.1 


1503.6 


1158.1 


1225.6 


1196.7 


1125.3 


1088.3 


1037.1 


1216.0 


1009.3 


980.9 


1205.3 


1333.0 


1388.6 


1464.1 


1230.1 


1232.6 


1131.6 


1092.8 


1045.1 


1214.1 


1015.4 


989.9 


1187.4 


1299.4 


1354.5 


1429.1 


1232.3 1232.4 


1131.8 


1095.8 


1047.4 


1021.1 


1019.7 


995.0 


1169.1 


1264.7 


1318.7 


1391.8 


1135.5 


1099.2 


1053.0 


1024.4 


1023.5 


999.4 


1152.4 


1229.3 


1281.8 


1352.0 


1587.3 


1493.1 


1127.5 


1279.0 


1226.7 


1330.5 


1132.5 


1096.8 


1053.6 


1025.6 


1024.1 


999.7 


1134.7 


1192.0 


1242.6 


1308.9 


1574.4 


1478.4 


1096.0 


1269.4 


1217.3 


1362.6 


1091.1 


1052.9 


1025.3 


1630.4 


1584.3 ! 


1504.4 


1584.8 


1647.7 


1634.6 


1557.0 


1459.0 


1063.9 


1258.0 


1203.8 


1395.8 


1083.5 


1051.0 


1024.1 


1694.8 


1688.5 


1649.3 


1608.0 


1485.2 


1566.7 


1630.0 




1152.8 


1201.1 


1262.8 


1111.8 


1157.6 


1213.2 


1245.5 


1187.5 


1426.6 


1112.7 


1074.2 


1047.7 


1021.9 ! 


1015.8 i 


990.5 j 


1085.7 ! 


1071.7 


1114.1 


1164.9 
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Table XL: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: = -2.0°, M,, = .80, q w = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

mm a 


2.6° 

4.0° 


■d3l 

■Krai 

wsssm 

MEM 

msm 

■nrai! 

ft 56 

ft 57 

ft 58 

ft 59 

ft: 60 

ft 61 

ft: 62 

R 63 

ft 64 

ft 65 

ft 66 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1157.4 



1277.1 

1315.5 

1349.3 

1385.2 

1417.5 

1449.3 

1481.7 


230 

1016.1 



1078.9 

1101.8 

1122.9 

1146.9 

1169.9 

1194.3 

1221.0 

1246.9 

231 

1389.2 

1393.6 

1394.3 


1387.2 

1378.9 



1338.3 

1320.2 


232 

1495.4 

1502.4 

1505.6 

1502.8 

1501.0 

1493.4 

1484.1 

1469.6 

1451.9 

1432.4 

1412.5 

233 

1420.1 

1428.3 

1434.2 

1434.1 

1432.0 

1427.4 



1394.2 

1374.1 

1352.0 

234 

1312.4 

1318.7 

1322.8 

1321.9 

1318.9 

1314.1 

1308.1 

1296.6 



1241.6 

235 





1156.3 

1163.1 



1164.8 



236 

1 1027.6 


1088.3 

1113.7 

1138.2 

1155.3 



1191.7 

1198.3 

1202.6 

237 

1000.8 

1024.9 

1050.0 

1073.6 

1098.1 

1118.7 

1142.2 

1163.7 

1187.3 

1209.9 

1231.0 

238 

1004.6 



1068.3 

1091.2 

1112.7 

1135.5 

1156.8 

1183.8 

1208.3 

1231.7 

239 

1010.7 



1068.5 





1175.7 

1201.0 

1225.4 

240 

1014.0 



1046.8 

1061.1 

1074.3 

1090.1 

1105.4 

1122.3 

1142.1 

1162.1 

241 

952.4 

982.0 

1010.7 

1034.1 

1056.3 

1072.9 

1088.1 

1100.2 

1109.7 

1117.2 

1121.8 

242 

830.6 

791.5 

763.2 

746.9 

736.5 

730.8 

729.9 


724.5 

720.7 

722.4 

243 

594.0 

567.4 

541.0 

518.1 

500.3 

487.3 

520.6 

615.2 

673.9 

702.3 

722.0 

244 

1274.4 

1258.0 

1240.6 

1222.7 

1209.1 

1195.1 

1183.0 

1169.9 

1157.0 

1145.3 

1135.7 

245 

1260.0 

1241.2 

1220.8 

1200.1 

1183.4 

1166.5 

1151.5 

1135.4 

1119.5 

1104.6 

1092.0 

246 

1154.9 

1161.6 

1163.2 

1172.9 

1169.9 

1168.5 

1166.6 

1159.0 

1150.7 

1142.3 

1132.0 

247 

1093.0 

1110.7 

1125.0 

1133.4 

1146.2 

1147.0 

1147.8 

1143.1 

1135.1 

1124.4 

1111.4 

248 

1066.2 

1077.4 

1086.1 

1092.1 

1098.2 

1098.6 

1100.0 

1097.3 

1092.6 

1087.2 

1076.9 

249 

1027.5 



1059.8 

1066.2 

1071.2 

1074.7 

1073.8 

1070.4 

1066.4 

1054.4 

250 

916.6 

933.9 

948.5 

961.5 

973.3 

978.5 

985.7 

987.9 

987.8 

985.7 

981.3 

251 

915.6 

913.4 

907.6 

904.2 

901.2 

892.7 

889.7 

884.8 

880.0 

875.6 

871.7 

252 

110.8 

123.5 

127.6 

128.0 

138.0 

133.1 

140.1 

143.3 

145.8 

148.6 

158.2 





















































































































































































































































Table XLI: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 


Nominal Conditions: 


/? = .6.0°, = .80, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Nominal 


Ori- 


2.0° 

o 

o 

6.0® 


16.0° 

fice 

R 82 

R 83 

00 

(ii 

R 85 

R 86 

R 87 

R 88 

R 89 

R 90 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1081.4 

1112.4 

1147.0 

1181.0 

1215.7 

1251.2 

1286.4 

1316.1 

1348.1 

3 

1121.4 

1129.0 

1134.0 

1136.7 

1136.4 

1128.8 

1120.4 

1106.4 

1090.9 

4 

1289.6 

1302.5 

1316.1 

1324.3 

1331.9 

1336.2 

1335.9 

1327.6 

1316.9 

5 

1128.5 

1140.0 

1144.6 

1147.0 

1143.2 

1135.7 

1120.3 

1105.8 

1091.6 

6 

1307.9 

1315.0 

1318.4 

1324.5 

1321.5 

1321.1 

1313.3 

1294.0 

1283.4 

7 

1140.2 

1143.7 

1142.5 

1140.6 

1136.0 

1127.6 

1117.6 

1103.7 

1089.7 

8 

1323.7 

1325.9 

1324.4 

1322.9 

1318.4 

1310.6 

1300.1 

1281.1 

1269.4 

9 

1290.2 

1262.5 

1233.3 

1204.2 

1174.3 

1145.2 

1118.3 

1086.0 

1060.4 

eh 

1053.8 

1082.4 

1112.1 

1140.8 

1170.6 

1202.0 

1233.8 

1258.5 

1289.7 

ii 

1126.2 

1124.9 

1126.3 

1122.4 

1112.8 

1097.7 

1080.3 

1069.8 

1052.5 

12 

1276.4 

1280.8 

1281.7 

1283.9 

1282.5 

1278.5 

1268.8 

1249.7 

1233.3 

13 

1105.8 

1115.0 

1118.1 

1118.4 

1112.9 

1106.1 

1087.9 

1081.0 

1070.9 

14 

1265.3 

1270.6 

E2EHE233 

1279.1 

1276.0 

1264.5 

1248.1 

1236.7 

15 

1925.4 

1924.7 

19243 

1923.6 

1922.8 

1922.0 

1921.0 

1919.2 

1918.6 

16 

1261.2 

1265.1 

1265.8 

1267.1 

1265.0 

1260.4 

1252.0 

1235.3 

1222.4 

17 

1288.1 

1264.8 

1240.5 

1216.2 

1191.4 

1167.8 

1147.2 


19 

1062.1 

1070.7 

1077.9 

1080.0 

1081.2 

1077.6 

1073.8 

1062.3 

1053.1 


1193.7 

1204.4 

1210.9 

1216.2 

1219.4 


1209.3 

1204.6 

■29 

1048.9 

1058.3 

1065.2 

1068.6 

1070.2 

1071.8 

1069.4 

1060.4 

1053.2 

22 

1167.7 

1175.9 

1181.7 

1186.9 

1190.0 


1192.1 

1180.2 

1174.9 

23 

1010.6 

1020.9 

1028.5 

1034.2 

1037.7 

1041.0 

1040.3 

1033.0 

1030.0 

24 

1115.0 

1124.2 

1130.8 

1136.6 

1140.5 

1142.4 

1143.4 

1134.8 

1131.6 

25 

983.0 

996.1 

1007.0 

1014.6 

1019.6 

1024.7 

1028.1 

1022.8 

1022.6 

26 

1088.0 

1098.9 

1106.1 

1113.1 

1117.8 

1121.1 

1123.9 

1116.3 

1114.3 

43 

1114.9 

1121.8 

1126.3 

1128.0 

1128.5 

1120.6 

1113.9 

1100.4 

1089.9 

KD 

1231.3 

1250.8 

1266.2 

1277.3 

1287.2 

1294.4 

1298.5 

1291.6 

1288.4 

67 

984.9 

996.5 

1005.8 

1009.9 

1015.1 

1017.9 

1018.7 

1011.3 

1007.5 

68 

1073.9 

1086.9 

1097.1 

1106.5 

1110.9 

1119.3 

1122.5 

1117.2 

1116.1 



1135.7 

1142.1 

1135.4 

1124.1 

1124.1 

1106.5 

1091.1 

86 

1276.6 

1305.1 

1330.0 

1352.7 

1373.0 

1390.2 

1403.4 

1405.5 

1411.9 

87 

1095.1 

1121.9 

1145.8 

1166.1 

1184.0 

1199.9 

1215.6 

1223.1 

1233.9 

88 

1093.1 

1131.2 


1193.9 

1200.2 

1216.8 

1237.3 

1263.8 

89 

1020.6 

1036.3 

1053.3 

1069.7 

1087.3 

1106.3 

1128.1 

1140.1 

1160.9 

90 

1007.5 

1028.9 

1052.1 

1074.5 

1098.2 

1123.3 

1148.9 

1169.7 

1194.9 

91 

1018.3 

1034.5 

1053.4 

1072.3 

1092.7 

1114.6 

1137.6 

1156.9 

1179.6 



1142.1 

1112.0 

1077.4 

1048.4 
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Table XLL* AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /8 = 6.0°, = .80, q B = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Is 

fominal a 

0.0° 

2.0° 

o 

0 

■Q3fl 


■nrai 


KEfl 


R 82 

R 83 

R: 84 

R: 85 

R 86 

R 87 

R 88 

R 89 

W 

CD 

O 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1109.9 

1146.8 

1184.4 

1220.2 

1256.6 

1293.9 

1330.7 

1358.3 

1392.5 

93 

1048.0 

1076.0 

1105.2 

1133.3 

1162.7 

1193.6 

1225.1 

1249.2 

1280.4 

94 

1109.2 

1145.5 

1182.5 

1217.8 

1254.0 

1291.1 

1327.8 

1356.1 

1389.9 

95 

1077.6 

1115.8 

1151.9 

1179.8 

1178.5 

1184.9 

1201.5 

1221.8 

1248.4 

125 

1618.8 

1616.5 

1614.0 

1611.4 

1608.5 

1605.5 



1597.6 

126 

1141.3 

1149.4 

1155.2 

1158.7 

1158.2 

1153.4 



1113.3 

128 

1353.5 

1342.0 

1330.4 

1319.1 

1308.0 

1297.9 



1266.4 

132 

1002.4 

1007.0 

1013.6 

1021.0 

1030.1 

1041.8 

1055.4 

1064.6 

1081.9 

201 

1600.6 

1576.0 

1547.2 

1514.6 

1477.7 

1438.2 

1397.9 

1349.1 

1304.2 

202 

1660.5 

1647.7 

1630.8 

1609.7 

1584.6 

1556.7 

1527.6 

1487.5 

1453.6 

203 

1680.6 

1680.8 

1677.0 

1668.4 

1656.1 

1640.4 

1622.2 

1592.5 

1567.6 

204 

1648.9 

1663.6 

1674.5 

1680.2 





1646.7 

205 

1561.3 

1590.0 

1615.6 

1636.4 

1654.2 

1669.2 

1680.2 

1677.9 

1680.1 

206 

1458.7 

1495.5 

1530.3 

1560.9 

1589.4 

1616.1 



1663.7 

207 

1367.5 

1406.9 

1445.1 

1480.0 

1513.8 

1546.7 

1576.4 

1594.4 

1617.3 

208 

1302.9 

1343.1 

1382.6 

1419.1 

1455.2 

1490.7 



1573.1 

209 

1423.1 

1428.3 

1431.2 

1428.3 

1422.7 

1415.6 

1405.5 

1384.5 

1366.5 

210 

1505.6 

1515.1 

1520.8 

1520.7 

1518.1 

1513.7 

1506.2 

1486.8 

1471.3 

211 

1590.7 

1603.0 

1612.4 

1615.8 

1616.3 

1614.2 

1608.7 

1590.6 

1576.8 

212 

1671.0 

1684.7 

1694.5 

1699.9 

1701.8 

1700.5 

1695.7 

1678.1 

1665.9 

213 

1655.7 

1667.5 

1674.6 

1679.0 

1679.2 

1675.3 

1668.3 

1649.3 

1635.9 

214 

1610.2 

1619.5 

1623.6 

1625.8 

1623.9 

1617.5 

1607.6 

1586.7 

1571.3 

215 

1288.3 

1259.5 

1229.3 

1198.8 

1167.5 

1137.1 

1108.6 

1074.8 

1046.9 

216 

1137.6 

1146.0 

1154.0 

1155.6 

1154.5 

1150.6 

1143.2 

1126.8 

1112.4 

217 

1322.5 

1337.2 

1347.5 

1356.6 

1362.3 

1364.1 

1361.8 

1348.9 

1341.4 

218 

1102.7 

1138.3 

1174.7 

1209.2 

1243.9 

1279.5 

1314.6 

1341.7 

1374.2 

219 

1038.7 

1048.1 

1054.6 

1057.6 

1059.3 

1059.0 

1056.8 

1045.6 

1038.0 

220 

1142.2 

1154.4 

1163.9 

1172.1 

1177.6 

1182.3 

1183.1 

1174.6 

1170.3 

221 

955.6 

966.0 

975.6 

982.4 

988.1 

992.6 

995.4 

990.8 

989.8 

222 

1053.2 

1063.7 

1072.5 

1080.7 

1086.9 

1094.1 

1096.8 

1093.8 

1091.6 

223 

936.8 

943.5 

947.7 

954.4 

957.6 

959.6 

959.9 

953.0 

949.2 

224 

1022.3 

1034.7 

1045.4 

1055.2 

1063.7 

1069.8 

1074.4 

1070.7 

1071.4 

225 

1240.2 

1219.6 

1198.8 

1178.5 

1158.4 

1139.9 

1123.2 

1101.7 

1086.9 

226 

1398.9 

1366.7 

1331.7 

1295.7 

1257.6 

1218.9 

1181.9 

1138.8 

1101.3 

227 

1450.0 

1418.0 

1383.1 

1348.3 

1307.0 

1286.9 

1228.0 

1182.4 

1142.6 

228 

1522.5 

1491.8 

1457.1 

1419.7 

1378.7 

1335.9 

1293.2 

1242.6 

1197.6 








































































































































































































































































































































































Table XLL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: = 6.0°, M m = .80, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


1 



Nominal 

X 



1 

HEEifl 

2.0° 

■031 



R 82 

R 83 

R 84 

R 85 

R 86 

R 87 

R 88 


R 90 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

1183.7 

1223.3 

1263.1 

1300.7 

1338.6 

1376.7 


1028.3 

1049.4 

1072.0 

1094.4 

1118.2 

1143.6 

1170.0 

1190.4 


1242.4 

1243.9 

1245.2 

1239.5 

1231.4 

1222.7 

1211.4 

1191.1 

1173.2 

1360.5 

1363.3 

1364.5 

1359.5 

1351.9 

1342.9 

1331.0 

1308.9 

1289.7 

1553.2 

1559.1 

1560.1 

1560.2 

1556.2 

1547.8 

1536.4 

1514.8 

1499.0 

1456.8 

1460.6 

1459.6 

1458.4 

1453.4 

1444.2 

1432.2 


1395.1 

1056.1 

1068.1 

1077.4 

1080.8 

1080.4 

1076.3 

1067.9 


1042.8 

1059.4 

1073.7 

1083.5 

1090.2 

1094.7 

1096.6 

1089.5 

1085.9 

1024.9 

II«g^I«lWKEETEl 

1075.3 

1093.4 

1111.6 

1129.9 

1141.9 

1158.9 

1022.8 

1039.9 

1058.4 

1076.4 

1095.6 

1116.2 

1137.9 

1153.9 

1176.1 

1020.7 

1039.8 

1060.0 

1079.9 

1101.3 

1124.3 

1148.4 

1167.1 

1192.4 

1018.0 

1028.1 

1040.0 

1052.5 

1066.7 

1082.9 

1100.6 

1113.3 

1133.3 

996.5 

1007.9 

1017.8 

1024.9 

1029.3 

1032.2 

1032.6 

1024.9 

1020.4 

806.1 

767.0 

741.8 

722.7 

714.2 

715.1 

715.1 

710.2 

707.7 

567.8 

545.1 

522.0 

500.0 

484.9 

547.1 

633.7 

679.4 

698.8 

1249.7 


1170.3 

1158.5 

1141.8 

1131.8 

1233.3 

1213.7 

KHODBQ 

1156.1 

1139.0 

1124.0 

1104.1 

1091.0 

1065.1 

1072.6 

1078.7 

1081.6 

1081.3 

1081.0 

1074.2 

KEEHOKEEBO 

1048.1 

1057.8 

1065.3 

1067.6 

1066.6 


995.2 

1008.0 

1019.3 

1026.9 

1033.4 

wmmwwmmEmmiFm 

1124.7 

1133.0 

1137.7 

1141.9 

1144.0 

1143.8 

1141.6 

1130.4 

1125.2 

771.2 

800.2 

828.5 

850.7 

870.3 

887.2 

901.0 

906.6 

914.3 

888.3 


860.0 

843.7 

824.5 

807.3 

793.0 

788.6 

112.5 

123.9 

125.4 

134.4 

133.8 

132.9 

140.2 

147.8 

140.3 





























































































































































































































-171 


Table XLH: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 6.0°, M m = .80, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

-4.0° 

-3.0° 

-2.0° 

-1.0° 

-.5° 

0.0° 

•5* 

1.0° 

2.0° 

3.0° 

4.0° 

6.0° 

It 98 

R 99 

R: 100 

R 101 

R 102 

R 103 

R 104 

R: 105 

R 106 

R 107 

R 108 

R 109 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1193.7 

1195.8 



1200.5 

1201.3 

1201.8 

1198.6 

1195.6 

1192.1 

1189.7 

1182.0 

3 

1291.8 

iEifrJH 

1260.0 

1243.6 

1235.6 

1229.0 

1222.5 

1214.1 

1200.7 

1185.2 

1172.3 

1141.2 

4 

1165.1 

1184.0 

1201.9 

1218.5 

1226.9 

1234.5 

1241.7 

1248.2 

1260.1 

1276.7 



5 

1297.5 

1281.9 

1266.8 

1250.9 

1243.3 



1222.4 

1209.3 

1194.4 

1181.9 

1151.5 

6 

1172.5 

1187.3 

1201.6 

1213.2 

1219.9 

1228.8 

1235.5 

1241.9 

1254.6 

1271.0 

1288.0 

1320.0 

■El 

1284.9 

1271.3 

1256.3 

1240.7 

1234.5 

1226.9 

1220.4 



1181.7 

1167.9 

1138.0 

8 



1202.5 

1217.1 

1223.5 

1232.1 

1238.6 

1245.2 

1257.5 

1273.7 

1290.4 

1318.9 

9 



1218.6 

1217.9 

1217.1 

1218.2 

1217.7 

1216.9 

1213.5 

1213.1 

1212.6 

1205.4 

10 

1149.3 

1150.7 

1152.3 

1151.6 

1152.0 

1152.9 

1153.1 





1137.8 

11 

1248.8 

1236.8 

1223.6 

1209.5 

1203.9 

1197.3 

1191.2 

1183.7 

1171.8 

1159.4 



12 

1145.7 

1159.1 

1173.5 

1186.8 

1192.7 

1200.8 

1206.7 

1212.5 





13 

1248.2 

1235.5 

1222.4 

1208.4 

1202.4 

1196.2 

1190.4 

1183.0 

1171.3 

1158.8 

1147.1 

I 1121.4 

14 

1143.9 

1156.9 

1171.1 

1184.5 

1190.5 

1198.4 

1204.1 

1209.7 

1220.7 

1235 4 

1250.3 

1276.2 

15 

1898.3 

1897.9 

1896.8 

1896.3 

1895.0 

1893.9 

1893.5 

1892.3 

1891.3 

1890.3 

1889.8 

1888.2 




1157.8 

1170.7 

1176.5 

1184.4 

1190.1 

1195.8 

1206.9 

1221.6 

1237.0 

1263.3 

17 



1226.1 

1225.8 

1225.7 

1227.3 

1226.2 

1223.5 

1219.6 

1221.1 

1221.3 

1216.7 

19 



1163.1 

1151.3 

1146.6 

1141.4 

1136.6 

1130.4 

1121.0 

1111.2 

1101.7 

1081.4 

20 



1126.7 

1136.8 

1141.6 

1148.2 

1152.8 

1156.9 

1165.9 

1178.1 

1191.0 

1213.0 

21 

1162.0 

1152.6 

1142.8 

1132.1 

1127.9 

1123.4 

1119.3 

1113.6 

1105.1 

1096.5 

1088.2 

1070.2 

22 

1088.5 

1097.3 

1106.8 

1115.7 

1119.8 

1125.8 

1129.9 

1133.5 

1141.2 

1152.2 

1163.9 

1183.8 

23 

1117.8 

1109.2 

1100.1 

1090.2 

1086.8 

1082.8 

1078.7 

1073.4 

1065.9 

1058.3 

1050.9 

1034.9 

24 

1045.9 

1053.8 

1062.3 

1070.2 

1074.0 

1079.6 

1083.3 

1086.4 

1093.5 

1103.6 

1114.5 

1133.1 

25 

1094.5 

1086.4 

1077.8 

1088.4 

1065.3 

1061.2 

1057.5 

1052.3 

1045.0 

1037.7 

1030.4 

1015.0 

26 

1026.7 

1034.1 

1042.1 

1049.6 

1053.3 

1058.6 

1062.2 

1065.0 

1071.9 

1081.5 

1092.0 

1109.8 

43 

1256.4 

1244.1 

1231.1 

1216.9 

1211.2 

1204.7 

1199.0 

1191.3 

1179.6 

1187.0 

1157.5 

1130.8 

44 

1143.7 

1157.2 

1171.8 

1184.8 

1190.7 

1199.0 

1205.0 

1210.2 

1221.3 

1235.2 

1249.7 

1273.8 

67 

1086.5 

1078.8 

1070.8 

1062.0 

1059.0 

1055.1 

1051.4 

1046.4 

1038.8 

1031.5 

1024.6 

1010.1 

68 

1023.5 

1030.6 

1039.0 

1046.9 

1050.5 

1055.8 

1059.3 

1061.9 

1068.0 

1077.0 

1087.0 

1103.5 

85 

1304.2 

1289.3 

1273.2 

1256.2 

1249.3 

1241.2 

1234.0 

1225.0 

1210.5 

11949 

1179.1 

1145.9 

86 

1216.3 

1230.9 

1248.3 

1280.5 

1266.9 

1275.6 

1282.1 



1312.1 

1325.9 

1348.5 

87 

1261.6 

1254.1 

1245.8 

1235.7 

1232.1 

1228.0 

1224.3 

1218.0 

1211.0 

1201.2 

1190.0 

1165.6 

88 

1133.6 

1139.2 

1145.1 

1150.4 

1154.3 

1160.2 

1164.4 

1166.3 

1173.0 

1180.1 

1187.2 

1194.4 

89 

1082.1 

1083.1 

1083.8 

1082.6 

1082.8 

1083.2 

1082.9 

1080.7 

1079.2 

1077.6 

1075.5 

1068.0 

90 

1074.4 

1077.3 

1079.6 

1080.2 

1080.4 

1081.2 

1081.7 

1080.2 

1079.8 

1079.4 

1078.5 

1073.7 

91 

1077.9 

1079.8 

1081.3 

1081.1 

1081.0 

1081.7 

1082.0 

1080.3 

1079.4 

1078.7 

1077.7 

1072.3 

921 

1207.7 

1211.1 

1212.4 

1215.5 

1215.3 

1216.9 

1217.2 

1217.7 

1215.9 

1216.0 

1215.7 

1208.2 







































































































































































































































































































































































































































Table XLIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, = .80, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal /? 

WBSM 

-3.0° 

-2.0° 

-1.0° 

-.5° 

0.0° 

5° 

1.0° 

■El M 

3.0° 

4.0° 

6.0° 

ft 98 

ft 99 

ft 100 

ft 101 

ft 102 

ft 103 

ft 104 

ft 105 

ft 106 

ft 107 

ft 108 

ft 109 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1228.1 

1229.3 

1230.4 

1230.4 

1230.9 

1232.0 

1232.5 

1229.8 

1228.8 

1227.0 

1224.8 

1216.3 

93 

1141.2 

1142.7 

1143.9 

1143.4 

1143.8 

1144.8 

1144.9 

1142.5 

1141.5 

1139.9 

1137.8 

1130.4 

94 

95 

1216.6 

1218.6 

1221.1 

1222.3 

1223.0 

1224.5 

1225.3 

1223.1 

1223.1 

1222.1 

1220.6 

1214.1 

1121.8 

1126.5 

1131.2 

1134.9 

1138.8 

1144.8 

1148.8 

1150.7 

1157.4 

1164.5 

1171.5 

1178.7 

125 

1530.9 

1529.2 

1526.6 

1524.3 

1520.7 

1517.7 

1515.9 

1513.3 

1511.1 

1508.2 

1506.8 

1503.7 

126 

1055.7 

1065.3 

1075.5 

1085.1 

1089.6 

1095.6 

1099.9 

1103.6 

1111.9 

1123.0 

1135.1 

1155.4 

128 

1327.9 

1330.7 

1332.5 

1331.1 

1331.1 

1332.2 

1332.1 

1330.8 

1329.3 

1327.7 

1325.1 

1318.5 

132 

1025.5 

1027.1 

1028.3 

1028.1 

1028.3 

1028.9 

1028.7 

1027.2 

1026.4 

1025.8 

1025.1 

1019.7 

201 

1523.8 

1528.0 

1530.7 

1530.1 

1529.6 

1531.0 

1531.0 

1530.5 

1527.1 

1526.6 

1525.8 

1516.9 

202 

1621.2 

1625.2 

1627.9 

1627.4 

1627.2 

1628.2 

1628.3 

1627.2 

16240 

1823.1 

1621.4 

1611.1 

203 

1679.9 

1683.5 

1686.4 

1686.1 

1685.9 

1687.2 

1687.4 

1685.8 

1683.1 

1681.8 

1679.9 

1669.0 

204 

1693.8 

1696.7 

1698.9 

1698.4 

1698.4 

1699.5 

1699.8 

1697.6 

1695.4 

1693.7 

1691.3 

1679.6 

205 

1649.9 

1652.7 

1654.9 

1654.6 

1654.8 

1656.0 

1656.3 

1653.7 

1651.8 

1649.6 

1648.8 

1634.8 

206 

1574.2 

1576.2 

1577.9 

1577.3 

1577.6 

1578.9 

1579.2 

1576.3 

15747 

1572.5 

1569.4 

1557.8 

207 

1492.3 

1494.1 

1495.4 

1494.8 

1495.1 

1496.4 

1496.9 

1494.2 

1492.8 

1490.6 

1487.5 

1476.8 



1432.1 

1433.2 

1432.3 

1432.7 

14340 

1434.5 

1431.6 

1430.7 

1428.5 

1425.6 

1415.2 



1578.5 

1564.7 

1548.8 

1542.2 

15349 

1528.0 

1518.8 

1503.6 

1487.5 

1470.6 

1432.4 



1643.3 

1633.0 

1620.7 

1615.5 

1610.2 

16048 

1597.1 

15844 

1571.1 

1557.0 

1523.6 

211 

1893.1 

1690.1 

1685.7 

1678.9 



1671.2 

1665.9 

1658.0 

1649.9 

1640.9 

1617.1 

212 

1649.7 

1658.6 

1667.8 

1674.0 



1683.8 

1685.0 

1688.1 

1692.7 



213 

1570.1 

1584.5 

1599.5 



1823.9 

1629.3 

1633.5 

1641.7 

1652.3 

1682.5 

1675.5 

214 

1474.4 

1492.2 

1511.3 

1527.3 

1534.1 

1543.6 

1550.8 

1557.1 

1569.0 

15842 



215 

1213.8 

1216.7 

1218.0 

1216.2 

1215.6 

1216.7 

1215.7 

1214.2 

1211.2 



1200.6 

216 

1316.0 

1301.4 

1285.7 

1268.9 



1247.1 

1238.0 

1223.8 

1208.2 

1192.4 

1159.2 

217 

1197.0 

1213.0 

1230.3 

1246.3 

1253.5 

1263.0 

1270.1 

1276.6 

1289.8 

1308.4 

1323.5 

1352.3 

218 

1230.7 

1230.8 

1230.6 

1228.5 

1228.4 

1228.8 

1228.7 

1225.5 

1223.5 

1219.3 

1215.5 

1205.5 

219 

1149.8 

1140.5 

1130.7 

1119.9 

1116.0 

1111.4 

1107.2 



1084.5 

1076.3 

1058.6 

220 

1074.2 

1083.3 

1092.7 



1111.7 

1115.9 

1119.3 

1126.8 

1137.6 

1149.2 

1169.7 

221 

1060.3 

1052.5 

1044.2 

1035.2 



1024.6 

1019.6 

1012.6 

1005.3 

998.2 

982.8 

222 

968.7 

972.8 

978.8 

987.8 

999.4 

1006.6 

1016.4 

1029.2 

1040.8 

1050.0 

1059.8 

1077.0 

223 

1028.7 

1021.1 

1014.0 

1005.9 

1003.1 

999.5 

996.1 

991.3 

984.5 

977.5 

970.4 

955.2 

224 

974.2 

981.8 

989.7 

996.8 

1000.3 

1005.5 

1008.9 

1011.7 

1017.9 

1026.1 



225 

1182.2 

1185.8 

1187.9 

1187.7 

1187.9 

1189.3 

1189.4 

1189.1 

1187.4 

1187.8 

1186.9 


226 

1292.7 

1297.6 

1300.6 

1300.5 

1300.6 

1302.6 

1302.9 

1303.3 

1301.2 

1302.1 



227 

1348.7 

1353.0 

1355.7 

1355.3 

1355.2 

1356.9 

1357.1 

1357.1 

1354.4 

1354.9 

1355.0 

1348.3 

228 

1423.1 

1427.7 

1430.8 

1430.2 

1430.1 

1431.8 

1431.7 

1431.8 

1428.8 

1429.1 

1429.1 

1421.9 


♦ 


♦ 


* 


4 
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4 


Table XLIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, = .80, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal £ 

-4.0° 

lEXDifl 

wema 

girai 

-.5° 



■DBA 

2.0° 

■H3I 

4.0° 

6.0° 

R 98 

R 99 

R 100 

R 101 

R 102 

R 103 

R 104 

R 105 

R 106 

R 107 

R 108 

R 109 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1311.3 

1312.5 

1313.5 

1312.7 

1313.0 

1314.1 

1314.6 

1311.7 

1310.8 

1308.7 

1306.0 

1296.7 

230 

1098.1 

1099.2 

1100.5 

1100.5 

1100.8 

1101.6 

1101.8 

1099.9 

1098.9 

1097.5 

1096.6 

1091.8 

231 

1418.9 





1352.0 

1343.9 

1333.9 

1317.6 

1300.3 

1282.7 

1244.7 

232 

1529.3 

1515.7 

1500.3 

1483.3 

1476.3 

1468.4 

1461.0 

1451.4 

1435.8 

1419.2 

1402.0 

1364.2 

233 

1394.7 

1413.0 

1432.7 

1449.7 

1456.9 

1466.8 

1474.5 

1481.6 

1494.9 

1511.8 

1528.6 

1555.6 

234 

1281.0 

1299.5 

1319.8 

1337.7 

1345.3 

1355.5 

1363.4 

1371.2 

1385.7 

1404.1 

1422.6 

1453.6 

235 

1170.9 

1163.2 

1155.0 

1145.3 



1133.8 

1128.1 

1119.4 

1110.7 

1101.9 

1082.3 

236 

1143.9 

1139.9 

1136.4 

1130.8 

1128.9 

1126.4 

1123.3 

1118.5 

1113.0 

1106.8 

1100.0 

1083.6 

237 

1096.4 

1096.9 

1096.8 

1094.6 

1094.2 



1092.4 

1090.2 

1087.4 

1084.3 

1074.1 

238 

1088.6 

1089.2 

1089.8 

1089.7 

1089.9 

1090.5 

1090.4 

1088.1 

1086.3 

1083.9 

1081.9 

1074.6 

239 

1085.9 

1087.6 

1088.4 

1087.8 

1087.9 

1088.7 

1088.9 

1087.0 

1086.1 

1084.8 

1083.1 

1077.5 

240 

1057.7 

1059.2 

1060.1 

1059.6 

1080.0 

1060.6 

1060.5 

1058.9 

1058.0 

1057.3 

1056.3 

1051.1 

241 

1056.2 

1055.8 

1054.9 

1052.2 

1051.9 

1051.4 

1050.2 

1047.3 

1044.1 

1040.6 

1036.3 

1025.3 

242 

728.8 

732.8 

736.6 

734.7 

735.4 

735.1 

734.7 

734.8 

736.4 

736.1 

731.7 

725.4 

243 

497.4 

499.2 

499.8 

498.9 

499.5 

500.7 

501.3 

502.7 

503.6 

504.2 

504.1 

499.7 

244 



1209.3 

1209.3 

1209.5 

1210.9 

1211.1 

1210.8 

1209.2 

1208.8 

1207.5 

1199.7 

245 

1177.8 

1181.5 

1183.8 

1183.7 

1183.9 

1185.3 

1185.5 

1185.3 

1183.7 

1183.4 

1182.1 

1175.0 

246 

1191.1 

1180.4 

1169.1 

1156.8 

1152.2 

1146.9 

1141.9 

1135.6 

1125.7 

1115.5 

1105.3 

1083.3 

247 

1163.8 

1154.9 

1145.2 

1134.4 

1130.2 

1125.5 

1121.1 

1115.2 

1106.2 

1097.1 

1088.4 

1069.2 

248 

1115.5 


1097.4 

1087.2 

1083.7 

1079.2 

1075.0 

1069.4 

1061.4 

1053.1 

1044.9 

1027.6 

249 

1048.7 

1056.8 

1065.7 

1074.0 

1077.9 

1083.5 

1087.3 

1090.5 

1098.0 

1108.4 

1119.6 

1138.5 

250 

997.3 

985.1 

972.0 

957.6 

952.4 

945.0 

938.1 

929.3 

916.1 

900.4 

884.1 

852.5 

251 

915.6 

908.4 

900.8 

893.1 

890.8 

887.7 

884.4 

880.8 

875.1 

870.6 

867.1 

861.3 

252 

133.4 

134.8 

135.8 

134.0 

134.2 

135.5 

136.5 

134.3 

134.1 

132.1 

139.5 

130.3 
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Table XLUL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 10.0°, M w = .80, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal fi 

-2.0° 


2.0° 

8.0° 

ft 81 

ft 78 


ft 80 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1262.9 

1267.0 

1265.2 

1254.8 

3 

1257.2 

1228.4 

1197.6 

1128.2 

4 

1205.5 

1234.9 

1264.3 

1334.2 

5 

1249.2 

1221.6 

1193.8 

1135.2 

6 

1198.0 

1223.5 

1255.6 

1319.6 

in 

1243.0 

1214.9 

1185.6 

1125.8 

8 

1192.9 

1216.9 

1247.4 

1309.1 

9 

1163.6 

1161.6 

1155.0 

1144.8 

10 

1207.9 

1211.5 

1210.8 

1201.5 

11 

1211.1 

1185.5 

1156.2 

1098.1 

12 

1161.3 

1184.8 

1215.2 

1276.9 

13 

1207.3 

1183.0 

1158.0 

1105.9 

14 

1163.6 

1185.3 

1214.4 

1274.5 

15 

1928.8 

1933.7 

1933.1 

1931.1 

16 

1152.3 

1174.1 

1201.9 

1258.9 

17 

1182.9 

1182.3 

1175.9 

1167.3 

19 

1159.0 

1140.0 

1118.6 

1077.5 

20 

1129.6 

1148.2 

1171.4 

1219.7 

21 

1142.7 

1125.7 

1107.0 

1071.7 

22 

1110.2 

1128.6 

1148.5 

1189.2 

23 

1102.6 

1087.8 

1071.1 

1040.7 

24 

1067.2 

1081.8 

1100.4 

1141.1 

25 

1082.3 

1068.7 

1053.1 

1024.5 

26 

1051.7 

1065.3 

1082.5 

1119.8 

43 

1234.3 

1210.0 

1180.6 

1120.8 

44 

1177.0 

1202.9 

1233.5 

1292.9 

67 

1077.0 

1063.1 

1047.2 

1017.7 

68 

1049.0 

1063.0 

1080.1 

1118.0 

85 

1263.2 

1234.7 

1199.2 

1124.4 

86 

1289.7 

1298.5 

1330.5 

1388.7 

87 

1291.9 

1275.5 

1255.1 

1200.1 

88 

1188.6 

1203.2 

1204.4 

1199.7 

89 

1123.8 

1123.5 

1120.4 

1105.9 

90 

1116.5 

1120.8 

1125.6 

1123.8 

91 

1120.2 

1122.4 

1122.9 

1116.2 

921 

1149.4 

1153.3 

1151.3 

1141.4 


» 
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Table XLTfl: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, M w = .80, q^ = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


I 

Nominal 0 

Ori- 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

fice 

R: 81 

R 78 

R 79 

R 80 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1298.4 

1302.7 

1302.8 

1293.4 

93 

1198.9 

1202.5 

1201.9 

1193.1 

94 

1287.3 

1293.3 

1295.6 

1290.6 

95 

1173.8 

1187.5 

1188.6 

1184.3 

125 

1628.9 

1648.4 

1643.5 

1637.4 

126 

1080.3 

1095.1 

1113.1 

1152.1 

128 

1311.4 

1310.1 

1308.0 

1297.3 

132 

1046.3 

1047.8 

1047.7 

1041.2 

201 

1457.7 

1455.5 

1450.0 

1437.6 

202 

1576.7 

1575.4 

1570.5 

1556.2 

203 

1658.2 

1658.4 

1654.5 

1640.1 

204 

1697.8 

1698.6 

1695.7 

1680.7 

205 

1683.8 

1685.9 

1684.1 

1668.8 

206 

1627.9 

1630.9 

1629.8 

1615.7 

207 

1556.5 

1559.9 

1559.3 

1546.2 

208 

1499.1 

1502.7 

1502.5 

1490.2 

209 

1550.0 

1523.9 

1489.8 

1416.1 

210 

1624.4 

1604.2 

1576.6 

1514.0 

211 

1682.2 

1672.1 

1655.6 

1614.1 

212 

1666.8 

1678.6 

1688.3 

1699.8 

213 

1594.6 

1615.7 

1637.8 

1674.2 

214 

1502.3 

1529.9 

1560.6 

1616.1 

215 

1156.9 

1153.5 

1147.6 

1136.6 

216 

1283.8 

1255.1 

1220.8 

1151.0 

217 

1231.3 

1260.0 

1294.9 

1362.5 

218 

1297.0 

1298.1 

1295.2 

1279.1 

219 

1133.9 

1116.2 

1096.5 

1059.0 

220 

1098.1 

1114.8 

1136.1 

1181.1 

221 

1051.6 

1037.8 

1021.7 

992.3 

222 

1023.2 

1039.1 

1042.8 

1074.7 

223 

1022.1 

1007.8 

991.2 

959.5 

224 

998.3 

1012.9 

1030.5 

1068.5 

225 

1151.0 

1151.1 

1148.6 

1139.4 

226 

1227.9 

1227.2 

1224.3 

1218.3 

227 

1280.5 

1278.8 

1274.8 

1266.4 

228 

1350.8 

1348.8 

1344.5 

1335.4 




Table XLIII: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, M to = .80, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

R: 81 

R 78 

R 79 

R: 80 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1383.4 

1387.3 

1387.1 

1376.2 

230 

1145.3 

1148.5 

1148.4 

1143.0 

231 

1367.6 

1337.1 

1299.7 

1223.2 

232 

1482.1 

1453.9 

1418.2 

1343.3 

233 

1420.3 

1449.1 

1482.9 

1546.2 

234 

1306.9 

1336.8 

1372.9 

1442.6 

235 

1166.0 

1147.9 

1125.0 

1076.4 

236 

1169.2 

1155.7 

1138.4 

1094.7 

237 

1140.8 

1138.6 

1131.9 

1111.4 

238 

1134.1 

1133.5 

1131.5 

1116.0 

239 

1128.8 

1131.8 

1131.4 

1123.9 

240 

1088.7 

1090.4 

1089.9 

1082.4 

241 

1086.6 

1078.9 

1066.7 

1032.2 

242 

728.5 

726.8 

728.2 

714.5 

243 

516.8 

542.3 

520.7 

539.8 

244 

1181.6 

1182.0 

1180.0 

1169.8 

245 

1150.1 

1150.2 

1147.9 

1138.5 

246 

1165.0 

1145.4 

1122.9 

1081.0 

247 

1146.3 

1126.9 

1105.0 

1062.2 

248 

1098.4 

1084.1 

1067.5 

1037.5 

249 

1073.1 

1086.9 

1104.3 

1142.6 

250 

984.1 

964.3 

938.6 

887.3 

251 

888.3 

872.3 

852.9 

824.1 

252 

138.3 

142.3 

143.0 

132.3 
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Table XUV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /? = 0.0°, = .80, q M = 640.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4^0° 

6.0° 

8.0° 

meem 

K&aa 

■ESJfl 

■na 

mrai 

R 848 

R 849 

R 850 

R 851 

R 852 

R 853 

R 854 

R: 855 

R 856 

R 857 

R 858 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1353.9 

1390.7 

1431.6 

1474.1 

1512.9 

1559.1 

1601.3 

1646.1 

1686.5 

1725.8 

1765.9 

3 

1508.8 

1525.6 

1537.8 

1543.0 

1549.2 

1553.3 

1551.7 

1546.1 

1535.6 

1519.8 

1499.9 

4 

1506.8 

1532.3 

1548.3 

1560.6 

1555.9 

1558.7 

1557.5 

1553.6 

1543.0 

1529.5 

1512.6 

5 

1535.8 

1541.4 

1554.6 

1556.8 

1558.9 

1555.8 

1552.8 

1545.2 

1523.0 

1505.7 

1485.8 

6 

1526.4 

1534.4 

1547.6 

1551.8 

1548.6 

1545.6 

1543.5 

1535.6 

1517.7 

1500.7 

1482.3 

7 

5524.1 

5555.4 

5624.7 

5637.2 

5650.8 

5655.8 

5658.0 

5654.1 

5637.3 

5619.8 

5596.9 

8 

1550.1 

1552.8 

1555.4 

1560.0 

1555.7 

1543.9 

1534.8 

1524.7 

1509.6 

1493.3 

1479.5 

9 

1685.5 

1648.3 

1610.9 

1571.9 

1536.8 

1498.2 

1466.7 

1435.1 

1401.5 

1367.5 

1335.1 

10 

1318.4 

1347.6 

1381.2 

1417.2 

1450.3 

1491.1 

1529.4 

1570.3 

1607.5 

1645.9 

1684.8 

11 

1466.1 

1482.1 

1489.8 

1496.1 

1498.4 

1498.8 

1499.2 

1489.6 

1489.8 

1476.3 

1458.9 

12 

1464.2 

1473.4 

1484.9 

1491.9 

1495.4 

1496.0 

1494.8 

1489.2 

1480.9 

1466.2 

1448.7 

13 

1474.3 

1480.7 

1496.0 

1499.6 

1501.8 

1501.8 

1500.5 

1497.1 

1489.1 

1479.8 

1464.0 

14 

1471.3 

1479.3 

1494.0 

1499.2 

1502.0 

1501.2 

1499.8 

1487.5 

1484.3 

1475.4 

1459.8 

15 

1481.8 

1484.2 

1487.5 

1489.8 

1488.9 

1486.5 

1483.3 

1478.5 

1467.5 

1452.9 

1435.1 

16 

1474.1 

1479.3 

1485.0 

1488.4 

1488.1 

1485.2 

1481.2 

1475.4 

1464.3 

1450.6 

1434.3 

17 

1669.9 

1638.1 

1606.8 

1574.9 

1546.5 

1515.3 

1490.4 

1466.0 

1439.4 

1412.5 

1387.3 

19 

1403.4 

1420.4 

1429.3 

1436.0 

1437.4 

1439.5 

1440.6 

1437.7 

1430.7 

1420.3 

1408.4 

20 

1396.0 

1416.6 

1434.0 

1441.6 

1445.0 

1447.3 

1448.4 

1446.1 

1439.0 

1429.5 

1418.4 

21 

1393.6 

1397.8 

1405.8 

1412.2 

1415.8 

1418.7 

1421.5 

1422.5 

1417.3 

1409.2 

1399.7 

22 

1394.7 

1398.4 

1408.0 

1413.5 

1417.1 

1420.4 

1422.4 

1421.6 

1415.2 

1407.7 

1397.9 

23 

1331.8 

1341.3 

1351.5 

1358.7 

1364.0 

1369.9 

1374.7 

1377.0 

1374.2 

1368.6 

1361.8 

24 

1325.2 

1332.7 

1340.8 

1349.0 

1353.0 

1357.0 

1360.5 

1361.8 

1358.2 

1352.4 

1346.4 

25 

1300.3 

1308.5 

1321.2 

1330.4 

1337.1 

1343.9 

1350.8 

1355.4 

1354.7 

1351.4 

1346.8 

26 

1292.9 

1302.1 

1315.1 

1325.0 

1331.9 

1338.9 

1345.6 

1349.9 

1349.0 

1345.8 

1341.0 

43 

1429.7 

1425.7 

1423.5 

1421.7 

1420.0 

1421.2 

1424.3 

1427.1 

1427.5 

1428.1 

1429.8 

44 

1446.9 

1466.9 

1486.0 

1495.1 

1504.5 

1511.6 

1513.8 

1512.5 

1504.4 

1497.3 

1486.2 

67 

1286.2 

1296.7 

1309.1 

1319.5 

1326.6 

1334.6 

1341.3 

1345.4 

1344.1 

1339.9 

1333.7 

68 

1285.0 

1296.0 

1308.6 

1319.2 

1326.5 

1334.7 

1341.4 

1345.1 

1343.4 

1339.1 

1332.5 

85 

1545.8 

1553.0 

1558.0 

1558.6 

1561.2 

1558.5 

1554.7 

1542.2 

1530.9 

1515.1 

1493.6 

86 

1506.2 

1529.6 

1558.6 

1584.8 

1605.1 

1624.5 

1637.2 

1648.4 

1652.2 

1653.9 

1652.4 

87 

1410.0 

1446.6 

1480.5 

1520.1 

1550.4 

1583.5 

1608.8 

1638.2 

1661.3 

1681.5 

1699.6 

88 

1335.4 

1366.0 

1405.6 

1445.0 

1479.8 

1492.8 

1498.5 

1522.4 

1551.6 

1583.0 

1616.2 

89 

1276.8 

1294.2 

1315.7 

1339.1 

1361.0 

1389.7 

1418.1 

1447.8 

1475.1 

1504.3 

1534.6 

90 

1275.5 

1292.2 

1313.0 

1336.1 

1357.8 

1386.7 

1415.5 

1446.0 

1472.6 

1501.7 

1532.0 

91 

1282.9 

1297.8 

1317.0 

1338.8 

1359.7 

1387.9 

1416.4 

1446.7 

1474.9 

1505.2 

1537.0 

921 

1692.3 

1651.8 

1610.7 

1567.6 

1528.6 

1486.2 

1449.9 

1413.3 

1374.8 

1336.4 

1298.9 
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Table XLIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: /? = 0.0°, = .80, q B = 640.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ro 

N 

ordinal a 

IMP CTflJ 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

m 

■Q3I 

THEM 

■rami 

EEfl 



R 848 

R 849 

R 850 

R 851 

R 852 

R 853 

R 854 

R 855 

R 856 

R 857 

R 858 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

932 

1376.0 

1417.5 

1462.2 

1508.8 

1550.9 

1600.6 

1644.6 

1691.6 

1733.2 

1774.3 

1815.8 

93 

1310.9 

1339.4 

1372.1 

1407.4 

1439.9 

1480.5 

1518.4 

1558.7 

1595.6 

1633.6 

1672.4 

94 

1372.9 

1412.3 

1455.3 

1499.9 

1540.4 

1588.2 

1631.3 

1677.2 

1718.0 

1759.3 

1800.3 

95 

1322.3 

1350.8 

1390.3 

1429.6 

1464.3 

1477.2 

1483.0 

1507.0 

1536.3 

1568.0 

1601.2 

125 

1355.4 

1365.9 

1376.4 

1384.7 

1389.1 

1392.5 

1394.6 

1392.1 

1383.0 

1369.8 

1353.3 

126 

1347.7 

1360.3 

1372.5 

1380.8 

1385.1 

1388.5 

1390.3 

1387.4 

1378.3 

1365.8 

1350.8 

128 

1746.7 

1728.8 

1712.3 

1695.6 

1681.3 

1666.0 

1653.8 

1644.5 

1632.7 

1621.5 

1612.1 

132 

1276.0 

1275.4 

1278.7 

1284.5 

1291.3 

1304.7 

1321.7 

1340.0 

1357.9 

1378.7 

1402.2 

201 

2075.1 

2046.0 

2012.9 

1973.5 

1934.4 

1884.7 

1836.8 

1787.8 

1732.7 

1672.5 

1608.8 

202 

2138.4 

2124.7 

2106.7 

2083.3 

2058.1 

2023.6 

1988.1 

1953.1 

1910.6 

1863.4 

1812.5 

203 

2147.8 

2149.5 

2148.6 

2142.5 

2132.4 

2114.9 

2093.0 

2071.6 

2042.1 

2007.0 

1967.9 

204 

2089.7 

2110.2 

2127.7 

2140.4 

2147.4 

2148.6 

2143.7 

2139.6 

2126.2 

2107.6 

2083.6 

205 

1961.4 

1998.3 

2033.7 

2065.9 

2091.2 

2114.2 

2128.0 

2142.9 

2148.4 

2149.0 

2145.0 

206 

1821.0 

1866.6 

1912.0 

1955.2 

1991.5 

2029.3 

2057.2 

2087.4 

2108.4 

2125.5 

2138.6 

207 

1698.9 

1746.8 

1795.5 

1843.7 

1885.9 

1931.4 

1967.5 

2006.1 

2036.8 

2064.9 

2089.8 

208 

1617.2 

1665.0 

1714.5 

1764.1 

1807.8 

1856.1 

1895.9 

1938.7 

1974.3 

2007.7 

2038.9 

209 

1925.1 

1933.3 

1939.2 

1941.1 

1939.6 

1933.2 

1923.8 

1913.9 

1895.8 

1871.7 

1843.6 

210 

2001.8 

2014.4 

2024.5 

2030.5 

2032.5 

2029.8 

2022.3 

2015.1 

1999.2 

1977.2 

1950.8 

211 

2064.4 

2082.2 

2097.2 

2107.9 

2113.6 

2114.3 

2108.7 

2103.5 

2088.9 

2068.4 

2043.1 

212 

2069.0 

2088.2 

2104.6 

2116.3 

2122.9 

2123.7 

2117.5 

2112.5 

2098.4 

2079.7 

2056.0 

213 

2006.9 

2022.4 

2035.6 

2043.8 

2047.2 

2044.6 

2035.6 

2027.5 

2011.0 

1991.3 

1966.7 

214 

1918.7 

1930.3 

1940.3 

1945.1 

1945.4 

1939.2 

1927.5 

1916.1 

1897.3 

1875.2 

1848.8 

215 

1690.8 

1651.6 

1612.4 

1571.5 

1533.7 

1491.8 

1456.7 

1421.2 

1383.8 

1345.7 

1308.7 

216 

1541.5 

1557.4 

1569.7 

1576.9 

1581.4 

1584.9 

1585.7 

1581.4 

1571.3 

1555.8 

1536.4 

217 

1542.8 

1560.0 

1574.3 

1585.4 

1589.5 

1591.4 

1588.8 

1584.0 

1572.4 

1558.1 

1540.2 

218 

1377.2 

1416.9 

1460.4 

1505.3 

1546.1 

1594.1 

1637.5 

1683.6 

1724.7 

1766.1 

1807.0 

219 

1366.6 

1376.9 

1387.4 

1395.8 

1400.6 

1405.3 

1408.9 

1409.2 

1404.4 

1396.2 

1385.4 

220 

1361.4 

1371.8 

1383.6 

1392.9 

1398.3 

1402.5 

1405.9 

1406.0 

1400.3 

1391.9 

1381.4 

221 

1259.8 

1267.8 

1277.1 

1286.4 

1293.1 

1301.4 

1309.4 

1314.9 

1315.3 

1313.4 

1309.7 

222 

1257.2 

1265.4 

1275.2 

1284.6 

1291.6 

1300.4 

1308.6 

1314.1 

1314.5 

1312.9 

1309.6 

223 

1227.2 

1234.3 

1242.9 

1251.2 

1256.9 

1264.3 

1271.7 

1275.8 

1274.9 

1271.5 

1266.3 

224 

1228.0 

1235.6 

1244.9 

1254.2 

1261.0 

1269.5 

1277.6 

1282.2 

1281.7 

1278.9 

1274.0 

225 

1608.9 

1579.5 

1551.4 

1523.0 

1498.1 

1471.9 

1452.0 

1432.9 

1412.3 

1392.4 

1374.6 

226 

1818.4 

1776.7 

1733.3 

1686.2 

1642.3 

1591.4 

1546.8 

1501.3 

1452.7 

1401.9 

1351.0 

227 

1886.7 

1846.0 

1803.2 

1756.0 

1710.8 

1656.9 

1609.7 

1561.7 

1510.2 

1455.9 

1400.7 

228 



1900.0 

1853.1 

1807.8 

1752.6 

1701.9 

1649.7 

1592.8 

1533.5 

1471.3 


* 


♦ 
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Table XUV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: /3 = 0.0°, = .80, = 640.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 


0.0° 


4.0° 

6.0° 

8.0" 

■EX3I 


mem 

BQQjjl 

18.0° 

R 848 

R 849 

R 850 

R 851 

R 852 

R 853 

R 854 

R 855 

R 856 

R 857 

R 858 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1467.9 

1513.7 

1562.5 

1612.2 

1657.0 

1708.0 

1752.1 

1799.1 

1840.0 

1880.0 

1918.9 

230 

1288.2 

1307.9 



1383.9 

1416.3 

1448.6 

1482.8 

1514.5 

1547.9 

1582.8 

231 

1715.1 

1716.3 

1716.0 

1714.0 

1708.7 

1697.7 

1687.8 

1676.2 

1657.8 

1634.3 

1607.8 

232 

1854.3 

1858.9 

1861.2 

1860.0 

1856.2 

1846.7 

1835.7 

1823.6 

1803.9 

1778.4 

1749.3 

233 

1839.4 

1846.5 

1852.3 

1853.6 

1850.6 

1841.3 

1828.0 

1814.8 

1795.0 

1772.2 

1745.8 

234 

1705.7 

1709.9 

1713.4 

1713.4 

1708.9 

1698.2 

1685.6 

1672.4 

1653.3 

1631.7 

1606.9 

235 

1348.7 

1373.0 

1397.3 

1417.1 

1430.G 

1441.2 

1448.2 

1450.3 

1444.7 

1433.1 

1416.6 

236 

1300.5 

1332.9 

1364.7 

1393.6 

1416.0 

1439.8 

1459.1 

1475.8 

1486.2 

1492.6 

1496.0 

237 

1273.6 

1296.8 

1323.5 

1350.9 

1375.9 

1406.4 

1435.6 

1465.2 

1491.3 

1519.8 

1549.2 

238 

1278.5 

1295.7 

1319.5 

1344.6 

1368.5 

1398.3 

1428.0 

1459.8 

1489.0 

1519.6 

1551.7 

239 

1283.2 

1300.2 

1321.7 

1345.6 

1368.5 

1398.4 

1428.5 

1460.5 

1490.3 

1522.0 

1555.3 

240 

1287.8 

1293.9 

1304.6 

1318.1 

1331.9 

1352.8 

1375.9 

1400.1 

1423.0 

1448.3 

1475.6 

241 

1221.9 

1247.7 

1274.8 

1300.2 

1320.2 

1342.8 

1361.9 

1377.4 

1387.0 

1393.5 

1397.5 

242 

1068.0 

1011.5 

967.3 

934.3 

917.7 

913.2 

918.2 

916.6 

911.3 

912.1 

914.9 

243 

753.6 

720.6 

685.3 

653.8 

628.1 

612.0 

688.8 

804.4 

856.1 

892.3 

912.2 

244 

1614.2 

1589.6 

1566.6 

1543.9 

1524.4 

1504.5 

1489.5 

1476.4 

1461.6 

1447.9 

1436.2 

245 

1597.1 

1569.2 

1542.6 

1515.9 

1492.8 

1468.8 

1450.6 

1433.5 

1414.9 

1397.4 

1382.0 

246 

1429.0 

1432.7 

1438.3 

1442.8 

1443.8 

1443.6 

1444.9 

1440.8 

1431.6 

1421.0 

1407.1 

247 

1367.5 

1383.5 

1398.5 

1409.6 

1415.7 

1420.0 

1422.0 

1419.5 

1410.3 

1395.7 

1376.7 

248 

1323.4 

1333.6 

1344.0 

1352.9 

1358.6 

1364.5 

1368.7 

1370.3 

1366.1 

1359.7 

1350.9 

249 

1329.1 

1339.8 

1350.2 

1358.7 

1364.2 

1369.1 

1372.8 

1374.4 

1369.5 

1362.8 

1353.8 

250 

1121.1 

1136.4 

1153.9 

1171.3 

1184.4 

1200.5 

1215.1 

1224.7 

1228.1 

1227.3 

1223.5 

251 

1150.1 

1138.4 

1127.0 

1117.3 

1106.8 

1099.3 

1100.4 

1095.1 

1090.1 

1084.6 

1080.1 

252 

148.1 

157.1 

158.8 

161.1 

168.1 

171.3 

176.9 

185.3 

187.6 

189.1 

198.6 






















































































































































































































































































































-180 


Table XLV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: fi = 0.0°, = .80, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 



2.0° 

40^ 

■gfPM 

KEN 

BEEN 

NEWS! 

ESN 


18.0° 

R 824 

R 825 

R 826 

R 827 

R 828 

59 

CD 

to 

CD 

R 830 

R 831 

R 832 

R 833 

R 834 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1067.5 

1099.0 

1131.8 

1165.2 

1198.9 

1231.4 

1263.9 

1296.2 

1328.7 

1362.4 

1393.8 

3 

1190.5 

1203.5 

1214.2 

1222.6 

1227.7 

1231.1 

1227.9 

1222.3 

1214.8 

1203.6 

1187.1 

NO 

1189.5 

1204.7 

1225.6 

1235.6 

1234.3 

1235.4 

1233.6 

1227.4 

1219.7 

1210.1 

1195.7 

5 

1211.7 

1218.3 

1223.4 

1227.3 

1231.3 

1227.6 

1227.6 

1220.6 

1204.5 

1192.1 

1175.4 

6 

1205.7 

1214.0 

1220.8 

1225.6 

1226.4 

1223.0 

1217.6 

1212.6 

1199.0 

1187.4 

1171.9 

HD 

1223.7 

1225.9 

1227.2 

1226.9 

1223.8 

1218.4 

1211.6 

1201.4 

1186.7 

1173.7 

1157.1 

8 

1224.5 

1228.6 

1231.7 

1232.9 

1230.2 

1223.8 

1215.9 

1204.8 

1193.5 

1181.0 

1168.1 

9 

1330.9 

1302.5 

1275.4 

1248.4 

1219.5 

1190.6 

1162.9 

1134.6 

1108.4 

1082.8 

1056.0 

10 

1040.3 

1066.3 

1093.8 

1122.1 

1151.3 

1180.1 

1209.6 

1239.1 

1269.1 

1300.4 

1330.1 

11 

1157.0 

1170.7 

1179.3 

1185.5 

1186.4 

1188.4 

1187.3 

1177.7 

1170.2 

1162.0 

1151.6 

12 

1157.1 

1167.5 

1177.2 

1182.9 

1186.9 

1187.3 

1184.5 

1177.5 

1169.1 

1159.7 

1146.2 

13 

1162.9 

1170.2 

1177.2 

1188.1 

1190.8 

1191.4 

1188.6 

1180.7 

1171.4 

1164.1 

1159.3 

14 

1162.0 

1170.7 

1178.3 

1184.4 

1191.6 

1190.4 

1182.3 

1175.1 

1167.6 

1159.9 

1152.0 

15 

1171.8 

1174.3 

1178.0 

1185.3 

1185.4 

1183.0 

1177.2 

1169.0 


1151.0 

1136.7 

16 

1164.0 

1171.0 

1176.6 

1180.6 

1181.1 

1178.0 

1173.0 

1165.3 

KIXMfc 

1147.2 

1133.2 

17 

1318.8 

1294.6 

1272.0 

1250.4 

1226.7 

1203.6 

1181.3 

1159.3 

1139.2 

1119.4 

1097.9 

19 

1108.8 

1124.3 

1131.0 

1138.0 

1141.7 

1142.9 

1141.6 

1136.3 

1131.6 

1124.4 

1114.0 

20 

1106.8 

1122.3 

1134.8 

1144.0 

1148.1 

1148.5 

1148.4 

1143.7 

1138.3 

1131.5 

1121.5 

21 

1098.4 

1104.5 

1112.4 

1119.6 

1123.8 

1125.3 

1126.1 

1123.7 

1120.0 

1114.7 

1106.1 

22 

1099.5 

1105.5 

1115.5 

1122.4 

1125.0 

1128.2 

1126.5 

1122.8 

1118.4 

1112.9 

1104.1 

23 

1050.9 

1061.5 

1070.9 

1078.4 

1084.4 

1087.8 

1089.6 

1088.7 

1086.9 

1083.2 

1076.6 

24 

1042.2 

1050.7 

1058.9 

1066.1 

1071.1 

1073.5 

1074.0 

1072.2 

1069.4 

1065.7 

1058.7 

25 

1024.7 

1034.5 

1045.9 

1054.8 

1061.7 

1065.9 

1069.7 

1070.5 

1070.3 

1068.6 

1063.9 

26 

1020.0 

1030.2 

1041.8 

1050.9 

1057.8 

1062.1 

1065.8 

1066.3 

1065.9 

1064.2 

1059.2 

43 

1127.1 

1126.8 

1127.0 

1127.7 

1127.5 

1126.9 

1127.1 

1126.5 

1127.2 

1128.3 

1128.1 

44 

1139.0 

1160.5 

1176.4 

1185.7 

1194.6 

1198.6 

1199.4 

1195.5 

1189.7 

1182.5 

1173.8 

67 

1014.4 

1025.9 

1037.2 

1046.8 

1054.4 

1059.3 

1062.7 

1063.3 

1062.6 

1060.2 

1054.2 

68 

1014.4 

1026.1 

1037.6 

1047.3 

1055.0 

1059.7 

1063.0 

1063.2 

1062.2 

1059.5 

1053.2 

85 

1223.4 

1231.0 

1236.3 

1240.4 

1241.2 

1238.9 

1234.9 

1218.6 

1212.2 

1202.7 

1184.6 

86 

1185.0 

1210.6 

1234.2 

1255.4 

1273.4 

1286.5 

1296.7 

1302.3 

1306.2 

1308.6 

1306.6 

87 

1112.2 

1143.5 

1171.6 

1200.2 

1226.9 

1251.3 

1273.9 

1294.3 

1313.4 

1330.7 

1344.0 

88 

1054.0 

1078.3 

1103.4 

1130.4 

1159.0 

1184.2 

1203.2 

1217.1 

1239.4 

1265.2 

1285.4 

89 

1007.4 

1024.2 

1042.6 

1061.9 

1081.9 

1101.8 

1122.8 

1143.7 

1165.9 

1189.7 

1211.9 

90 

1006.1 

1022.7 

1040.7 

1059.8 

1080.1 

1099.5 

1119.9 

1141.0 

1163.2 

1187.1 

1209.6 

91 

1011.9 

1026.6 

1043.2 

1061.5 

1080.8 

1100.4 

1121.2 

1142.4 

1165.0 

1189.6 

1213.3 

921 

1338.6 

1306.6 

1276.1 

1245.8 

1213.2 

1180.5 

1149.0 

1116.4 

1085.8 

1057.0 

1026.5 
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4 


Table XLV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: ft — 0.0°, M m = .80, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4^j 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

MEM 

■2521 

MEM 

TISi 

ft 824 

ft 825 

ft 826 

ft 827 

ft 828 

ft 829 

JO 

00 

oo 

o 

i-4 

CO 

CO 

ft 832 

ft 833 

ft 834 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1085.3 

1121.4 

1157.2 

1193.4 

1230.0 

1265.2 

1300.6 

1335.0 

1368.9 

1403.4 

1435.3 

93 

1034.3 

1060.2 

1087.2 

1115.0 

1143.6 

1171.9 

1201.2 

1230.4 

1259.9 

1291.1 

1320.5 

94: 

1085.0 

1118.4 

1152.5 

1187.2 

1222.5 

1256.8 

1291.3 

1324.9 

1358.0 

1391.9 

1423.3 

95 

1043.7 

1066.3 

1089.6 

1115.2 

1143.7 

1168.9 

1187.9 

1201.8 

1224.2 

1250.2 

1272.3 

125 

1069.0 

1079.9 

1089.7 

1098.1 

1103.4 

1105.5 

1105.5 

1100.5 

1093.7 

1084.2 

1070.3 

126 

1065.3 

1076.7 

J.087.9 

1096.1 

1101.3 

1103.3 

1103.1 

1097.3 

1090.3 

1081.6 

1068.7 

128 

1379.7 

1386.5 

1354.8 

1343.6 

1331.9 

1320.3 

1310.1 

1299.4 

1290.7 

1283.1 

1274.6 

132 

1007.1 

1009.4 

1014.1 

1020.5 

1027.9 

1036.4 

1047.2 

1059.1 

1073.5 

1090.5 

1107.5 

201 

1639.8 

1617.1 

1592.4 

1564.9 

1531.3 

14949 

1456.4 

1414.1 

1371.5 

1326.2 

1276.0 

202 

1689.7 

1678.9 

1665.9 

1649.8 

1627.9 

1602.9 

1575.2 

1543.4 

1511.3 

1475.9 

1435.6 

203 

1696.7 

1699.1 

1698.7 

1695.6 

1686.7 

1673.9 

1657.7 

1637.1 

1615.0 

1589.6 

1558.1 

204 

1651.0 

1668.6 

1682.4 

1693.1 

1698.6 

1699.5 

1697.5 

1690.5 

1681.8 

1668.7 

1649.5 

205 

1549.1 

1580.1 

1608.0 

1633.3 

1654.8 

1671.5 

1684.7 

1693.2 

1699.0 

1701.4 

1697.9 

206 

1437.7 

1476.2 

1511.5 

1545.4 

1577.0 

1604.3 

1628.7 

1649.4 

1667.3 

1682.6 

1692.1 

207 

1341.1 

1381.8 

1420.9 

1458.5 

1494.5 

1527.1 

1557.7 

1585.3 

1610.8 

1634.5 

1653.6 

208 

1276.2 

1316.7 

1355.9 

1394.5 

1432.3 

1467.2 

1500.7 

1531.7 

1560.8 

1589.0 

1612.8 

209 

1519.7 

1527.8 

1532.9 

1535.9 

1534.6 

1530.4 

1523.3 

1512.1 

1499.0 

1482.0 

1459.3 

210 

1580.5 

1592.1 

1600.2 

1606.4 

1607.9 

1606.2 

1601.5 

1592.3 

1581.0 

1565.5 

1544.2 

211 

1630.7 

1646.3 

1658.3 

1667.6 

1672.2 

1672.8 

1669.9 

1662.3 

1652.4 

1638.3 

1617.6 

212 

1634.8 

1651.3 

1664.5 

1674.5 

1679.7 

1680.0 

1677.0 

1669.2 

1659.6 

1646.7 

1627.7 

213 

1586.4 

1600.0 

1610.7 

1618.2 

1620.8 

1618.4 

1612.8 

1602.6 

1591.0 

1576.8 

1556.9 

214 

1516.9 

1527.5 

1535.6 

1540.7 

1540.7 

1535.5 

1527.3 

1514.6 

1500.9 

1485.0 

1463.7 

215 

1336.2 

1305.6 

1276.3 

1247.5 

1216.7 

1185.3 

1154.7 

1123.2 

1093.7 

1064.7 

1034.3 

216 

1216.8 

1230.1 

1240.9 

1249.4 

1254.4 

1256.2 

1255.8 

1250.4 

1243.2 

1232.3 

1216.1 

217 

1218.8 

1233.5 

1246.3 

1256.5 

1261.0 

1261.3 

1258.6 

1251.6 

1243.5 

1233.1 

1218.2 

218 

1087.1 

1121.0 

1155.7 

1190.9 

1226.6 

1261.4 

1296.0 

1329.9 

1363.4 

1397.4 

1428.6 

219 

1078.4 

1089.2 

1098.8 

1107.2 

1112.8 

1115.5 

1116.4 

1113.9 

1110.5 

1105.1 

1095.6 

220 

1074.5 

1085.6 

1096.0 

1105.2 

1111.3 

1113.4 

1114.1 

1111.3 

1107.2 

1101.4 

1091.8 

221 

993.7 

1003.2 

1012.2 

1021.0 

1028.2 

1033.4 

1037.7 

1039.2 

1039.9 

1039.3 

1035.5 

222 

992.1 

1001.1 

1010.5 

1019.5 

1026.9 

1032.3 

1036.7 

1038.3 

1038.9 

1038.5 

.1034.6 

223 

968.1 

977.2 

985.9 

994.1 

1000.6 

1004.9 

1008.2 

1008.9 

1008.5 

1006.7 

1001.5 

224 

968.8 

978.0 

987.1 

996.2 

1003.4 

1008.3 

1012.1 

1013.1 

1013.0 

1011.5 

1006.6 

225 

1270.7 

1249.0 

1228.8 

1209.3 

1189.0 

1169.2 

1151.2 

1133.0 

1116.8 

1102.1 

1086.8 

226 

1437.2 

1404.6 

1372.3 

1339.0 

1302.2 

1264.8 

1227.6 

1188.8 

1151.0 

1110.8 

1069.0 

227 

1491.2 

1459.2 

1427.3 

1394.1 

1356.7 

1318.2 

1279.4 

1238.5 

1198.7 

1154.9 

1109.1 

228 

1564.1 

1534.1 

1503.1 

1470.0 

1431.4 

1391.2 

1349.3 

1304.3 

1260.0 

1213.2 

1162.5 
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Table XLV: ASDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: /3 = 0.0°, M m = .80, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 


2.0° 

4.0° 

6.0° 

m ej 


■ram 


■TOES! 

■TORSI 

R 824 

R 825 

R 826 

R 827 

R 828 

R 829 

R 830 

R 831 

CM 

CO 

CO 

Pi 

R 833 

R 834 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1157.9 

1197.0 

1235.4 

1274.0 

1312.7 

1349.6 

1385.8 

1420.4 

1453.7 

1487.1 

1517.1 

230 

1017.2 

1035.1 

1055.3 

1076.9 

1099.6 

1122.5 

1146.7 

1171.3 

1196.9 

1224.5 

1250.9 

231 

1353.6 

1356.4 

1357.2 

1356.4 

1352.2 

1345.7 

1337.1 

1324.9 

1311.2 

1294.3 

1272.7 

232 

1463.9 

1469.2 

1471.7 

1472.4 

1468.9 

1462.8 

1454.0 

1441.2 

1426.8 

1408.4 

1384.7 

233 

1453.9 

1461.0 

1466.1 

1468.4 

1465.7 

1458.3 

1448.3 

1434.2 

1419.6 

1402.9 

1381.6 

234 

1348.1 

1353.1 

1356.5 

1357.4 

1353.9 

1345.9 

1335.7 

1321.6 

1307.4 

1291.6 

1271.5 

235 

1062.5 

1086.4 

1106.7 

1123.5 

1135.8 

1142.3 

1147.8 

1146.2 

1142.4 

1134.2 

1120.2 

236 

1026.4 

1055.1 

1080.9 

1104.7 

1124.8 

1141.4 

1155.5 

1166.0 

1174.9 

1180.7 

1183.0 

237 

1005.2 

1026.3 

1048.7 

1070.5 

1093.2 

1115.2 

1137.1 

1157.7 

1180.7 

1202.1 

1224.5 

238 

1008.2 

1025.7 

1045.8 

1066.5 

1088.0 

1108.5 

1131.3 

1154.0 

1177.5 

1202.3 

1227.8 

239 

1012.9 

1029.0 

1047.1 

1066.7 

1087.5 

1108.6 

1131.0 

1153.9 

1178.0 

1204.1 

1229.2 

240 

1016.1 

1023.8 

1034.2 

1046.3 

1059.5 

1073.6 

1089.7 

1106.3 

1124.8 

1145.2 

1165.4 

241 

963.9 

988.2 

1010.9 

1031.8 

1050.3 

1065.5 

1078.6 

1088.3 

1096.4 

1102.3 

1104.4 

242 

835.3 

800.8 

773.4 

750.4 

736.5 

730.1 

729.0 

724.6 

720.0 

721.0 

722.9 

243 

594.3 

569.4 

544.4 

521.7 

500.9 

486.7 

537.8 

622.1 

667.6 

700.7 

720.3 

244 

1275.3 

1257.2 

1240.8 

1225.7 

1209.9 

1194.7 

1181.3 

1167.7 

1156.3 

1146.5 

1136.1 

245 

1261.7 

1241.0 

1221.9 

1203.9 

1185.1 

1166.9 

1150.4 

1133.8 

1119.3 

1106.3 

1093.0 

246 

1127.5 

1134.3 

1139.8 

1141.6 

1145.6 

1146.0 

1145.5 

1139.7 

1131.6 

1124.8 

1112.7 

247 

1079.1 

1094.2 

1107.3 

1117.8 

1124.5 

1127.1 

1126.8 

1122.0 

1115.3 

1104.9 

1089.1 

248 

1044.2 

1055.2 

1064.9 

1073.5 

1079.6 

1083.1 

1084.7 

1083.2 

1080.3 

1076.0 

1068.0 

249 

1049.0 

1060.1 

1069.8 

1077.8 

1083.3 

1086.3 

1087.5 

1085.8 

1082.4 

1077.9 

1069.7 

250 

884.1 

900.2 

916.2 

931.2 

944.2 

954.7 

963.4 

968.5 

971.6 

971.7 

967.7 

251 

907.1 

901.9 

896.7 

892.2 

886.5 

879.4 

872.9 

866.6 

862.2 

857.8 

852.7 

252 

118.4 

119.9 

120.4 

121.5 

132.7 

131.6 

139.4 

145.0 

149.1 

152.8 

153.1 
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•*> * 


Table XLVL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: — 2.0°, = .80, q B = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

* 

lOrninal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 835 

ft 836 

R: 837 

ft 838 

ft 839 

ft 840 

ft 841 

ft 842 

ft 843 

ft 844 

ft 845 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1063.5 

1094.6 

1127.1 

1161.5 

1192.7 

1229.6 

1260.1 

1295.2 

1329.3 

1361.0 

1390.0 

3 

1157.6 

1172.7 

1185.5 

1192.2 

1194.1 

1198.5 

1191.4 

1187.8 

1179.1 

1165.0 

1146.5 

4 

1220.7 

1235.6 

1253.1 

1267.6 

1264.6 

1271.0 

1268.6 

1264.1 

1256.0 

1244.7 

1231.3 

5 

1176.4 

1185.9 

1193.4 

1199.8 

1197.8 

1194.8 

1194.7 

1188.8 

1171.7 

1157.2 

1139.3 

6 

1241.1 

1248.2 

1254.5 

1258.9 

1257.3 

1258.4 

1251.4 

1246.7 

1232.1 

1218.6 

1203.5 

7 

1188.1 

1193.8 

1196.2 

1197.0 

1190.0 

1187.1 

1178.5 

1170.8 

1156.7 

1142.1 

1123.7 

8 

1261.1 

1263.7 

1265.7 

1266.0 

1260.8 

1258.2 

1247.9 

1236.8 

1223.7 

1208.7 

1196.1 

9 

1333.4 

1306.9 

1278.3 

1250.3 

1218.1 

1190.0 

1158.5 

1132.6 

1106.1 

1078.9 

1052.3 

10 

1036.9 

1063.2 

1091.1 

1120.7 

1147.9 

1180.5 

1206.8 

1238.1 

1269.6 

1298.9 

1326.4 

11 

1127.2 

1142.6 

1151.5 

1158.3 

1157.9 

1160.5 

1154.1 

1148.3 

1144.4 

1132.5 

1121.3 

12 

1185.7 

1196.1 

1205.8 

1212.5 

1213.9 

1217.7 

1214.2 

1208.6 

1199.8 

1187.6 

1174.7 

13 

1131.6 

1142.1 

1152.5 

1161.6 

1161.9 

1163.8 

1157.9 

1150.4 

1143.6 

1139.7 

1128.6 

14 

1193.0 

1200.7 

1208.0 

1214.0 

1216.7 

1221.3 

1211.7 

1205.4 

1196.9 

1186.4 

1177.0 

15 

1140.9 

1145.2 

1150.5 

1156.9 

1154.1 

1155.0 

1147.7 

1142.9 

1134.9 

1123.7 

1109.2 

16 

1197.4 

1202.7 

1207.4 

1210.7 

1208.4 

1208.7 

1201.5 

1194.2 

1184.3 

1171.7 

1157.4 

17 

1322.0 

1299.3 

1275.6 

1253.0 

1226.4 

1204.5 

1179.8 

1160.2 

1139.7 

1119.4 

1098.3 

19 

1083.1 

1100.9 

1109.0 

1116.8 

1117.4 

1121.0 

1116.4 

1114.3 

1109.0 

1100.0 

1088.6 

20 

1129.8 

1146.7 

1159.7 

1167.4 

1170.6 

1174.1 

1170.9 

1169.1 

1162.7 

1154.1 

1143.8 

21 

1076.9 

1085.0 

1092.6 

1100.1 

1101.8 

1106.0 

1104.0 

1103.9 

1100.3 

1092.6 

1083.6 

22 

1122.1 

1128.3 

1137.6 

1145.5 

1145.0 

1149.0 

1147.4 

1145.0 

1140.2 

1132.7 

1123.5 

23 

1030.4 

1042.3 

1052.2 

1080.2 

1063.8 

1070.0 

1069.8 

1071.4 

1069.2 

1064.5 

1056.6 

24 

1063.1 

1071.3 

1079.7 

1087.2 

1089.9 

1094.7 

1092.6 

1092.3 

1089.1 

1083.4 

1076.3 

25 

1003.4 

1016.1 

1027.5 

1037.4 

1042.4 

1049.6 

1051.4 

1055.0 

1055.0 

1052.4 

1046.7 

26 

1041.2 

1050.7 

1062.2 

1071.2 

1075.7 

1081.9 

1082.7 

1084.3 

1083.4 

1079.6 

1073.9 

43 

1128.4 

1128.6 

1128.5 

1129.2 

1126.5 

1128.4 

1126.1 

1127.3 

1127.9 

1127.5 

1126.1 

44 

1162.4 

1184.8 

1203.0 

1214.9 

1221.3 

1230.9 

1231.6 

1230.3 

1225.0 

1215.9 

1205.0 

67 

997.5 

1010.1 

1021.4 

1031.3 

1036.4 

1043.7 

1044.3 

1046.9 

1045.8 

1041.4 

1034.0 

68 

1031.3 

1043.1 

1055.1 

1065.6 

1071.6 

1079.2 

1080.2 

1082.2 

1081.4 

1077.2 

1070.9 

85 

1186.0 

1196.5 

1199.6 

1204.5 

1205.2 

1204.1 

1195.9 

1183.2 

1177.0 

1165.6 

1146.4 

86 

1208.9 

1235.2 

1260.4 

1283.4 

1300.0 

1319.4 

1329.5 

1338.2 

1342.9 

13441 

1342.9 

87 

1096.3 

1124.6 

1153.4 

1181.6 

1206.4 

1231.1 

1248.7 

1269.6 

1287.3 

1301.3 

1310.4 

88 

1056.2 

1082.2 

1112.8 

1145.6 

1173.5 

1199.1 

1203.0 

1217.4 

1241.4 

1265.4 

1288.6 

89 

1008.9 

1024.7 

1042.1 

1061.0 

1078.3 

1100.8 

1117.5 

1138.7 

1160.3 

1181.2 

1200.9 

90 

1000.7 

1018.9 

1038.5 

1059.8 

1079.1 

1103.6 

1122.6 

1145.1 

1168.8 

1191.1 

1212.7 

91 

1010.2 

1025.4 

1042.3 

1061.5 

1079.0 

1102.0 

1119.6 

1142.4 

1165.7 

1188.4 

1210.3 

921 

1341.1 

1312.2 

1280.7 

1249.4 

1213.7 

1181.7 

1145.9 

1115.4 

1084.6 

1051.9 

1021.1 
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Table XLVt AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: p = 2.0°, M„ = .80, q w s 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

rominal a 

MEM 

mum 

WEM 

mem 

wow 


mem 

MEM 

MEM 

MEM 

WEM 

R 835 

R 836 

R 837 

CD 

co 

co 

R 839 

R 840 

R 841 

R 842 

R 843 

R 844 

R 845 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1082.0 

1117.4 

1153.9 

1191.6 


1265.9 

1298.5 

1334.7 

1370.4 

1402.5 

1431.8 

93 

1031.0 

1056.8 

1064.2 

1113.2 

1140.2 

1172.3 

1198.4 

1229.3 

1260.5 

1289.4 

1316.7 

94 

1081.6 

1115.4 

1150.8 

1187.4 

1220.9 

1259.6 

1291.5 

1327.3 

1362.2 

1393.9 

1423.0 

95 

1044.6 

1068.5 

1097.8 

1130.3 

1158.2 

1183.6 

1187.6 

1202.1 

1226.2 

1250.3 

1273.7 

125 

1041.0 

1055.0 

1066.4 

1076.3 

1080.4 

1086.3 

1085.0 

1083.9 

1078.5 

1068.3 

1055.0 

126 

1093.1 

1103.7 

1113.3 

1120.0 

1122.4 

1125.7 

1121.5 

1115.6 

1106.9 

1094.5 

1080.4 

128 

1380.1 

1368.0 

1355.6 

1344.3 

1329.5 

1319.7 

1306.9 

1299.1 

1290.2 

1281.1 

1271.4 

132 

1006.2 

1009.4 

1013.9 

1020.8 

1026.3 

1037.5 

1045.3 

1058.7 

1073.8 

1088.8 

1104.3 

201 

1640.5 

1620.0 

1594.6 

1566.3 

1529.2 

1493.7 

1450.6 

1411.2 

1367.5 

1320.8 

1271.7 

202 

1689.3 

1680.1 

1666.6 

1650.3 

1624.7 

1601.3 

1569.9 

1541.3 

1507.6 

1471.4 

1431.4 

203 

1695.8 

1699.0 

1698.5 

1695.4 

1682.8 

1672.6 

1653.2 

1635.5 

1612.2 

1585.3 

1554.0 

204 

1648.2 

1665.8 

1680.2 

1691.6 

1693.6 

1698.2 

1693.3 

1689.1 

1679.3 

1665.0 

1645.1 

205 

1545.8 

1576.4 

1604.9 

1631.4 

1649.2 

1670.4 

1681.2 

1692.1 

1697.7 

1698.4 


206 

1433.1 

1470.8 

1507.4 

1542.8 

1571.0 

1603.1 

1625.5 

1648.3 

1666.9 

1660.0 

1687.6 

207 

1338.7 

1378.1 

1417.4 

1456.2 

1489.0 

1526.5 

1554.9 

1584.5 

1611.0 

1632.4 

1648.9 

208 

1273.0 

1312.6 

1352.5 

1392.6 

1427.5 

1467.1 

1498.2 

1531.2 

1561.5 

1587.1 

1608.4 

209 

1483.7 

1494.1 

1500.1 

1503.8 

1498.6 

1494.9 

1485.7 

1478.2 

1464.4 

1446.1 

1422.5 

210 

1551.0 

1564.2 

1573.3 

1580.1 

1577.6 

1577.2 

1570.2 

1564.5 

1552.7 

1536.2 

1513.9 

211 

1613.3 

1629.7 

1642.5 

1652.4 

1653.2 

1656.2 

1650.9 

1646.4 

1635.7 

1620.2 

1598.8 

212 

1647.2 

1663.0 

1876.0 

1686.2 

1687.7 

1692.6 

1686.6 

1681.4 

1670.7 

1656.1 

1636.8 

213 

1611.5 

1624.1 

1634.3 


1641.2 

1644.2 

1635.8 

1627.2 

1614.6 

1598.4 

1578.4 

214 

1551.8 

1560.9 

1568.4 

1573.1 

1570.2 

1570.7 

1559.8 

1548.1 

1532.9 

1514.9 

1493.8 

215 

1337.5 

1309.3 

1278.7 

1248.4 

1213.5 

1182.4 

1147.8 

1118.5 

1088.9 

1058.1 

1029.1 

216 

1181.7 

1196.9 

1208.2 

1217.3 

1218.5 

1221.4 

1217.3 

1214.4 

1206.2 

1192.9 

1174.8 

217 

1252.3 

1266.5 

1279.1 

1290.0 

1292.6 

1298.5 

iesih 

1289.7 

1280.7 

1268.9 

1254.8 

218 

1078.0 

1112.5 

1150.4 

1187.2 

1220.5 

1259.2 

1290.6 

1326.3 

1361.1 

1392.6 

1421.0 

219 

1058.5 

1070.4 

1079.8 

1088.3 

1091.0 

1096.0 

1093.7 

1093.5 

1089.4 

1081.6 

1070.4 

220 

1095.1 

1106.5 

1119.0 

1126.9 

1130.9 

1136.7 

1135.6 

1134.6 

ilfelfjfcl 

1123.0 

1113.6 

221 

976.2 

986.7 

995.6 

1004.9 

1009.7 

1017.6 

1019.4 

1023.3 

1024.1 

1021.8 

1016.8 

222 

1010.1 

1020.0 

1029.7 

1039.2 

1044.5 

1052.1 

1053.9 

1056.8 

1057.4 

1054.9 

1050.6 

223 

954.1 


971.0 

978.8 

982.5 

988.8 

989.1 

991.6 

990.7 

986.7 

979.9 

224 

983.2 

993.8 

1004.0 

1014.4 

1020.3 

1028.1 

1029.8 

1032.6 

1033.1 

1030.2 

1025.4 

225 

1273.7 

1253.2 

1231.7 

1211.4 

1187.9 

1169.3 

1148.3 

1132.3 

1116.0 

1099.4 

1083.6 

226 

1441.4 

1411.1 

1377.5 

1342.9 

1302.8 

1265.7 

1223.7 

1187.5 

1149.1 

1109.6 

1068.1 

227 

1494.2 

1464.9 

1431.8 

1397.5 

1356.7 

1318.6 

1275.1 

1237.1 

1196.2 

1154.2 

1109.8 

228 

1566.6 

1539.1 

1507.2 

1473.0 

1431.2 

1391.3 

1344.9 

1303.2 

1257.1 

1210.2 

1160.4 


a 


A A 
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Table XL VI: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: = 2.0°, = .80, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

■rnma 

2.0° 

o 

0 


■EISI 

msm 

mm* 

mssm 


m m 

EKES 

R 836 

R 837 

R 838 

R 839 

s 

00 

& 

R 841 

R 842 

CO 

R 844 

R 845 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1154.1 

1192.6 

1231.9 

1272.1 


1349.7 

1383.3 

1419.8 

1454.7 

1485.6 

1513.0 

230 

1014.5 

1033.1 

1053.7 

1076.5 

1097.6 

1124.0 

1144.9 



1223.4 

1247.8 

231 

1312.1 

1318.2 

1320.1 

1320.2 

1312.7 

1306.3 

1295.9 

1287.2 



1232.6 

232 

il&fl 

1433.7 

1437.1 

1438.4 

1431.2 

1425.4 

1414.7 

1405.5 

1390.3 

1370.8 

1346.4 

233 

1492.1 

1497.9 

1502.1 

1503.9 

1498.3 

1496.7 

1484.1 

1470.6 

1454.4 

1435.9 

1414.9 

234 

1389.7 

1393.1 

1395.4 

1395.7 

1389.4 

1386.6 

1374.1 

1360.1 

1344.2 

1325.9 

1306.1 

235 

1051.9 

1073.7 

1092.0 

1107.2 

1114.8 

1122.7 

1121.6 

1120.3 

1113.2 

1100.9 

1082.6 

236 

1025.7 

1050.8 

1073.8 

1095.0 

1110.2 

1127.1 

1135.3 

1144.9 

1150.2 

1151.7 

1148.3 

237 

1008.3 

1027.7 

1047.6 

1069.2 

1088.2 

1111.2 

1127.2 

1150.7 

1172.0 

1191.9 

1209.3 

238 

1009.1 

1026.3 

1045.3 

1065.8 

1083.8 

1107.9 

1126.6 

1151.1 

1175.5 

1198.3 

1219.7 

239 

1011.3 

1027.9 

1046.2 

1066.7 

1085.5 

1109.8 

1128.8 

1152.9 

1177.6 

1201.6 

1224.7 

240 

1015.9 

1024.1 

1034.0 

1046.5 

1057.7 

1074.8 

1087.4 

1105.4 

1124.5 

1143.2 

1161.4 

241 

973.1 

992.7 

1011.7 

1029.4 

1042.2 

1057.0 

1063.7 

1072.0 

1076.8 

1077.8 

1075.1 

242 

833.7 

799.4 

773.5 

752.8 


730.9 

727.7 

728.3 

725.4 

717.7 

716.9 

243 

595.8 

574.2 

549.1 

525.6 

501.3 

484.6 

518.0 

616.3 

675.6 

696.0 

715.7 

244 

1277.2 

1260.3 

1242.8 

1226.7 

1207.7 

11947 

1178.2 

1166.9 

1155.3 

1143.8 

1132.8 

245 

1264.5 

1245.0 

1224.5 

1205.5 

1183.5 

1168.7 

1147.1 

1132.7 

1118.0 

1103.4 

1089.5 

246 

1099.7 

1108.6 

1115.3 

1119.5 

1120.0 

1122.4 

1120.1 

1116.7 

1108.6 

1100.8 

1088.1 

247 

1061.5 

1077.0 

1089.4 

1099.3 

1102.2 

1106.2 

1101.7 

1098.4 

1090.0 

1076.1 

1057.9 

248 

1019.6 

1033.2 

1043.8 

1053.7 

1058.1 

1065.5 

1065.7 

1067.6 

1065.3 

1060.5 

1052.3 

249 

1073.7 

1083.4 

1092.5 

1100.0 

1102.4 

1106.9 

1105.0 

1103.7 

1099.1 

1091.9 

1082.4 

250 

847.0 

862.6 

878.5 

KE39 

909.6 

925.0 

934.3 

944.4 

950.5 

951.8 

949.7 

251 

901.3 

896.0 

888.9 

882.2 

871.9 

863.0 

850.6 

844.3 

838.1 

833.7 

830.1 

252 

116.7 

118.0 

129.9 

122.1 

139.9 

132.8 

137.5 

144.9 

140.4 

151.7 

159.0 








































































































































































































































































































TaWe XLVH AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 10. 0°, M„ = .80, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

D 

Nominal 0 

0.0° 

2.0° 

R 846 

R 847 

Pi 

Pi 

2 

1264.4 

1261.3 

3 

1226.9 

1194.2 

4 

1234.4 

1266.8 

5 

1226.6 

1197.3 

6 

1218.6 

1249.8 

7 

1210.5 

3859.2 

8 

1216.5 

1246.1 

9 

1162.4 

1158.8 

10 

1209.7 

1207.8 

11 

1186.2 

1156.4 

12 

1185.1 

1212.7 

13 

1187.0 

1160.8 

14 

1183.4 

1210.3 

15 

1176.2 

1149.7 

16 

1173.7 

1200.1 

17 

1181.3 

1180.0 

19 

1140.9 

1118.3 

20 

1148.9 

1170.2 

21 

1125.3 

1105.9 

22 

1126.9 

1146.5 

23 

1088.9 

1071.3 

24 

1074.0 

1092.0 

25 

1069.1 

1052.7 

26 

1065.8 

1082.1 

43 

1127.0 

1126.5 

44 

1200.2 

1230.0 

67 

1062.2 

1045.8 

68 

1063.2 

1079.5 

85 

1234.0 

1198.7 

86 

1297.6 

1328.1 

87 

1273.4 

1251.0 

88 

1202.8 

1203.7 

89 

1122.4 

1118.4 

90 

1119.5 

1123.1 

91 

1121.1 

1120.4 

921 

1148.0 

1146.0 


n « 


* 
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Table XLV2L AEDC 16* 
Nominal Conditions 


Tunnel - 10% Model(continued) 


a = 10.0 , M«, = 

Upright, 


.80, = 500.0 

Pressures in psf 


Ori- 

fice 

m 

Nominal 0 


W3M 

R 846 

R 847 

Pi 

Pi 

922 

1300.3 

1299.4 


1200.8 

1199.2 


1291.3 

1292.3 

95 

1187.4 

1188.2 

E££3 

1104.8 

1086.8 

126 

1103.5 

1120.6 


1309.9 

1307.5 


1047.0 

1045.9 

201 

1456.3 

1450.9 


1575.7 

1570.4 


1657.9 

1653.7 

204 

1697.4 

1694.0 


1684.5 

1682.0 


1628.4 

1626.3 


1557.3 

1555.7 


1500.5 

1499.2 


1522.5 

1488.3 

210 

1600.9 

1572.4 


1669.4 

1652.1 


1677.3 

1686.5 


1613.3 

1634.8 


1528.0 

1558.0 


1153.9 

1148.0 


1254.8 

1219.9 

HE3 

1259.5 

1293.4 

218 

1296.0 

1292.0 


1115.8 

1095.5 


1114.5 

1134.7 


1037.3 

1021.0 

222 

1037.2 

1053.2 

223 

1007.7 

BES15I 

ed 

1012.5 

1029.1 

225 

1150.7 

1148.6 


1227.3 

1223.9 


1279.4 

1275.4 

228 

1349.8 

1345.3 
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Table XL VII: AEDC i& Tunnel - 10% Model(continued) 


Nominal Conditions: 


a = 10.0”, = 

Upright, 


.80, = 500.0 

Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 


2.0° 

ft 846 

ft 847 

Pi 

Pi 

229 

1385.6 

1384.3 


1146.9 

1145.8 


1336.0 

1298.7 

232 

1453.1 

1417.2 

233 

1449.2 

1482.2 

EH 

1336.6 

1371.8 

235 

1147.3 

1123.4 

236 

1154.8 

1137.0 

mi 

1136.9 

1128.6 

238 

1131.2 

1127.3 

239 

1131.1 

1129.7 

240 

1089.6 

1088.1 

241 

1078.1 

1065.1 

242 

727.7 

728.5 

243 

542.1 

515.3 

244 

1180.9 

1178.6 


1150.1 

1147.6 

246 

1144.8 

1121.9 

mi 

1126.0 

1103.6 

248 

1084.2 

1067.1 

249 

1087.7 

1104.4 


962.7 

936.4 


872.1 

852.4 

252 

139.1 

138.5 


* 




* 
































































Table XLVUI: AEDC 16' Tunnel - 
Nominal Conditions: /? — 0.0°, = 

Upright, 


10% Model 

.95, = 685.0 

Pressures in psf. Side Probes 


I 





Nominal 

a 





Ori- 

-2.0° 

O.O 6 

KOI 


6.0° 

8.0° 

■nisi 

■E331 

WHM 


mmm 

fice 

R: 121 

R: 122 

R: 123 

R 124 

R: 125 

R 126 

R 127 

R: 128 

R 129 

R 130 

R 131 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1086.6 

1130.9 

1173.5 

1217.4 

1262.5 

1307.6 

1354.2 

1391.2 

1440.3 

1475.7 

1521.4 

3 

1258.7 

1276.3 

1289.1 

1293.7 

1298.4 

1299.9 

1298.6 

1293.1 

1281.5 

1269.4 

1244.8 

4 

1255.4 

1284.1 

1299.7 

1301.8 

1307.7 

1309.5 

1307.8 

1302.4 

1291.3 

1282.1 

1264.0 

5 

1287.0 

1292.7 

1306.9 

1308.4 

1310.9 

1306.5 

1289.5 

1282.5 

1265.6 

1251.8 

1226.6 

6 

1275.4 

1287.2 

1299.9 

1303.4 

1305.1 

1300.4 

1292.1 

1281.1 

1261.3 

1245.0 

1227.4 

7 

1301.0 

1303.0 



1292.2 

1284.4 

1274.5 

1262.3 

1244.5 

1224.8 

1199.6 

8 

1300.5 

1306.5 

1308.4 

1312.4 

1308.2 

1294.4 

1282.7 



1236.0 

1222.0 

9 

1440.3 

1401.1 

1365.1 

1325.0 

1285.4 

1244.6 

1204.1 

1168.5 

1127.6 

1088.8 

1048.6 

10 

1037.1 

1075.6 

1112.7 

1149.9 

1190.0 

1230.2 

1272.7 

1309.5 

1352.4 

1391.8 

1431.5 

11 

1270.5 

1270.9 

1269.1 

1265.3 

1257.5 

1249.3 

1239.8 



1186.8 

1157.6 

12 

1263.5 

1266.8 

1266.2 

1264.7 

1259.5 

1252.0 

1237.2 

1216.4 

1192.1 

1173.7 

1148.4 

13 

1252.6 

1243.6 

1254.7 

1252.8 

1253.0 

1250.1 

1235.9 

1222.1 

1209.2 

1200.2 

1174.0 

14 

1246.1 

1244.3 

1253.0 

1253.9 

1253.4 

1248.2 

1237.9 

1216.5 

1202.3 

1193.2 

1172.3 

15 

1822.8 

1822.2 

1822.0 

1821.1 

1819.6 

1818.4 

1817.2 

1816.4 

1813.5 

1811.2 

1805.7 

16 

1222.1 

1229.6 

1233.2 

1234.7 

1234.0 

1228.8 

1219.9 

1207.9 

1193.4 

1176.4 

1157.5 

17 

1426.3 

1393.9 

1364.5 

1332.4 

1300.6 

1267.8 

1236.2 

1209.3 

1179.6 

1152.0 

1125.2 

19 

1133.5 

1154.8 

1166.1 

1173.4 

1176.6 

1175.4 

1174.2 

1169.3 

1161.7 

1147.8 

1129.4 

20 

1118.8 

1147.9 

1170.6 

1178.4 

1184.5 

1185.4 

1184.5 

1179.1 

1172.2 

1160.7 

1143.5 

21 

1126.8 

1133.8 

1143.7 

1150.4 

1155.8 

1157.8 

1158.0 

1158.0 

1147.4 

1137.8 

1124.2” 

22 

1127.6 

1137.4 

1147.4 

1152.7 

1158.7 

1159.6 

MB 

1156.7 

1146.7 

1135.5 

1124.8 

23 

1062.4 

1076.1 

1090.3 

1098.8 

1107.2 

1112.6 

1114.3 

1114.5 

1110.5 

1104.0 

1092.9 

24 

1057.0 

1071.7 

1083.6 

1092.1 

1100.0 

1104.0 

1105.6 

1104.2 

1100.7 

1093.7 

1083.9 

25 

1028.0 

1049.5 

1067.5 

1080.9 

1093.2 

1101.3 

1107.6 

1112.4 

1110.5 

1108.3 

1101.3 

26 

1022.5 

1045.5 

1063.2 

1076.9 

1089.1 

1097.2 

1104.0 

1107.8 

1105.9 

1103.3 

1096.8 

43 

1228.0 

1243.4 

1256.8 

1259.6 

1265.3 

1269.2 

1274.2 

1268.9 

1267.8 

1253.8 

1241.0 

44 

1203.4 

1222.9 

1236.3 

1242.3 

1252.7 

1256.5 

1258.8 

1254.5 

1248.8 

1240.4 

1232.3 

67 

1003.6 

1027.0 

1047.3 

1062.7 

1076.6 

1084.4 

1092.2 

1095.3 

1094.5 

1090.5 

1081.7 

68 

1005.1 

1029.8 

1048.7 

1063.9 

1077.2 

1085.6 

1093.1 

1095.1 

1094.2 

1089.5 

1081.3 

85 

1298.9 

1305.6 

1310.1 

1310.9 

1314.8 

1311.3 

1304.8 

1294.8 

1280.7 

1262.7 

1238.8 

86 

1254.8 

1284.0 

1312.6 

1338.3 

1361.8 

1379.8 

1395.0 

1402.6 

1409.4 

1412.6 

1414.0 

87 

1148.2 

1188.2 

1226.1 

1261.7 

1296.4 

1332.4 

1361.1 

1390.6 

1413.7 

1434.9 

1452.5 

88 

1065.8 

1109.8 

1150.0 

1170.1 

1171.4 

1190.1 

1221.1 

1249.3 

1283.8 

1316.0 

1349.8 

89 

982.0 

1008.8 

1033.6 

1058.3 

1086.5 

1114.5 

1144.8 

1171.6 

1202.8 

1233.7 

1284.6 

90 

979.3 

1004.8 

1029.6 

1054.9 

1082.9 

1111.7 

1141.3 

1166.8 

1200.7 

1229.1 

1262.3 

91 

988.3 

1010.7 

1033.4 

1057.4 

1084.2 

1112.1 

1142.5 

1167.4 

1203.0 

1230.6 

1266.7 

921 



1366.6 

1322.5 

1278.1 

1233.3 

1187.8 

1147.6 

1100.2 

1056.6 

1008.6 
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Table XLVIIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: (i = 0.0°, M,,,, = .95, = 685.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

m 

Nominal a 

-2.0° 

■BTiU 

2.0° 

4.0° 

6.0° 


■niia 

■reina 

WBSM 

16.0° 

18.0° 

R 121 

R 122 

R 123 

R 124 

R 125 

R 126 

R 127 

R 128 

R 129 

R 130 

R 131 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1115.9 

1164.9 

1211.2 

1257.8 

1305.9 

1353.7 

1403.1 

1444.9 

1491.8 

1534.2 

1576.0 

93 

1026.2 

1064.7 

1101.4 

1138.1 

1177.9 

1217.6 

1259.7 

1296.0 

1338.8 

1378.0 

1417.8 

94 

1114.3 

1160.5 

1204.1 

1248.4 

1294.7 

1340.7 

1388.7 

1429.3 

1475.5 

1517.8 

1559.3 

95 



1134.3 

1154.4 

1155.7 

1174.6 

EM31 

1234.0 

1268.8 

1301.2 

1335.0 

125 

1379.1 

1376.3 

1374.4 

1371.5 

1368.4 

1365.3 

1362.6 

1361.1 

1359.1 

1358.5 

1355.6 

126 

1072.4 

1092.0 

1106.4 

1115.1 

1122.9 

1124.4 

1122.8 

1115.3 

1101.8 

1084.5 

1065.6 

128 

1526.2 

1509.6 

1495.2 

1479.8 

1464.0 

1449.4 

1436.0 

1425.1 

1411.9 

1400.9 

1389.0 

132 

895.0 

915.4 

937.0 

958.1 

982.1 

1011.0 

1038.5 

1062.3 

1088.0 

1114.4 

1139.8 

201 

1858.6 

1828.6 

1797.5 

1759.6 

1716.0 

1668.3 

1617.2 

1570.3 

1510.3 



202 

1925.8 

1912.0 

1895.6 

1873.7 

1845.0 

1812.7 

1776.6 

1742.5 

1696.8 

1651.6 

1600.1 

203 

1936.5 

1939.5 

1939.2 

1934.4 

1922.0 

1905.7 

1885.2 

1864.1 

1832.3 



204 

1878.1 

1900.8 

1918.3 

1931.7 

1937.3 

1939.0 

1937.4 

1932.3 

1918.3 

1901.5 

1876.7 

205 

1745.8 

1786.4 

1821.0 

1853.1 

1878.9 

1901.3 

1920.3 

1932.6 

1938.9 

1941.2 

1936.5 

206 

1601.3 

1650.9 

1695.0 

1737.7 

1776.4 

1812.2 

1846.1 

1871.8 

1895.6 

1914.3 

1926.4 

207 

1473.4 

1525.6 

1573.3 

1621.1 

1666.0 

1709.1 

1751.4 

1785.1 

1819.4 

1848.8 

1873.0 

208 

1385.8 

1438.3 

1486.9 

1535.5 

1582.7 

1628.8 

1674.5 

1711.9 

1751.7 

1786.4 

1817.1 

209j 



1720.7 

1723.0 

1720.4 

1715.0 

1706.0 

1696.0 

1676.4 





1801.3 

1812.6 

1820.1 

1819.9 

1818.0 

1812.6 

1805.0 

1788.0 



211 

1854.9 

1873.8 

1888.7 

1899.8 

1904.1 

1905.1 

1902.3 

1896.7 

1881.4 





1878.3 

1894.3 

1906.9 

1912.3 

1913.5 

1911.0 

1904.6 

1890.4 



213 

1793.1 

1811.8 

1824.5 

1833.7 

1836.1 

1833.8 

1827.8 

1818.5 

1802.1 



214 

1699.4 

1715.0 

1724.1 

1729.8 

1729.2 

1723.4 

1714.1 

1701.4 



1637.0 

215 





1281.6 

1237.8 

1193.1 

1153.5 

1107.2 



216 

1293.4 

1309.5 

1322.0 

1329.7 

1335.1 

1337.3 

1335.8 

1331.7 

1321.1 

1306.9 

1285.7 

217 

1294.1 

1315.7 

1329.7 

1338.5 

1345.4 

1346.1 

1343.8 

1336.2 

1325.7 



218 

1118.2 

1164.9 

1209.4 

1254.5 

1301.1 

1347.7 

1395.8 

1436.7 

1483.2 



219 



1122.9 

1131.5 

1138.0 

1141.3 

1143.6 

1141.2 

1134.8 

1124.8 

1110.4 

220 

1089.6 

1106.7 

1120.2 

1130.6 

1137.1 

1139.0 

1142.6 

1139.1 

1132.5 

1121.7 

1108.9 

221 

981.1 

1004.8 

1024.4 

1039.7 

1053.0 

1063.6 

1073.2 

1078.0 

1080.3 

1079.7 

1074.6 

222 

991.9 

997.8 

1007.3 

1021.9 

1037.8 

1053.4 



1076.4 

1078.5 

1075.7 

223 

938.3 

962.2 

979.7 

994.0 

1003.8 

1018.2 

1027.2 

1032.5 

1034.6 

1033.7 

1028.0 

224 

932.0 

954.8 

974.1 



1021.7 

1033.0 




1038.6 

225 

1360.0 

1329.6 

1302.4 

1272.9 

1244.9 

1217.5 



1143.2 

1120.6 

1098.4 

226 



1500.7 

1453.9 

1405.0 

1354.1 

1301.8 

1255.5 

1199.9 

1147.7 

1091.7 

227 

1659.3 

1616.9 

1575.9 

1529.3 

1480.0 

1426.4 

1372.7 

1325.0 

1267.1 

1212.2 

1153.3 

228 



1678.1 

1632.7 

1582.6 

1529.4 

1473.4 

1422.7 

1359.9 

1298.8 

1232.9 
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Table XL VIII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /? - 0.0°, M b = .95, q M = 685.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 



1 b 

orainal 

a 





Ori- 

wem a 

■EEH 

Ei 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

■ESDI 


mmi 

wmm 

IK&H 

fice 



R: 123 

ft 124 

R: 125 

ft 126 

R: 127 

ft 128 

ft 129 

R: 130 

ft 131 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1222.5 

1274.0 

1322.7 

1371.8 

1421.1 

1469.6 

1519.2 

1560.7 

1606.3 

1647.3 

1686.3 

230 

1003.6 

1029.9 

1056.8 

1084.3 

1115.4 

1146.9 

1181.5 

1211.9 

1248.7 

1283.0 

1318.9 

231 



1483.2 

1480.0 

1474.3 

1464.2 

1452.5 

1440.4 

1420.0 

1398.1 

1369.7 

232 

1630.2 

1634.2 

1638.1 

1637.1 

1631.8 

1623.4 

1612.1 

1600.0 

1578.4 

1555.1 

1523.9 

233 

1613.0 

1623.8 

1628.8 

1630.5 

1626.9 

1617.7 

1605.8 

1591.0 

1571.1 

1549.9 

1524.8 

234 

1469.8 

1477.9 

1480.7 

1480.6 

1475.7 

1465.1 

1452.5 

1437.2 

1418.0 

1397.5 

1374.3 



1114.0 

1135.6 

1152.7 

1169.5 

1178.8 

1183.8 

1183.3 

1177.3 

1165.1 

1145.7 

236 

1024.2 

1060.2 

1094.2 

1122.3 

1150.5 

1172.9 

1192.3 

1205.7 

1217.5 

1223.9 

1226.2 

237 

987.6 

1017.5 

1046.0 

1074.4 

1105.9 

1136.0 

1167.0 

1193.2 

1227.6 

1255.6 

1284.1 

238 

992.0 

1016.9 

1042.9 

1069.8 

1099.7 

1128.9 

1159.9 

1187.0 

1223.5 

1252.0 

1284.9 

239 



1043.4 

1068.2 

1096.7 

1125.8 

1157.7 

1186.0 

1220.6 

1252.8 

1286.9 

240 

976.9 

988.5 

1006.9 

1024.5 

1046.1 

1069.6 

1096.0 

1120.1 

1148.4 

1176.1 

1204.3 

241 

913.7 

947.1 

982.6 

1013.3 

1043.7 

1070.3 

1093.9 

1111.1 

1125.2 

1134.5 

1138.0 

242 

450.5 

420.6 

396.0 

373.3 

354.9 

345.8 

363.5 

419.1 

462.3 

467.6 

463.3 

243 

606.7 

579.6 

556.9 

535.4 

514.9 

496.3 

478.4 

464.5 

448.9 

437.0 

425.1 

244 

1378.8 

1354.6 

1333.7 

1311.5 

1290.3 

1270.6 

1252.4 

1237.6 

1221.5 

1208.4 

1195.4 

245 

1351.1 

1322.6 

1297.4 

1269.9 

1244.0 

1219.0 

1194.8 

1174.6 

1152.4 

1133.2 

1114.2 

246 

1166.9 

1171.9 

1177.5 

1181.8 

1184.8 

1183.4 

1179.9 

1171.3 

1163.0 

1150.6 

1133.8 

247 

1094.4 

1114.8 

1132.1 

1142.8 

1155.2 

1158.1 

1156.8 

1151.9 

1140.8 

1125.0 

1101.9 

248 

1062.8 

1077.7 

1091.7 

1101.6 

1110.4 

1116.1 

1118.3 

1117.5 

1112.5 

1105.7 

1090.5 

249 

1069.6 

1086.0 

1098.4 

1108.2 

1116.5 

1121.0 

1123.5 

1122.3 

1118.0 

1112.0 

1092.8 

250 

801.3 

844.8 

882.8 

915.1 

944.0 

967.5 

987.1 

1000.7 

1010.4 

1015.3 

1014.8 

251 

711.5 

720.2 

734.8 

750.1 

769.2 

783.3 

796.4 

806.9 

815.8 

823.0 

826.5 

252 

126.0 

120.9 

132.4 

133.9 

145.5 

146.1 

157.4 

150.3 

167.8 

170.0 

179.3 
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Table XLIX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: = 0.0°, M w = .95, q w = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


I - 

! 

Is 

rominal 

a 



Ori- 

-2.0° 

■Etna 

\mmm 

:jgga^l 

6.0 4 

■ESDI 

trail 

fice 

R 164 

R 165 

R 166 

R 167 

R 168 

R 169 

R 170 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

786.1 

818.2 

850.9 

884.4 

916.6 

948.1 

979.7 

3 

910.2 

922.8 

934.6 

942.9 

946.5 

946.4 

943.0 

4 

914.6 

933.5 

947.1 

948.6 

953.3 

955.3 

954.6 

5 

931.2 

937.5 

943.5 

947.9 

948.5 

943.3 

935.7 

6 

931.4 

937.7 

943.1 

946.1 

946.1 

943.9 

942.7 

■D 

944.7 

946.5 

949.2 

948.6 

942.9 

937.1 

927.9 

8 

949.9 

951.8 

953.5 

953.1 

949.7 

944.5 

937.1 

9 

1048.9 

1019.5 

992.7 

964.7 

935.9 

907.1 

878.1 

10 

751.7 

779.9 

808.6 

837.9 

866.3 

894.4 

923.1 

11 

916.0 

920.3 

D21.9 

919.9 

915.0 

908.8 

898.4 

12 

921.0 

922.5 

923.2 

922.7 

917.7 

914.0 

904.1 

13 

900.9 

902.9 

906.1 

911.8 

911.2 

904.8 

894.7 

14 

902.3 

905.3 

908.1 

910.7 

914.1 

910.2 

903.0 

15 

891.9 

895.0 

898.2 

899.2 

896.2 

893.5 

885.2 

16 

892.0 

895.6 

899.0 

901.0 

899.7 

896.8 

890.4 

17 

1038.9 

1014.4 

992.6 

969.8 

946.8 

924.2 

902.1 

19 

822.8 

844.2 

848.7 

855.1 

857.5 

856.1 


20 

820.5 

838.2 

853.3 

861.8 

864.7 

864.8 


21 

815.3 

822.5 

831.6 

837.7 

841.0 

841.9 

840.5 

22 

819.7 

827.1 

836.4 

842.3 

844.8 

845.5 

844.9 

23 

770.8 

781.6 

792.9 


807.4 

810.7 

811.6 

24 

770.4 


790.3 

798.1 

803.2 

806.1 

wEsm 

25 

744.3 

760.7 

775.0 

786.9 

795.4 

801.1 

805.0 

26 

743.6 

759.6 

774.3 


794.2 

800.4 

804.4 

43 

886.5 

898.0 

910.3 


922.2 

924.0 

923.5 

44 

876.3 

889.9 

900.1 

907.5 

914.1 


918.7 

67 

728.9 

744.8 


774.1 

784.1 


794.0 

68 

731.7 

749.4 

764.8 

777.6 

787.0 

793.0 

797.6 

85 

943.8 

■EH1E1 

958.3 

961.8 

961.9 

958.1 

951.6 

86 

911.1 


957.6 

977.3 

993.2 

1006.3 

1017.0 

87 

830.1 


891.2 

920.0 

945.5 

968.2 

988.8 

88 

772.4 

796.2 

822.0 

850.9 

876.8 

887.3 

905.3 

89 

712.4 

732.3 

751.9 

771.9 

791.9 


832JT 

90 

709.3 

729.4 


«rSlFl 

790.4 

810.3 


91 

716.0 

733.8 

752.0 


790.4 

810.0 


921 

1059.4 

1026.5 



931.8 

899.1 

866.0 
























































































































































































































































93- 


* 


Table XT.TX ; AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: 0 = 0.0°, = .95, q M = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

! Nominal 

a 


■e^siheesi 

O 

0 

01 

4.0° 

6.0* 


fice 

R 164 

R 165 

R 166 

R 167 

R 168 

R 169 

R 170 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

808.6 

844.4 

880.6 

916.8 

951.6 

985.1 

1018.2 

93 

743.9 

772.1 

800.8 

829.8 

857.9 

885.8 

914.2 

94 

809.6 

842.6 

876.7 

911.2 

944.5 

976.9 

1009.3 

95 

761.2 

783.0 

806.5 

835.2 

861.0 

871.5 

889.7 

125 

791.7 

803.1 

813.5 

821.4 

826.1 

827.2 

826.0 

126 

793.8 

805.4 

815.4 

823.1 

828.3 

830.1 

828.2 

128 

1111.7 

1098.8 

1088.7 

1078.7 

1067.9 

1057.0 

1046.5 

132 

651.1 

666.6 

683.9 

700.9 

718.1 

738.6 

756.7 

201 

1354.8 

1332.5 

1309.8 

1283.2 

1252.3 

1218.9 

1182.4 

202 

1402.9 

1392.2 

1381.0 

1365.6 

1345.9 

1322.9 

1296.6 

203 

1410.3 

1412.0 

1413.3 

1410.4 

1402.4 

1390.6 

1375.3 

204 

1366.7 

1382.9 

1397.6 

1408.5 

1413.7 

1414.3 

1412.1 

205 

1269.1 

1298.5 

1326.6 

1351.6 

1371.3 

1386.4 

1398.3 

206 

1163.2 

1199.2 

1234.6 

1267.9 

1296.5 

1321.5 

1343.6 

207 

1070.3 

1109.4 

1147.3 

1183.8 

1216.7 

1246.5 

1274.4 

208 

1006.0 

1044.8 

1083.5 

1120.9 

1155.5 

1187.5 

1218.1 

209 

1236.9 

1245.1 

1252.7 

1256.6 

1255.0 

1249.7 

1241.1 

210 

1298.0 

1309.3 

1320.0 

1327.0 

1328.1 

1325.5 

1319.5 

211 

1347.9 

1362.4 

1375.7 

1385.1 

1389.1 

1388.9 

1385.1 

212 

1352.6 

1367.3 

1380.7 

1390.6 

1395.3 

1396.1 

1393.6 

213 

1308.1 

1319.6 

1330.2 

1337.2 

1339.8. 

1338.6 

1334.3 

214 

1241.4 

1249.9 

1257.4 

KE3S3 

1261.7 

1258.4 

1252.1 

215 

1055.7 

1024.0 

995.0 

965.0 

933.9 

902.3 

870.0 

216 

936.3 

949.2 

961.2 

970.1 

974.1 

974.3 

971.3 

217 

945.3 

958.7 

969.0 

977.1 

981.3 

982.7 

981.5 

218 

810.5 

844.7 

879.7 

914.9 

948.7 

981.4 

1013.8 

219 

794.1 

805.0 

818.2 

825.1 

829.5 

831.1 

831.8 

220 

793.9 

805.2 

816.4 

826.4 

830.4 

831.6 

833.9 

221 

710.8 

729.5 

745.1 

757.8 

767.5 

774.5 

780.5 

222 

709.7 

728.6 

742.8 

755.6 

765.5 

773.0 

780.6 

223 

679.9 

699.3 

713.2 

725.4 

733.1 

742.5 

748.0 

224 

674.5 

693.7 

709.5 

724.0 

735.6 

745.1 

752.2 

225 

991.1 

968.4 

948.6 

928.7 

908.6 

888.7 

869.3 

226 

1157.6 

1124.6 

1093.7 

1060.6 

1025.7 

990.2 

953.5 

227 

1210.7 

1178.8 

1148.5 

1115.6 

1080.5 

1044.6 

1006.9 

228 

1281.6 

1251.7 

1222.6 

1190.1 

1154.3 

1117.1 

1077.2 








































































































































































































































































































Tahle XLTX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(conlinued) 

Nominal Conditions: /3 = 0.0°, = .95, q w = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

r o mined a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0 ° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 164 

R 165 

R 166 

R 167 

R 168 

R 169 

R 170 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

886.1 

923.9 

962.2 

1000.2 

1036.3 

1070.5 

1103.9 

230 

728.6 

747.6 

768.8 

791.1 

813.1 

835.4 

858.7 

231 

1073.1 

1076.2 

1079.2 

1078.9 

1074.1 

1066.4 

1055.9 

232 

1182.2 

1187.7 

1192.6 

1194.1 

1190.3 

1183.1 

1172.8 

233 

1178.8 

1184.0 

1188.0 

1189.4 

1187.0 

1181.7 

1173.9 

234 

1074.9 

1077.7 

1079.9 

1079.7 

1076.2 

1070.3 

1062.1 

235 

775.2 

806.9 

824.9 

840.4 

851.9 

857.6 

860.4 

236 

743.2 

769.1 

795.4 

818.8 

840.3 

855.5 

867.1 

237 

717.8 

738.2 

760.7 

783.4 

806.3 

827.6 

848.5 

238 

721.4 

739.4 

759.8 

780.9 


820.7 

847.3 

239 

724.9 

740.6 

759.3 

779.5 

800.4 

821.0 

842.4 

240 

711.2 

719.0 

733.4 

747.7 

763.3 

780.0 

797.6 

241 

664.2 

688.4 

714.5 

738.5 

760.3 

779.5 

795.5 

242 

327.8 

305.2 

286.5 

269.5 

256.4 

251.0 

263.4 

243 

440.3 

420.7 

403.5 

388.0 

373.8 

360.2 

347.6 

244 

1004.9 

986.7 

971.7 

956.8 

941.9 

927.6 

914.1 

245 

984.8 

963.4 

945.0 

926.5 

907.9 

889.7 

872.2 

246 

849.7 

857.9 

884.6 

866.3 

862.6 

861.8 

857.7 

247 

792.8 

808.6 

822.7 

833.3 

842.0 

843.4 

841.5 

248 

770.8 

782.6 

793.9 

803.1 

809.2 

813.0 

813.9 

249 

778.7 

790.1 

800.9 

809.7 

815.2 

818.8 

819.9 

250 

578.7 

612.4 

641.6 

666.7 

687.0 

703.2 

716.3 

251 

516.3 

522.4 

533.3 

546.5 

559.7 

569.4 

578.2 

252 

88.0 

99.6 

91.0 

101.2 

108.7 

104.1 

118.7 
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Table L: AEDC 16' 
Nominal Conditions: /3 = 


Tunnel - 10% Model 

0.0°, M # = .95, = 500.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


! 

h 

ominal 

a 





Ori- 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0* 

14.0° 

16.0 6 

18.0* 

fice 

R 184 

R: 185 

R: 186 

R: 187 

R 188 

R 189 

R 190 

R 191 

R 192 

R: 193 

R 194 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

788.8 

821.9 

852.8 

883.1 

915.9 

946.6 

978.8 

1011.3 

1042.9 

1074.4 

1104.9 

3 

916.9 

927.5 

935.8 

941.5 

945.6 

946.8 

945.1 

940.4 

933.0 

922.2 

907.5 

4 

912.2 

934.0 

945.6 

946.1 

951.6 

953.3 

951.6 

946.9 

939.4 

930.3 

918.7 

5 

937.6 

941.6 

944.2 

946.4 

947.6 

944.1 

938.0 

930.6 

921.0 

908.9 

893.6 

6 

928.6 

937.2 

941.4 

943.7 

944.2 

941.8 

939.3 

930.6 

917.6 

906.2 

892.7 

7 

951.6 

951.4 

950.0 

947.7 

943.0 

938.8 

930.6 

920.6 

907.9 

893.4 

876.3 

8 

947.0 

951.5 

952.0 

950.7 

947.7 

942.0 

933.8 

923.5 

911.5 

898.7 

887.3 

9 

1049.9 

1020.3 

990.4 

962.3 

933.8 

906.2 

877.7 

848.9 

820.7 

792.6 

763.9 

10 

754.2 

783.1 

810.0 

836.6 

865.6 

893.2 

922.3 

952.0 

981.4 

1010.9 

1039.9 

11 

920.9 

923.8 

922.0 

918.5 

914.2 

909.5 

900.6 

888.4 

871.4 

858.0 

839.4 

12 

919.0 

922.2 

921.6 

920.1 

915.6 

911.9 

901.0 

886.7 

868.6 

854.0 

836.0 

13 

906.8 

906.5 

907.0 

910.5 

910.6 

906.0 

897.6 

888.5 

876.5 

865.1 

852.9 

14 

900.3 

905.1 

906.6 

908.2 

911.9 

907.9 

899.4 

885.8 

872.8 

860.4 

845.3 

15 

896.9 

898.2 

898.4 

897.7 

895.5 

894.1 

887.1 

877.8 

867.5 

856.3 

841.1 

16 

889.8 

895.4 

897.5 

898.5 

897.6 

894.3 

887.3 

878.4 

867.7 

855.6 

841.0 

17 

1040.1 

1015.2 

990.7 

987.5 

944.8 

923.0 

901.2 

879.6 

858.9 

839.0 

819.6 

19 

829.7 

847.5 

848.8 

854.2 

857.0 

856.7 

853.8 

851.5 

845.8 

836.2 

824.1 

20 

819.2 

838.4 

852.0 

859.2 

862.6 

882.7 

862.4 

859.3 

853.5 

845.5 

832.2 

21 

819.1 

825.5 

832.5 

836.9 

840.7 

842.3 

841.5 

841.3 

834.8 

827.3 

817.7 

22 

819.3 

827.8 

835.4 

839.8 

842.9 

843.7 

843.3 

841.5 

833.8 

826.4 

818.0 

23 

774.1 

784.7 

793.8 

801.1 

807.3 

811.0 

812.1 

811.5 

808.5 

803.8 

796.4 

24 

770.2 

781.4 

789.4 

795.6 

801.1 

804.2 

804.8 

803.8 

800.7 

795.9 

788.3 

25 

747.6 

763.6 

776.0 

786.4 

795.4 

801.4 

805.6 

808.7 

807.3 

805.6 

801.1 

26 

743.6 

760.9 

773.7 

783.5 

792.5 

798.8 

803.0 

805.8 

804.5 

802.5 

797.7 

43 

891.7 

902.3 

911.6 

917.1 

921.6 

924.3 

925.1 

923.3 

919.3 

912.8 

903.0 

44 

875.4 

889.8 

898.4 

905.0 

912.4 

915.3 

916.4 

914.3 

909.6 

903.9 

896.1 

67 

730.0 

747.8 

761.9 

773.4 

784.0 

789.2 

794.4 

796.7 

796.3 

793.4 

787.4 

68 

731.9 

750.7 

764.2 

775.3 

785.2 

791.4 

796.2 

797.9 

796.8 

793.6 

787.5 

85 

950.3 

955.6 

958.9 

960.1 

960.9 

958.8 

953.9 

946.2 

936.1 

922.8 

906.5 

86 

909.7 

935.8 

956.6 

974.8 

992.0 

1005.0 

1014.9 

1021.7 

1025.8 

1028.2 

1028.8 

87 

834.9 

865.9 

893.9 

919.4 

945.0 

967.5 

989.2 

1009.6 

1028.1 

1044.4 

1057.8 

88 

773.7 

798.3 

822.0 

848.6 

875.8 

886.3 

904.8 

927.4 

950.6 

974.9 

998.2 

89 

713.8 

734.4 

752.6 

770.9 

791.5 

811.2 

831.9 

852.6 

872.9 

895.4 

918.0 

90 

712.2 

732.0 

750.1 

768.6 

789.5 

809.1 

829.2 

851.0 

872.7 

895.1 

917.5 

91 

718.5 

736.0 

752.7 

769.9 

789.6 

808.7 

829.0 

851.0 

873.3 

896.7 

920.4 

921 

1060.8 

1027.3 

993.5 

962.2 

929.8 

898.8 

866.3 

833.3 

801.5 

769.9 

736.3 
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Table L: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /? = 0-0°, = .95, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 184 

R 185 

R 186 

R 187 

R 188 

R 189 

R 190 

R 191 

R 192 

R 193 

R 194 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

811.0 

847.9 

881.8 

915.4 

950.8 

984.2 

1017.9 

1051.5 

1084.0 

1116.0 

1146.6 

93 

746.2 

775.3 

802.0 

828.6 

857.3 

885.0 

913.6 

943.0 

972.1 

1001.3 

1030.3 

94 

812.3 

846.1 

878.1 

909.8 

943.7 

975.7 

1008.7 

1041.4 

1073.2 

1104.5 

1134.7 

95 

762.5 

785.2 

806.6 

832.9 

860.0 

870.6 

889.2 

912.0 

935.3 

959.7 

983.4 

125 

796.2 

806.4 

814.6 

820.9 

826.2 

827.9 

827.2 

822.1 

814.0 

802.8 

789.1 

126 

792.5 

805.8 

814.6 

820.6 

826.3 

828.1 

826.6 

821.6 

813.5 

802.8 

790.0 

128 

1113.4 

1100.5 

1087.5 

1076.6 

1066.3 

1056.1 

1045.9 

1036.1 

1027.3 

1018.6 

1010.4 

132 

652.7 

668.5 

684.0 

699.2 

716.9 

737.2 

755.6 

773.9 

791.9 

810.9 

829.9 

201 

1356.7 

1333.9 

1308.0 

1280.4 

1250.1 

1217.5 

1181.5 

1142.6 

1102.0 

1058.7 

1013.6 

202 

1404.8 

1394.1 

1379.3 

1362.8 

1343.9 

1321.6 

1295.7 

1266.8 

1235.8 

1201.8 

1165.6 

203 

1412.6 

1414.6 

1412.0 

1407.6 

1400.3 

1389.5 

1374.4 

1356.0 

1334.4 

1309.5 

1281.5 

204 

1369.3 

1386.1 

1397.0 

1405.7 

1411.9 

1413.0 

1411.4 

1405.5 

1396.3 

1383.2 

1366.5 

205 

1271.8 

1302.3 

1326.8 

1349.1 

1369.5 

1385.3 

1397.7 

1406.3 

1411.0 

1412.0 

1409.6 

206 

1166.0 

1203.0 

1235.1 

1285.2 

1295.0 

1320.5 

1343.1 

1362.7 

1379.3 

1392.7 

1402.2 

207 

1072.8 

1113.0 

1148.0 

1181.5 

1215.3 

1245.3 

1273.9 

1300.2 

1323.9 

1345.2 

1363.3 

208 

1008.6 

1048.4 

1084.4 

1118.8 

1154.3 

1186.4 

1217.6 

1247.0 

1274.5 

1299.7 

1322.4 

209 

1243.6 

1249.9 

1252.8 

1254.2 

1253.8 

1250.1 

1243.3 

1233.3 

1220.3 

1203.5 

1183.4 

210 

1304.2 

1313.8 

1320.2 

1324.5 

1326.7 

1325.5 

1321.0 

1313.1 

1302.1 

1286.8 

1288.1 

211 

1352.3 

1386.4 

1375.4 

1382.4 

1387.3 

1388.3 

1385.6 

1379.2 

1389.3 

1355.4 

1337.8 

212 

1353.4 

1369.5 

1379.7 

1387.8 

1393.3 

1394.5 

1391.8 

1385.4 

1375.8 

1362.5 

1346.3 

213 

1306.9 

1320.7 

1328.8 

1334.3 

1337.7 

1336.5 

1331.5 

1323.1 

1311.7 

1297.6 

1280.4 

214 

1238.8 

1250.2 

1255.7 

1258.8 

1259.5 

1255.8 

1248.5 

1237.9 

1224.7 

1209.2 

1191.1 

215 

1056.4 

1024.6 

992.6 

962.7 

931.8 

901.7 

870.1 

837.9 

806.0 

773.6 

739.8 

216 

943.0 

954.0 

962.3 

968.6 

973.1 

974.7 

973.4 

969.2 

982.3 

951.9 

937.7 

217 

942.6 

958.3 

987.4 

974.8 

979.7 

980.7 

978.3 

972.9 

964.9 

955.1 

943.0 

218 

813.4 

848.4 

881.5 

913.6 

947.9 

980.0 

1013.1 

1046.3 

1078.4 

1109.6 

1139.7 

219 

797.7 

808.3 

817.1 

824.3 

829.2 

831.5 

832.7 

830.4 

826.0 

819.5 

809.2 

220 

793.0 

805.3 

815.5 

823.7 

828.4 

829.9 

831.9 

829.5 

824.0 

817.1 

807.2 

221 

713.8 

732.3 

745.9 

757.0 

767.3 

774.5 

781.0 

784.5 

786.0 

785.6 

782.5 

222 

708.8 

729.1 

742.2 

753.3 

763.8 

771.4 

779.2 

783.5 

785.3 

785.2 

782.6 

223 

682.9 

702.1 

713.9 

724.7 

732.9 

742.4 

748.4 

752.5 

754.1 

753.4 

749.7 

224 

677.8 

695.0 

709.2 

721.9 

734.1 

743.4 

751.0 

756.2 

758.4 

758.3 

755.5 

225 

992.3 

969.3 

946.7 

926.5 

906.8 

887.9 

868.9 

850.6 

833.2 

816.4 

800.5 

226 

1158.5 

1125.3 

1091.3 

1058.1 

1023.4 

988.7 

952.5 

915.1 

877.7 

839.3 

800.5 

227 

1211.8 

1179.5 

1146.1 

1112.9 

1078.2 

1043.1 

1005.9 

967.3 

928.6 

888.6 

848.3 

228 

1283.0 

1252.6 

1220.5 

1187.5 

1152.2 

1115.4 

1075.9 

1034.1 

991.0 

945.8 

899.3 


* 


^ < 
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Table L: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: 0 = 0.0°, = .95, q w = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

h 

ominal a 

WEEM 

13il 


4.0° 

KS3I 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0“ 

16.0“ 

18.0“ 

R 184 

R 185 

R 186 

R 187 

R 188 

R 189 

R 190 

R 191 

R 192 

R 193 

R 194 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

888.8 

927.6 

963.5 

998.5 

1035.4 

1069.5 

1103.4 

1136.7 

1168.4 

1198.8 

1227.4 

230 

730.6 

750.2 

769.8 

789.9 

812.5 

834.2 

857.9 

882.8 

907.7 

933.6 

959.6 

231 

1060.2 

1080.5 

1079.2 

1076.8 

1072.9 

1067.1 

1058.5 

1047.4 

1034.2 

1017.7 

998.4 

232 

1189.0 

1192.1 

1192.7 

1191.7 

1189.0 

1183.5 

1175.2 

1163.7 

1149.6 

1131.7 

1110.8 

233 

1175.9 

1183.8 

1186.4 

1186.8 

1185.0 

1179.2 

1170.0 

1158.1 

1143.9 

1128.1 

1109.9 

234 

1071.2 

1077.2 

1078.1 

1077.2 

1074.1 

1067.7 

1058.2 

1046.3 

1032.4 

1017.3 

1000.2 

235 

778.6 

811.3 

826.5 

839.8 

851.6 

857.6 

860.5 

860.8 

856.4 

847.9 

834.3 

236 

745.2 

772.6 

797.3 

818.6 

840.3 

855.1 

866.9 

877.9 

885.9 

891.2 

894.2 

237 

718.8 

740.6 

762.1 

782.7 

806.2 

826.7 

847.8 

868.6 

891.0 

914.1 

934.6 

238 

722.8 

741.6 

760.8 

780.0 

801.2 

819.8 

845.3 

870.8 

893.2 

916.4 

939.8 

239 

726.5 

743.0 

760.3 

778.3 

799.8 

819.9 

841.7 

864.8 

888.3 

912.7 

937.4 

240 

712.1 

720.8 

733.6 

746.2 

762.4 

778.8 

796.7 

815.8 

835.2 

855.6 

876.2 

241 

664.9 

689.2 

715.4 

737.7 

760.1 

779.0 

795.2 

808.5 

818.5 

825.3 

828.5 

242 

326.7 

304.4 

284.9 

269.5 

256.0 

250.5 

258.0 

299.0 

332.7 

341.0 

339.0 

243 

440.0 

420.2 

401.8 

387.0 

373.0 

360.9 

348.5 

337.0 

326.6 

317.3 

309.3 

244 

1006.2 

987.8 

970.1 

954.7 

940.2 

926.7 

913.7 

901.4 

890.1 

880.1 

870.9 

245 

986.0 

9644 

943.3 

924.3 

906.1 

888.8 

871.7 

855.4 

839.8 

825.3 

811.9 

246 

854.2 

861.3 

865.1 

865.2 

862.3 

662.3 

859.0 

853.1 

846.5 

837.8 

825.9 

247 

796.8 

812.3 

824.0 

832.6 

841.6 

843.7 

842.7 

838.0 

831.0 

819.7 

803.7 

248 

774.2 

785.6 

794.8 

802.6 

809.4 

813.6 

814.7 

813.8 

810.4 

805.5 

794.8 

249 

778.2 

790.9 

799.9 

807.2 

813.3 

817.1 

818.3 

817.5 

814.3 

809.9 

796.7 

250 

583.8 

816.4 

643.8 

867.2 

688.2 

704.6 

718.0 

728.3 

735.3 

738.9 

739.0 

251 

519.0 

525.1 

535.1 

547.1 

560.8 

570.9 

579.4 

587.3 

594.1 

599.3 

602.0 

252 

80.7 

92.8 

92.2 

109.4 

107.8 

103.1 

118.2 

112.3 

114.4 

125.3 

123.9 
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Tabic LL AEDC 18' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: 0 = 2.0°, = .95, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 144 

R 145 

R 146 

R 147 

R 148 

R 149 

R 150 

R 151 

R 152 

ft 153 

ft 154 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

784.3 

814.5 

845.0 

878.0 

910.9 

946.4 

978.0 

1012.2 

1043.2 

1074.0 

1104.9 

3 

883.5 

895.2 

905.1 

911.3 

914.8 

914.9 

911.9 

905.8 

897.6 

885.1 

870.3 

4 

943.6 

956.5 

973.4 

976.5 

980.2 

985.9 

986.9 

981.7 

974.4 

965.0 

954.6 

5 

901.7 

908.1 

913.0 

919.3 

917.4 

912.3 

906.3 

897.9 

888.4 

875.5 

860.6 

6 

963.0 

967.6 

972.1 

974.6 

976.9 

973.9 

973.5 

962.7 

950.0 

937.9 

925.1 

7 

913.9 

916.8 

918.2 

917.1 

911.2 

906.8 

898.9 

888.2 

878.5 

862.0 

845.2 

8 

981.8 

982.1 

982.8 

981.4 

976.6 

973.3 

966.5 

953.9 

941.2 

927.5 

916.5 

9 

1048.7 

1020.0 

993.9 

964.7 

934.5 

904.5 

874.9 

845.2 

817.8 

789.6 

761.7 

10 

751.7 

778.1 

804.7 

833.3 

862.2 

893.6 

921.8 

952.8 

981.7 

1010.7 

1040.2 

11 

893.6 

898.2 

898.4 

894.7 

887.9 

881.4 

871.0 

856.6 

841.1 

824.7 

807.1 

12 

946.6 

946.5 

947.0 

946.5 

942.0 

940.7 

933.3 

918.7 

901.3 

885.1 

869.2 

13 

876.4 

878.5 

880.6 

885.1 

884.3 

877.6 

868.4 

857.7 

846.6 

833.8 

821.4 

14 

929.5 

931.5 

934.0 

939.2 

937.4 

936.4 

931.0 

916.5 

903.9 

890.6 

876.7 

15 

866.6 

870.1 

872.6 

872.8 

889.2 

868.4 

861.2 

851.5 

841.6 

829.6 

814.7 

16 

921.1 

923.0 

925.3 

926.1 

923.6 

922.3 

917.2 

906.7 

895.4 

882.4 

868.3 

17 

1039.5 

1015.5 

994.1 

970.4 

946.4 

924.0 

901.0 

878.0 

858.0 

838.1 

819.4 

19 

801.2 

824.7 

827.4 

833.4 

835.3 

834.8 

832.7 

829.0 

822.6 

811.9 

800.6 

20 

845.4 

862.0 

874.0 

881.7 

883.9 

888.1 

887.3 

883.3 

877.7 

869.2 

856.7 

21 

797.4 

804.8 

812.2 

817.4 

821.2 

823.5 

822.6 

822.0 

815.1 

806.7 

798.5 

22 

839.8 

845.9 

853.8 

859.0 

860.9 

863.7 

863.9 

862.0 

854.1 

846.5 

838.3 

23 

755.2 

765.8 

778.4 

784.5 

790.0 

795.0 

796.8 

795.6 

792.4 

787.3 

780.2 

24 

789.2 

798.2 

808.7 

813.7 

817.9 

822.1 

823.4 

822.2 

818.6 

812.9 

805.6 

25 

729.3 

746.4 

759.6 

771.6 

780.7 

788.4 

792.8 

796.1 

795.0 

793.1 

789.4 

26 

761.8 

775.3 

788.5 

798.9 

806.5 

813.8 

818.1 

820.6 

818.9 

815.8 

811.0 

43 

886.8 

877.4 

887.5 

891.5 

894.7 

898.1 

895.6 

892.2 

887.2 

878.9 

869.4 

44 

896.5 

912.4 

924.5 

930.8 

937.7 

945.1 

948.8 

947.5 

943.4 

937.9 

931.2 

67 

715.2 

732.8 

747.4 

780.1 

770.2 

777.0 

781.2 

783.1 

782.0 

777.9 

772.2 

68 

747.2 

762.8 

777.0 

789.2 

798.7 

806.1 

812.0 

813.9 

813.2 

809.7 

804.4 

85 

912.4 

920.0 

925.8 

925.3 

928.6 

925.1 

919.7 

911.2 

901.1 

886.9 

870.9 

86 

934.6 

958.0 

979.8 

1000.0 

1016.6 

1034.8 

1047.8 

1055.8 

1080.4 

1063.2 

1064.8 

87 

819.4 

847.1 

873.0 

899.0 

923.8 

947.9 

966.8 

986.1 

1002.3 

1016.3 

1029.1 

88 

778.5 

802.6 

832.1 

882.3 

878.1 

887.8 

906.4 

929.8 

952.7 

976.6 

1001.9 

89 

715.4 

733.2 

750.3 

788.7 

788.0 

809.9 

827.0 

847.8 

868.1 

889.2 

911.5 

90 

705.7 

726.8 

746.4 

767.3 

788.5 

811.9 

833.6 

855.6 

877.9 

900.7 

924.1 

91 

714.4 

732.4 

749.3 

787.8 

787.4 

809.4 

829.2 

851.7 

873.9 

897.2 

921.7 

921 

1056.6 

1025.7 

997.2 

965.0 

931.3 

897.4 

863.7 

829.9 

799.0 

768.6 

739.6 




■¥ < 




a 144 


Pi 


810.0 


744.2 


810.2 


766.3 


768.1 


818.5 


1111.0 


653.7 


1353.9 


1401.8 


1409.4 


1365.8 


0 . 


ft 145 


Pi 


843.9 

877.4 

912.7 

947.2 

771.3 

797.9 

826.2 

854.4 

842.1 

874.0 

908.0 

941.7 

787.6 

816.8 

846.8 

860.7 

781.1 

791.2 

799.3 

805.7 

827.5 

835.4 

841.8 

844.6 

1098.1 

1088.1 

1076.7 

1065.1 

668.5 

684.0 

700.6 

717.7 




1391.0 


1410.8 


1379.7 


1411.3 




1210.5 1244.6 


1404.0 


1346.1 


1162.6 


1072.0 


1007.5 


1207.9 


1274.8 


1335.1 


1384.0 


1108.0 1142.9 


wmnwmm 


1215.7 


1285.6 


1348.7 


1377.1 


1222.0 


1295.2 


1360.5 


1389.2 


1178.3 


1115.4 


1224.5 


1300.9 


1368.8 


1398.1 


Nominal 


8 


ft 148 ft 149 


Pi 


984.5 


885.4 


978.0 


872.5 


809.9 


846.8 


1054.9 


739.7 


1215.7 


1319.7 


1387.8 


1408.6 1411.8 


1365.1 1383.9 


1319.2 




1223.2 


1301.6 


1217.5 


1299.4 


213 1329.9 1339.9 

1349.4 

1355.5 

1357.2 1359.4 

214 1271.0 1278.2 

1284.7 

1288.1 

1287.3 1287.5 

215 1053.3 1023.1 

995.1 

963.7 

930.8 897.6 

216 907.8 920.0 

929.6 

937.2 

941.0 941.5 

217 975.7 987.1 

997.9 

1005.4 

IMflElg ETCH 

218 807.0 841.6 

873.6 

907.7 

941.5 977.8 

219 778.0 788.5 

798.1 

805.9 

809.8 813.0 

220 812.3 822.3 

833.4 

842.5 

846.6 849.9 

221 898.3 716.2 

731.4 

743.7 

754.0 763.2 

222 727.3 742.6 

755.4 

767.2 

776.6 788.4 

223 674 3 688.7 

701.3 

712.7 

720.7 730.9 

224 687.5 706.4 

720.3 

734.3 

744.9 758.2 

225 991.7 989.1 

949.8 

928.8 

906.8 886.6 


1096.6 

1062.3 

1026.2 988.8 

227 1211.0 1180.0 

1150.7 

1116.7 

1080.5 1042.7 

228 1281.4 1252.3 

1224.3 

1190.7 

1154.4 1115.1 



R: 150 

R: 151 

ft 152 

ft 153 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

1017.7 

1053.1 

1084.8 

1116.0 

913.2 

943.9 

972.5 

1001.3 

1010.6 

1045.3 

1076.6 

1107.4 

891.3 

914.7 

937.8 

961.7 

810.0 

806.2 

799.5 

789.1 

845.1 

837.7 

827.9 

815.6 

1044.5 

1035.0 

1026.5 

1017.6 

756.5 

774.8 

792.2 

810.5 

1177.9 

1137.2 

1097.8 

1054.5 

1292.7 

1262.2 

1231.8 

1197.7 

1371.9 

1352.2 

1331.3 

1305.8 

1409.3 

1403.2 

1393.8 

1379.9 

1396.3 

1405.01 

1409.2 

1409.4 

1342.3 


1390.7 

1273.3 

1300.9 

1323.6 

1343.7 

1217.1 

1248.1 

1274.5 

1298.7 

1210.4 

1200.0 

1187.2 

1169.7 

1294.6 

1288.3 

1275.1 

1259.3 

1370.3 

1363.5 

1353.5 

1338.8 

1402.9 

1395.5 

1385.7 

1372.0 

1354.8 

1344.8 

1333.5 

1318.8 

1280.7 

1288.0 

1254.9 

1238.5 

864.8 

831.5 

800.9 

769.6 

939.0 

933.8 

926.0 

914.1 

1014.8 

1008.7 

1000.9 

991.0 

1009.8 

1044.5 

1075.4 

1105.7 

813.1 

810.0 

805.4 

797.2 

853.8 

851.8 

846.2 

839.2 

768.8 

772.4 

773.9 

772.8 

794.3 

798.0 

799.6 

798.9 

736.1 

739.3 

740.2 

738.2 

766.0 

771.6 

774.2 

774.1 

867.5 

848.7 

831.6 

814.7 

950.6 

911.9 

875.8 

837.7 

1003.6 

963.4 

925.8 

886.0 

1073.5 

1029.8 

987.9 

943.1 


X: 154 


Pi 


1147.1 


1030.7 


1138.2 


986.8 


777.2 


802.4 


1010.2 


830.0 


1010.5 


1162.6 


1278.8 


1364.1 


1407.6 


1400.9 


1362.4 


1322.0 


1150.4 


1241.6 


1322.0 


1356.5 


1302.3 


1221.3 


738.3 


900.0 


980.0 


1136.2 


786.9 


830.0 


770.1 


796.6 


734.6 


771.9 


799.3 


799.9 


848.6 
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Table LL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: 0 = 2.0°, = .95, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

o mined, a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4^£r 

6.0° 

8.0" 

10.0" 

12.0" 

14.0" 

16.0" 

18.0" 

R 144 

ft 145 

ft 146 

ft 147 

ft 148 

ft 149 

ft 150 

ft 151 

ft 152 

ft 153 

ft 154 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

887.4 

923.0 

958.1 

995.1 

1030.8 

1069.2 

1102.9 

1137.9 

1168.8 

1198.2 

1227.2 

230 

727.9 

747.5 

766.7 

788.3 

810.8 

836.0 

858.5 

883.8 

908.3 

933.6 

959.9 

231 

1038.4 

1041.9 

1044.0 

1042.6 

1038.4 

1030.2 

1021.5 

1010.1 

997.1 

980.2 

961.8 

232 

1150.9 

1156.3 

1160.4 

1160.5 

1156.8 

1149.2 

1140.7 

1128.7 

1114.6 

1098.2 

1076.1 

233 

1211.2 

1214.7 

1218.2 

1218.7 

1215.3 

1213.4 

1205.0 

1191.0 

1176.9 

1160.3 

1142.9 

234 

1110.1 

1111.5 

1113.0 

1112.0 

1107.1 

1104.2 

1095.8 

1081.5 

1067.3 

1051.4 

1034.9 

235 

769.5 

796.5 

810.7 

823.6 

832.5 

838.2 

839.0 

835.1 

827.7 

815.5 

799.7 

236 

744.2 

767.4 

788.7 

810.4 

825.0 

840.3 

850.1 

857.8 

861.7 

884.1 

883.4 

237 

722.0 

740.0 

759.1 

780.3 

801.0 

823.0 

840.1 

864.7 

683.7 

902.8 

922.6 

238 

725.3 

740.8 

758.4 

777.6 

796.6 

824.6 

844.3 

868.4 

887.8 

909.9 

933.2 

239 

726.3 

740.3 

757.8 

777.3 

797.9 

821.2 

841.6 

864.9 

887.7 

911.4 

936.4 

240 

709.8 

721.9 

733.0 

746.1 

761.4 

780.1 

796.7 

815.9 

835.0 

854.6 

875.4 

241 

673.7 

697.7 

717.6 

738.0 

756.6 

774.5 

786.4 

796.1 

802.0 

804.6 

804.9 

242 

345.1 

329.3 

320.0 

311.0 

299.5 

293.9 

294.7 

296.3 

312.7 

330.6 

335.1 

243 

442.1 

422.3 

405.8 

389.3 

373.6 

359.8 

346.9 

335.6 

325.3 

314.8 

305.9 

244 

1004.8 

986.9 

971.9 

955.7 

939.5 

925.7 

912.1 

899.2 

888.3 

877.6 

869.1 

245 

985.5 

964.2 

946.0 

926.0 

905.9 

887.7 

870.2 

853.0 

837.9 

823.1 

810.0 

246 

824.6 

835.6 

841.9 

837.8 

840.0 

839.4 

836.8 

830.5 

622.9 

814.4 

803.2 

247 

779.9 

794.3 

805.4 

814.7 

821.2 

823.4 

820.3 

814.8 

805.9 

792.3 

775.3 

248 

751.6 

763.8 

775.1 

784.6 

791.5 

798.1 

800.1 

800.1 

797.3 

792.8 

783.5 

249 

799.8 

809.1 

818.2 

825.4 

829.6 

833.8 

834.8 

832.7 

828.2 

822.2 

808.7 

250 

539.7 

577.7 

608.7 

637.0 

661.1 

682.8 

698.3 

711.4 

720.2 

725.4 

728.4 

251 

496.5 

504.9 

515.7 

529.0 

543.5 

553.6 

563.5 

572.2 

578.9 

583.8 

587.7 

252 

83.6 

91.3 

98.0 

108.7 

103.9 

103.4 

118.1 

113.9 

115.1 

125.0 

124.1 
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4 


* 


Table LID AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: = -2.0°, M K = .95, q w = 500.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 


[ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0* 

16.0° 

18.0° 

R 133 

R 134 

R 135 

R 136 

R 137 

R 138 

R 139 

R 140 

R 141 

R 142 

R 143 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

789.6 

815.6 

841.8 

874.6 

914.6 

947.2 

979.1 

1005.0 

1041.3 

1068.4 

1096.4 

3 

944.7 

954.1 

962.1 

968.8 

976.0 

975.3 

973.9 

969.6 

961.8 

953.6 

942.9 

4 

890.3 

897.6 

905.4 

913.4 

921.7 

924.0 

923.4 

920.0 

914.9 

907.8 

897.0 

5 

967.1 

970.8 

973.7 

975.3 

982.4 

975.0 

965.6 

958.5 

948.1 

938.2 

926.3 

6 

902.8 

907.7 

912.9 

913.4 

915.2 

912.7 

912.0 

905.4 

894.3 

681.8 

887.1 

7 

980.5 

980.1 

979.2 

976.1 

973.0 

964.7 

956.0 

944.0 

932.4 

918.6 

903.6 

8 

920.6 

921.7 

923.3 

921.1 

919.8 

913.8 

909.4 

901.1 

890.0 

877.0 

865.2 

9 

1047.7 

1017.8 

989.7 

981.3 

935.0 

904.8 

877.3 

850.1 

821.7 

793.8 

786.1 

10 

755.9 

782.9 

810.4 

836.5 

865.8 

893.4 

922.5 

949.1 

981.2 

1010.0 

1038.1 

11 

943.9 

948.6 

947.4 

944.2 

941.2 

934.0 

926.6 

913.1 

897.9 

885.5 

869.6 

12 

897.8 

897.1 

897.7 

894.6 

891.4 

884.8 

877.0 

863.5 

845.8 

830.5 

811.5 

13 

931,3 

931.2 

932.7 

936.9 

938.0 

930.9 

921.8 

912.3 

900.7 

890.6 

880.3 

14 

882.8 

879.9 

882.0 

881.5 

884.1 

880.6 

875.1 

863.2 

850.5 

837.1 

822.5 

15 

1767.1 

1766.3 

1766.4 

1765.7 

1764.2 

1760.7 

1758.8 

1756.6 

1755.6 

1754.6 

1754.1 

16 

866.5 

868.9 

872.0 

872.1 

872.7 

868.4 



B47.8 

835.1 

820.4 

17 

1039.1 

1013.2 

990.0 

967.1 

946.4 

922.1 

901.2 


859.6 

839.9 

821.4 

19 

849.8 

864.6 

870.9 

875.4 

879.7 

875.7 

873.6 

869.9 

866.3 

856.9 

846.3 

20 

798.3 

818.2 

833.2 

838.4 

842.3 


844.0 

841.4 

835.9 

828.0 

814.6 

21 

838.6 

844.1 

851.0 

855.5 

860.2 

859.2 

858.9 

857.6 

852.8 

845.3 

837.4 

22 

805.0 

810.4 

817.3 

821.3 

826.4 

826.8 

827.9 

826.1 

819.9 

811.6 

803.7 

23 

792.0 

801.5 

811.0 

817.7 

824.4 

825.3 

826.8 

826.0 

824.4 

819.6 

812.9 

24 

756.6 

765.1 

774.1 

779.9 

788.4 

789.2 

791.5 

790.8 

788.8 

784.3 

777.4 

25 

764.9 

779.0 

792.1 

801.0 

810.3 

813.7 

818.1 

819.2 

820.0 

817.7 

813.3 

26 

731.4 

746.9 

760.8 

769.9 

780.0 

786.1 

792.1 

794.5 

794.6 

792.8 

788.6 

43 


923.4 

933.9 

941.0 

948.0 

949.1 

950.5 

947.7 

945.5 

939.4 

932.0 

44 

857.4 

867.2 

875.0 

880.0 

886.3 

888.1 

890.6 

888.7 

884.5 

877.7 

868.5 

67 

745.2 

761.9 

776.3 

787.2 

798.4 

801.6 

808.0 

809.0 

810.7 

807.7 

802.8 

68 

721.5 

739.0 

753.2 

763.2 

773.6 

778.8 

7845 

785.7 

785.4 

781.7 

775.7 

85 

980.4 

985.8 

990.1 

991.6 

993.2 

988.1 

982.9 

972.9 

964.0 

951.4 

938.0 

86 

891.1 

912.6 

932.7 

948.2 

964.7 

978.2 

987.7 

994.5 

999.7 

1001.0 

999.1 

87 

847.8 

879.0 

908.4 

935.5 

963.4 

986.3 

1009.1 

1026.9 

1048.5 

1064.5 

1079.1 

88 

770.1 

791.9 

814.7 

835.8 

859.8 

881.9 

904.3 

923.8 

946.4 

986.3 

985.5 

89 

713.2 

732.8 

752.3 

770.9 

792.8 

813.0 

834.6 

853.1 

877.4 

899.7 

921.9 

90 

719.1 

732.7 

748,2 

786.0 

787.6 

806.5 

826.4 

843.8 

867.5 

887.2 

907.6 

91 

K£53 

734.4 

748.1 

765.7 

769.2 

809.2 

829.9 

846.2 

871.5 

891.5 

912.9 

921 

1059.8 ; 

1026.5 

998.0 

983.4 

932.9 

898.1 

867.2 

836.8 

803.0 

771.5 

739.6 
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Table LIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: 0 = -2.0°, =s .95, = 500.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

[omlnftl a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 133 

CO 

tH 

Pi 

ft 135 

ft 136 

ft 137 

ft 138 

ft 139 

ft 140 

ft 141 

ft 142 

ft 143 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

812.9 

847.8 

883.0 

915.5 

950.8 

983.7 

1017.6 

1048.0 

1083.5 

1114.5 

1144.3 

93 

747.2 

774.8 

802.5 

828.6 

857.5 

884.9 

913.5 

939.7 

971.5 

1000.1 

1028.1 

94 

807.8 

844.2 

876.9 

908.0 

941.9 

973.7 

1006.6 

1036.0 

1070.7 

1101.0 

1130.0 

95 

759.8 

780.0 

801.6 

821.6 

844.7 

866.6 

888.9 

908.7 

932.5 

953.8 

974.0 

125 

1322.3 

1319.9 

1318.9 

1316.8 

1312.4 

1304.9 

1299.5 

1296.2 

1293.7 

1292.0 

1290.4 

126 

762.4 

774.9 

785.3 

791.9 

800.8 

804.2 

804.5 

801.3 

793.4 

781.8 

770.0 

128 

1112.9 

1099.1 

1088.0 

1076.2 

1067.8 

1055.8 

1047.5 

1038.0 

1030.3 

1021.0 

1013.0 

132 

655.3 

670.8 

685.9 

700.8 

720.2 

739.9 

757.5 

772.9 

792.8 

810.9 

829.3 

201 

1355.0 

1331.2 

1307.8 

1279.3 

1251.4 

1216.0 

1181.6 

1144.8 

1104.2 

1062.3 

1019.1 

202 

1403.8 

1391.6 

1379.3 

1361.7 

1345.2 

1320.1 

1296.2 

1268.5 

1238.4 

1204.9 

1169.7 

203 

1411.5 

1412.3 

1412.2 

1406.2 

1401.0 

1387.4 

1374.3 

1358.4 

1336.1 

1311.3 

1284.1 

204 

1369.6 

1384.7 

1398.2 

1405.1 

1412.5 

1411.8 

1411.8 

1405.4 

1398.3 

1385.0 

1368.7 

205 

1272.5 

1301.0 

1327.9 

1348.4 

1369.8 

1383.8 

1397.9 

1405.0 

1412.3 

1413.0 

1410.4 

EE 

1167.0 

1202.4 

1238.5 

1265.2 

1295.2 

1319.2 

1343.3 

1360.5 

1380.2 

1392.7 

1402.0 

207 

1075.4 

1112.7 

1149.3 

1181.3 

1215.1 

1244.2 

1273.7 

1297.2 

1324.1 

1344.4 

1362.1 

208 

1011.5 



1119.2 

1154.5 

1185.8 

1217.8 

1244.2 

1274.6 

1298.9 

1321.2 

209 

1269.5 



1281.8 

1282.7 

1276.4 



1245.4 

1229.3 

1211.8 

210 

1323.7 

1333.6 

1341.9 

1345.8 

1349.0 

1345.3 

1341.0 

1330.9 

1321.6 

1306.9 

1290.2 

211 

1363.1 

1378.2 

1387.8 

1393.5 



1396.9 



1367.4 

1351.1 

212 

1342.4 

1356.2 

1369.2 

1375.3 

1382.4 

1381.9 

1381.9 

1375.9 

1368.3 

1354.8 

1338.0 

213 

1287.2 

1298.1 

1308.2 

1311.7 



1312.4 

1305.3 

1295.6 

1280.8 

1262.7 

214 

1212.4 

1220.3 

1227.6 

1228.7 

1231.1 

1226.1 



1202.7 

1186.3 

1166.6 

215 

1058.3 

1025.4 

994.8 

963.8 

934.8 

901.5 

870.8 



776.0 

743.2 

216 




998.4 

1004.8 

1003.8 

1002.7 

996.4 

991.0 

981.3 

970.4 

217 

917.5 

928.3 

938.5 

943.3 

949.1 

949.1 

949.9 

946.0 

938.7 

927.6 

913.6 

218 

815.0 

850.4 

884.2 

916.2 

950.8 

983.1 

1016.7 



1111.7 

1140.9 

219 

816.3 

825.8 

835.3 

842.2 

848.5 

848.6 

850.8 

■350 

844.9 

838.1 

829.6 

220 

780.4 

790.7 

800.2 

806.5 

811.7 

813.6 

815.9 

813.4 

808.9 

801.0 

791.0 

221 

729.6 

746.3 

759.9 

770.3 

780.8 

786.0 

793.3 

795.3 

798.7 

797.8 

794.9 

222 

918.2 

902.0 

891.4 

879.1 

858.9 

760.7 

769.0 

772.4 

775.4 

775.2 

773.1 

223 

695.3 

713.5 

726.1 

736.3 

745.0 

753.9 

760.5 

763.4 

767.5 

786.7 

763.9 

224 

672.4 

684.5 

699.4 

711.1 

723.5 

732.3 

740.5 

744.5 

747.4 

746.7 

743.8 

225' 

991.3 

967.0 

945.7 

924.5 

906.4 

885.2 

887.8 

850.3 

833.4 

816.9 

801.5 

226 

1155.4 

1121.2 

1089.2 

1055.3 

1023.3 

985.7 

950.8 

915.8 

878.2 

841.2 

804.1 

227 

1209.5 

1176.2 

1144.8 

1111.1 

1079.1 

1041.1 

1005.3 

969.0 

930.3 

891.4 

852.5 

228 

1280.6 

1249.3 

1219.0 

1185.8 

1153.3 

1113.8 

1075.8 

1036.2 

993.2 

949.0 

903.8 


¥ 


¥ 
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* 


fc * 


T&hle LTD AEDC 16' 
Nominal Conditions: 


Tunnel - 10% Model( continued) 

$ = -2.0°, = .95, 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0" 

14.0" 

16.0" 

18.0" 

R 133 

R 134 

R 135 

R 136 

R 137 

R 138 

R 139 

R 140 

R 141 

R 142 

R 143 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

891.7 

928.4 

964.6 

998.8 

1035.5 

1069.1 

1103.5 

1133.4 

1168.1 

1197.5 

1225.1 

230 

732.0 

750.0 

769.2 

788.5 

811.6 

835.9 

859.8 

881.7 

909.0 

934.0 

958.8 

231 

1112.0 

1112.9 

1112.9 

1109.9 

1107.2 

1098.3 

1088.8 

1075.2 

1062.9 

1047.2 

1030.7 

232 

1216.7 

1220.3 

1222.7 

1221.2 

1219.9 

1211.7 

1202.7 

1188.9 

1176.1 

1159.1 

1141.1 

233 

1146.9 

1151.3 

1155.5 

1154.1 

1153.9 

1147.0 

1142.1 

1132.6 

1119.6 

1102.6 

1082.9 

234 

1040.6 

1042.8 

1045.2 

1042.7 

1041.4 

1034.2 

1028.9 

1019.6 

1006.8 

990.6 

972.1 

235 

789.2 

817.3 

840.5 

854.4 

869.4 

876.1 

880.1 

881.2 

881.1 

873.4 

863.4 

236 

745.7 

774.9 

802.1 

825.2 

850.5 

868.0 

882.8 

893.8 

906.3 

912.1 

917.6 

237 

716.0 

738.2 

760.2 

762.9 

807.9 

829.6 

852.6 

875.4 

901.1 

922.2 

942.5 

238 

720.9 

739.1 

758.3 

777.8 

801.1 

824.3 

846.6 

870.4 

897.5 

920.5 

943.1 

239 

726.3 

741.9 

759.4 

777.8 

799.5 

819.5 

840.8 

864.4 

890.2 

913.7 

937.1 

240 

711.3 

718.6 

732.0 

745.0 

762.5 

779.2 

797.4 

814.4 

836.0 

855.9 

876.0 

241 

662.3 

681.4 

710.6 

735.5 

761.7 

783.6 

802.5 

816.9 

832.6 

841.6 

847.4 

242 

339.7 

319.9 

307.0 

297.5 

289.3 

283.3 

282.2 

293.1 

322.0 

337.1 

339.2 

243 

439.5 

419.8 

403.3 

387.5 

374.3 

360.2 

348.4 

337.7 

327.6 

318.4 

309.8 

244 

1004.9 

985.6 

969.4 

953.1 

940.1 

924.6 

912.9 

901.0 

890.6 

880.5 

871.6 

245 

984.8 

962.1 

942.4 

922.6 

905.9 

886.5 

870.7 

855.2 

840.3 

826.0 

813.1 

246 

875.9 

878.7 

883.6 

891.1 

885.3 

883.3 

880.4 

874.0 

873.1 

858.2 

848.1 

247 

812.7 

827.8 

840.6 

849.3 

861.4 

862.2 

862.3 

857.6 

852.1 

841.9 

829.0 

248 

794.7 

804.5 

813.6 

820.1 

826.5 

827.0 

828.3 

825.5 

823.0 

817.2 

806.6 

249 

762.6 

772.5 

783.1 

790.2 

797.6 

801.7 

805.4 

805.1 

803.4 

800.0 

787.5 

250 

621.5 

649.8 

674.0 

894.0 

712.2 

723.7 

735.5 

741.8 

749.0 

750.7 

749.6 

251 

540.9 

548.4 

556.9 

568.1 

580.5 

589.1 

596.1 

602.6 

611.1 

615.0 

617.4 

252 

87.6 

98.7 

94.9 

100.8 

108.5 

103.2 

118.6 

119.1 

114.5 

124.3 

122.1 




204 


Table LHL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /3 - 6.0°, = .95, q„ = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

18.0° 

ft 155 

ft 156 

ft 157 

ft 158 

ft 159 

ft 180 

ft 161 

ft 162 

ft 163 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

807.5 

839.2 

872.0 

904.5 

937.2 

970.0 

1002.9 

1034.6 

1065.5 

3 

843.0 

848.7 

853.4 

855.0 

854.5 

847.7 

839.0 

828.9 

813.0 

4 

1011.1 

1027.4 

1038.4 

1040.5 

1045.8 

1047.4 

1045.7 

1040.4 

1031.7 

5 

851.0 

880.7 

863.2 

858.4 

855.4 

851.3 

838.7 

826.5 

811.4 

6 

1027.4 

1032.1 

1034.8 

1038.1 

1037.0 

1032.6 

1024.8 

1012.5 

looo.i 

7 

859.3 

859.5 

857.1 

854.3 

851.5 

842.0 

829.7 

820.8 

804.5 

8 

1042.6 

1042.5 

1040.3 

1036.7 

1031.8 

1023.2 

1012.2 

999.5 

984.6 

9 

1011.3 

982.3 

953.4 

923.8 

893.8 

863.6 

834.7 

807.3 

776.8 

10 

772.0 

799.2 

827.6 

856.0 

884.8 

914.2 

944.1 

973.8 

1002.7 

11 

858.5 

853.9 

847.6 

842.8 

832.7 

817.5 

802.6 

790.7 

772.7 

12 

996.4 

997.9 

997.5 

997.4 

995.0 

990.2 

979.7 

966.3 

947.7 

13 

833.1 

. 838.7 

837.8 

835.3 

829.3 

818.4 

802.1 

789.5 

771.5 

14 

984.5 

987.3 

992.2 

992.3 

990.8 

986.4 

974.8 

964.3 

950.2 

15 

822.9 

824.3 

822.4 

821.6 

818.1 

811.2 

801.9 

792.1 

776.3 

16 

979.3 

980.8 

980.3 

979.0 

976.1 


961.3 

950.0 

935.9 

17 

1006.1 

979.7 

958.1 

933.1 

910.2 

887.5 

866.8 

847.5 

827.4 

19 

789.0 

791.0 

798.7 

797.6 

798.5 


788.3 

780.8 

769.1 

20 

910.1 

919.0 

926.6 

929.6 

931.7 

932.3 

929.7 

924.8 

917.4 

21 

772.2 

779.3 

784.5 

788.3 

789.4 

789.2 

787.8 

781.0 

770.8 

22 

888.7 

893.7 

898.2 

901.1 

903.4 

902.9 

902.5 

896.5 

887.9 

23 

738.0 

749.3 

756.8 

762.5 

786.2 

wzm 

767.6 

763.9 

758.8 

24 

836.9 

844.8 

850.8 

855.2 

858.4 

859.2 

859.0 

855.9 

849.4 

25 

723.9 

736.8 

748.8 

758.1 

764.9 

769.8 

773.2 

773.3 

772.0 

26 

812.3 

824.1 

832.5 

839.5 

845.0 

848.3 

850.5 

849.0 

844.8 

43 

840.6 

841.7 

844.8 

846.8 

843.7 

839.1 

833.1 

826.4 

815.7 

44 

954.1 

971.7 

982.3 

990.5 

999.2 

1004.6 

1007.5 

1006.6 

1002.1 

67 

715.2 

729.0 

741.0 

747.7 

■EBE 1 

758.0 

758.4 

757.0 

752.0 

68 

794.8 

808.6 

819.9 

829.5 

836.4 

843.1 

846.3 

846.7 

843.5 

85 

859.4 

853.2 

862.0 

864.8 

861.1 

845.9 

845.0 

834.2 

818.4 

86 

1001.5 

1028.6 

1048.6 

1068.6 

1086.7 

1101.6 

1113.3 

1121.2 

1125.7 

87 

817.4 

840.6 

863.2 

882.1 

900.3 

916.8 

931.4 

944.9 

955.9 

88 

820.8 

855.2 

873.0 

871.4 

881.8 

902.1 

926.3 

950.5 

974.9 

89 

730.4 

745.8 

761.4 

778.0 

795.4 

813.3 

832.1 

851.6 

871.2 

90 

716.8 

739.0 

761.8 

784.8 

807.8 

831.7 

856.3 

881.2 

906.8 

91 

728.3 

744.0 

763.0 

782.8 

803.0 

824.1 

845.7 

868.4 

891.9 

921 

1018.5 

983.9 

952.5 

920.0 

886.6 

852.7 

819.9 

788.7 

753.0 
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¥ 



























































































































































































205 


A 


i 


* 


i 


Table LEU: AEDC 16' Tunnel - 10% Mcdel(continued) 

Nominal Conditions: # = 6.0°, ~ .95, q w = 500.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

K 

[ominal a 

— rcm 

■031 

WEM 

6.0° 

WEI 

E33A 

■remi 

ESDifl 


R 155 

R 156 

R 157 

R 158 

R 159 

R 180 

R 161 

R 162 

R 163 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

838.7 

873.2 

908.0 

942.1 

976.3 

1010.4 

WSESSk 

1076.5 

1107.2 

93 

766.3 

793.2 

821.0 

848.7 

877.1 

906.1 

935.4 

9647 

993.3 

94 

838.2 

871.7 

905.8 

939.5 

973.4 

1007.3 

1041.1 

1073.4 

11044 

95 

805.1 

839.4 

857.2 

855.9 

866.4 

886.9 

911.1 

935.5 

959.7 

125 

740.8 

752.7 

763.1 

771.3 

777.0 

779.0 

778.5 

7747 

785.8 

126 

874.7 


mum 

885.2 

884.5 

879.4 

871.3 

859.9 

844.3 

128 

1088.4 

1076.9 

1066.1 

1055.5 

1045.4 

1035.3 

1025.9 

1017.3 

1007.8 

132 

668.1 

684.3 

701.0 

718.6 

736.5 

753.5 

770.4 

787.6 

805.2 

201 

1318.1 

1293.9 

1266.2 

1235.3 

1200.9 

1163.6 

1125.2 

1085.9 

1042.7 

202 


1363.3 

1346.9 

1327.2 

1303.5 

1276.7 

1248.1 

1217.9 

11848 

203 

1397.2 

1396.2 

1392.0 

1383.7 

1372.0 

1356.6 

1338.2 

1317.2 

1292.5 

204 

1367.8 

iEk'&J 


13948 

1396.2 

13943 

1388.3 

1379.1 

1365.8 

205 

1285.1 

1310.5 

1333.4 

1352.6 

1368.8 


1389.9 

13946 

1395.0 

Em 

1187.1 

1220.4 

1251.5 

1279.8 

1306.0 

1329.1 

1348.9 

13648 

1376.9 

207 

1099.5 

1135.2 

1169.8 

1201.7 

1232.6 

1281.6 

1287.9 

1311.0 

1330.8 

208 

1036.2 

1072.5 

1108.0 

1141.9 

1175.0 

1206.6 

1236.1 

1262.9 

1286.9 

209 

1150.6 

11542 

1155.8 

1153.9 

1149.0 

1141.4 

1130.7 

1117.7 

1100.6 

210 

1230.6 

1238.0 

1242.4 

1243.2 

1240.9 

1236.1 

1227.4 

1216.2 

1201.1 

211 

1312.5 

1322.9 

1330.4 

1333.8 

1334.1 

1331.1 

13241 

13140 

1299.8 

212 

1388.1 

1399.7 

1408.1 

1412.5 

1413.9 

1411.3 

1405.2 

1395.8 

1382.4 

213 

1372.1 

1381.6 

1387.8 

1390.9 

1390.6 

1385.9 

1377.8 

1366.9 

1352.4 

214 

1327.4 

1334.3 

1337.9 

1338.6 

1336.1 

1329.2 

1318.9 

1305.9 

1289.7 

215 

1008.1 

877.2 

948.8 

915.7 

883.5 

851.2 

819.7 

789.2 

7541 

216 

861.1 

869.2 

875.5 

877.5 

875.0 

872.1 

864.2 

855.0 

840.7 

217 

1044.5 

1056.8 

1065.1 

1071.9 

1076.3 

1076.8 

1074.0 

1068.0 

1058.8 

218 

832.0 

8644 

897.7 

930.6 

963.3 

996.0 

1028.6 

1059.8 

1089.8 

219 

759.7 

768.7 

7745 

777.5 

779.0 

777.6 

774.1 

767.8 

757.6 

220 

861.7 

872.3 

880.9 

887.8 

892.2 

894.9 

895.0 

891.4 

883.7 

221 

695.6 

711.6 

7245 

7341 

742.1 

747.1 

750.4 

751.9 

750.3 

222 

776.9 

788.7 

799.0 

807.9 

816.0 

8243 

827.6 

829.5 

828.2 

223 

672.7 

6846 

693.0 

702.3 

709.2 

713.1 

714.9 

714.9 

711.7 

224 

737.1 

751.9 

765.0 

776.8 

787.8 

796.1 

802.7 

806.4 

806.8 

225 

960.8 

938.9 

917.8 

896.9 

876.3 

856.4 

837.9 

821.2 

803.3 

226 


wmn 

1052.9 

1017.3 

979.9 

941.5 

9041 

868.2 

830.3 

227 



1102.3 



990.4 

952.9 

916.2 

877.0 

228 

1241.2 

1210.8 

1177.5 

1141.9 

1103.1 

1062.1 

1020.8 

979.1 

935.2 
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Table LUL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: fi = 6.0°, M w = .95, = 500.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


r~ 

Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

R 155 

R 156 

R 157 

R 158 

R 159 

R 180 

R 161 

R 162 

R 163 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

916.6 

952.9 

989.1 

1024.5 

1059.6 

1094.0 

1127.3 

1158.6 

1187.9 

230 

744.9 

764.1 

785.2 

807.2 

829.9 

853.4 

877.8 

902.7 

928.4 

231 

970.7 

970.4 

969.6 

965.0 

958.0 

948.8 

937.1 

9242 

906.7 

232 

1089.4 

1090.6 

1090.2 

1088.1 

1079.5 

1070.4 

1058.0 

1043.8 

1025.5 

233 

1271.5 

1275.2 

1278.0 

1274.3 

1269.8 

1261.1 

1249.5 

1235.5 

1219.0 

234 

1176.1 

1177.7 

1176.4 

1173.2 

1167.9 

1158.6 

1146.6 

1132.5 

1115.9 

235 

775.1 

785.6 

793.9 

797.6 

797.2 

792.4 

783.1 

770.3 

751.8 

236 

760.6 

775.7 

788.8 

798.4 

805.4 

808.8 

809.6 

808.2 

803.8 

237 

739.6 

755.0 

770.2 

788.3 

807.2 

823.6 

840.3 

857.2 

873.3 

238 

738.3 

754.7 

773.5 

791.3 

809.8 

828.9 

848.7 

869.2 

890.0 

239 

739.0 

755.4 

773.8 

793.1 

813.5 

8348 

857.3 

880.5 

9043 

240 

713.8 

729.9 

742.8 

757.3 

773.3 

790.2 

808.1 

826.7 

846.1 

241 

706.2 

723.0 

736.0 

746.9 

755.5 

760.8 

782.7 

782.0 

757.4 

242 

410.2 

391.6 

372.8 

355.1 

340.2 

327.0 

315.0 

3048 

295.9 

243 

416.9 

398.9 

382.3 

366.4 

351.0 

338.8 

324.5 

3142 

302.2 

244 

979.0 

961.5 

945.0 

929.1 

913.9 

899.9 

887.6 

877.1 

868.4 

245 

955.9 

935.2 

915.3 

895.8 

876.8 

858.6 

841.9 

827.2 

811.6 

246 

792.9 

800.4 

797.0 

799.5 

797.9 

796.5 

788.5 

782.2 

773.2 

247 

768.5 


783.4 

786.4 

mu 

780.3 

771.4 

759.7 

741.7 

248 

729.1 

742.7 

754.4 

763.0 

769.9 

773.8 

775.4 

775.1 

771.2 

249 

850.7 

858.2 

862.8 

868.0 

867.8 

866.8 

863.8 

857.9 

849.6 

250 

512.4 

549.2 

584.4 

614.1 

639.0 

659.2 

675.3 

688.5 

697.7 

251 

477.5 

489.0 

503.8 

■5V3E1 

527.3 

537.9 

545.4 

552.1 

557.0 

252 

95.9 

93.7 

101.5 

108.1 

1043 

119.7 

113.8 

115.5 

1249 
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4 


* 


Table UV: AEDC 16’ Tunnel - 10 % Model 
Nominal Conditions: a = 6.0°, M„ = .95, q. = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

* 

[ommAl 6 

-6.0° 

-4.0° 

-3.0" 

-2.0" 

-1.0" 

-%5® 

0.0" 

.5" 

1.0" 

2.0" 

3.0" 

40" 

8.0" 

R 171 

R 172 

R 173 

R 174 

R 176 

R 178 

R 177 

R 178 

R 179 

o 

CO 

T-t 

Pd 

R 181 

R 182 

R 183 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

912.2 

9148 

915.2 

915.4 

915.3 

915.5 

916.2 

915.6 

915.6 

9146 

913.0 

911.2 

903.8 

3 

1035.3 

1006.9 

990.8 

9748 

958.8 

951.8 

9449 

937.8 

931.1 

917.7 

9044 

890.4 

858.9 

4 

863.5 

891.5 

906.5 

922.1 

937.0 

944.3 

952.2 

959.5 

966.3 

981.0 

995.6 

1010.1 

1039.5 

5 

1037.3 

1009.0 

992.8 

977.0 

861.0 

9540 

947.0 

940.0 

933.4 

920.3 

907.3 

893.6 

862.7 

6 

857.3 

884.8 

899.6 

915.0 

928.9 

937.0 

944.9 

952.4 

959.9 

976.8 

992.7 

1007.3 

1037.2 

7 

1031.2 

1003.0 

987.2 

971.5 

956.7 

949.0 

942.0 

9346 

927.8 

914.7 

901.9 

888.3 

658.4 

8 

833.1 

889.5 

904.0 

919.2 

933.7 

940.7 

948.0 

955.2 

962.0 

978.6 

991.3 

1005.8 

1035.7 

9 

923.4 

929.7 

932.0 

932.9 

932.5 

932.7 

933.3 

9341 

933.8 

933.8 

933.3 

931.8 

925.9 

10 

862.4 

865.2 

865.6 

865.8 

865.0 

885.0 

865.8 

865.4 

865.6 

865.1 

863.8 

862.1 

855.3 

11 

993.2 

968.2 

953.8 

839.7 

925.9 

919.8 

913.5 

907.3 

901.6 

890.2 

878.8 

867.3 

845.4 

12 

840.7 

863.4 

876.2 

889.6 

902.7 

909.0 

915.9 

922.5 

928.5 

941.7 

955.2 

968.7 

996.7 

13 

990.1 

966.4 

951.4 

937.0 

922.6 

916.4 

910.2 

9041 

398.4 

887.1 

876.2 

8648 

839.4 

14 

837.1 

860.4 

873.1 

866.5 

899.4 

905.6 

912.4 

918.8 

9246 

937.4 

950.8 

9640 

991.7 

15 

972.8 

948.1 

9343 

920.6 

907.1 

901.1 

895.0 

888.6 

882.8 

871.7 

860.9 

849.7 

825.0 

16 

823.2 

846.2 

858.8 

872.1 

885.0 

891.2 

898.0 

904.4 

910.4 

923.5 

937.0 

950.4 

978.3 

17 

928.9 

938.3 

943.0 

944.0 

9440 

9442 

9447 

945.8 

945.7 

946.5 


944.1 

934.7 

19 

924.3 

902.1 

889.9 

878.2 

866.4 

861.5 

856.6 

851.6 

847.0 

MMSi 

829.1 

820.0 

800.2 

20 

806.2 

823.2 

832.4 

842.4 

852.3 

857.3 

863.1 

868.3 

873.1 

883.6 

8948 

906.0 

929.0 

21 

900.6 

881.0 

870.1 

859.5 

849.0 

844.6 

840.4 

836.0 

832.0 

824.0 

816.2 

808.3 

790.5 

22 

795.2 

809.3 

817.1 

825.6 

833.9 

838.2 

843.2 

847.6 

851.6 

860.7 

870.3 

880.2 

900.9 

23 

860.4 

842.1 

832.4 


813.8 

810.0 

806.3 

802.4 

798.9 

792.0 

785.3 

778.5 

KEO 

24 

759.3 

772.0 

778.9 

786.3 

793.4 

797.2 

801.8 

805.8 

809.5 

817.8 

826.6 

835.6 

854.6 

25 

842.9 

826.4 

817.7 

809.6 

801.4 

798.0 

7949 

791.5 

788.5 

782.7 

777.0 

771.2 

758.9 

26 

759.1 

768.8 

7740 

779.8 

785.6 

788.8 

792.8 

796.2 

799.4 

806.6 

8142 

822.1 

839.0 

43 

il'l'l'U 

974.9 

960.9 

947.1 

933.0 

926.9 


914.8 

909.1 

897.7 

886.4 

875.4 

850.3 

44 

833.8 

859.0 

872.4 


898.3 

905.7 

912.9 

919.5 

925.6 

938.5 

951.5 

9644 

989.8 

67 

829.0 

813.5 

805.3 

797.6 

789.6 

786.5 

783.7 

780.5 

777.8 

772.2 

766.7 

761.1 

749.0 

68 

753.1 

762.5 

767.9 

773.7 

778.9 

781.7 

785.6 

788.8 

791.8 

798.6 

805.8 

813.2 

829.0 

85 

1056.4 

1025.5 

1008.4 

991.8 

975.0 

967.6 

K£2i 

952.5 

945.4 

931.1 

916.9 

902.0 

869.0 

86 

908.4 

936.2 

950.3 

9647 

978.3 

985.2 

992.9 

999.4 

1005.6 

1018.6 

1031.5 

1043.6 

nazal 

87 

996.2 

981.4 

972.3 

962.9 

952.7 

948.5 

9448 

940.1 

938.4 

KWJP1 

TTTK1 

908.7 

883.6 

88 

840.0 

850.4 

855.0 

860.2 

867.0 

871.3 

876.0 

876.0 

878.6 

877.9 

878.8 

877.0 

871.9 

89 

790.5 

792.8 

792.9 

792.8 

791.5 

791.3 

791.7 

791.0 

790.8 

789.8 

788.3 

785.8 

778.3 

90 

779.8 

784.8 

786.3 

787.8 

788.3 

788.8 

789.6 

UH21 

789.9 

790.2 

789.9 

789.0 

7843 

91 

785.6 

789.2 

788.9 

789.6 

789.2 

789.3 

789.9 

789.6 

789.6 

MEETHEI 

788.4 

786.5 

782.5 

921 

918.2 

926.1 

Ifclforlf.'il 

■553F1 

928.8 

930.1 

929.1 

929.3 

929.6 

929.6 

928.7 

927.2 

921.6 
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Table LTV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 8.0°, = .95, q„ = 500.0 

Uprifht, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal 

0 

■5231 


-3.0° 

■ aa 

msssd 



.5° 

1.0° 

2.0° 

■ESjjjl 

mm 

6.0° 

It 171 

It 172 

It 173 

imsn 

It 175 


It 177 

It 178 

It 179 

It 180 

It 181 

It 182 

It 183 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 


950.3 


950.5 

949.6 

949.9 


950.7 

951.1 

951.0 

949.6 

947.8 

940.6 

93 

854.1 

857.1 

857.4 

867.4 

856.5 

850.7 

857.5 

857.1 

857.4 

857.1 

856.0 

8543 

847.7 

94 

935.3 

939.6 

940.5 

942.0 

942.1 

942.7 

944.0 

9440 

9448 

945.3 

9447 

943.8 

938.4 

95 

829.8 

838.5 

841.8 

845.1 

651.2 

855.5 

860.3 

860.3 

860.8 

862.0 

863.0 

861.2 

856.3 

125 

885.6 

868.4 

855.6 

846.2 

834.7 

830.3 

825.9 

821.2 

EMI 

808.6 


Bj-ytfl 

773.3 

126 

776.0 

790.2 

798.7 

807.8 

816.8 

821.4 

826.5 

830.9 

835.2 

844.5 

853.9 

863.7 

8847 

128 

1063.6 

1065.5 

1065.8 

1066.6 

1065.2 

1085.4 

1066.2 

1066.4 

1066.0 

1066.2 

1063.6 

1061.2 

1056.6 

132 

722.9 

mnm 

721.3 

720.0 

717.3 

717.0 

717.1 

718.8 

mw/n 

718.4 

718.7 

718.3 

717.9 

201 

1239.6 

1246.5 

1248.6 

1249.6 

1249.3 

1249.1 

1249.9 

1250.4 

1249.8 

1248.8 

1248.1 

1246.3 

1238.9 


1333.2 

EEEH 

1342.1 

1343.5 

1343.1 

1343.0 

1343.8 

13440 

1343.6 

1342.4 

1341.4 

1339.2 

■Ei&g« 


1389.7 

1396.8 

1398.6 

1399.9 

1399.3 

1399.6 

1400.3 

1400.5 


1399.3 

1398.1 

1395.7 

1386.5 

204 

1403.3 

1409.4 

1410.5 

1411.4 

1410.7 

1410.8 

1411.8 

1411.0 

1411.5 

1410.7 

1409.2 

1406.6 

1396.4 

EE 3 

1360.8 

1386.9 

1368.0 

1368.9 

EEEEl 

1368.5 

1369.5 

1369.3 

w&m 

1368.6 


13640 

1353.4 

ESI 

1288.8 

1293.7 

1294.2 

1294.9 

1293.8 

mm 

1295.0 

12947 

iK-ISJ 

12943 

1292.5 

1280.8 

1279.5 

207 

1210.1 

1214.4 

1214.7 

1215.0 

1214.0 

reim 

1215.4 

1215.1 

1215.4 

1215.0 

1213.1 

1210.5 

1200.8 

ESI 

1150.2 

1153.9 

1154.1 

1154.3 

1153.2 

1153.5 

11544 

11540 

11543 

11540 

1152.2 

1149.8 

1140.7 

E33 

1333.1 


1295.3 

1281.0 

1265.8 

1259.2 

1252.8 

1245.7 

1238.9 

1225.0 

1210.0 

11949 

1158.7 

210 

1385.2 

IW*M 

1358.4 

1347.7 

1335.8 

1330.6 

1325.9 

1320.6 

1315.0 

1303.8 

1291.8 

1278.5 

1247.0 

211 

1414.4 

KIMJ 

1403.6 

1398.4 

1391.7 

1389.1 

1387.1 

1383.8 

1380.9 

13746 

1387.5 

1358.9 

1338.8 

212 

1349.5 

1367.0 

1374.1 

1381.5 

1387.0 

1389.9 

1393.8 

1396.6 

1399.1 

1403.9 

1408.2 

1411.1 

1413.3 

213 

1262.9 

1290.2 

1302.8 

1315.8 

1326.7 

1332.0 

1338.3 

1343.8 

1348.9 

1358.8 

1368.2 

1378.7 

1360.4 

214 

1183.5 

1196.8 

1213.5 

1230.3 

1246.2 

1252.3 

1260.2 

1267.0 

1274.5 

1288.3 

1301.8 

13145 

1337.7 

215 

927.7 

932.4 

933.1 

933.1 

931.5 

931.3 

931.3 

931.5 

930.3 

929.2 

928.5 

926.3 

918.0 

216 

1066.0 

1036.4 

1019.8 

1003.5 

986.9 

979.6 

972.4 

9649 

957.9 

943.9 

929.7 

914.7 

881.6 

ESI 

687.3 

917.4 

933.1 

949.2 

964.8 

972.2 

980.4 

988.1 

995.2 

1010.4 

1025.7 

1040.8 

1070.7 

218 

952.1 

952.8 

951.8 

950.6 

948.3 

947.9 

948.2 

947.2 

947.0 

945.5 

942.6 

939.5 

929.8 

219 

888.7 

888.9 

858.2 

847.8 

837.4 

833.0 

828.8 

8244 

TV**1 

812.3 

804.5 

796.6 

779.4 

220 

780.9 

795.0 

803.0 

811.3 

819.2 

823.8 

829.0 

833.3 

837.2 

846.2 

855.7 

865.7 

887.1 

221 

811.1 

798.1 

788.0 

780.8 

772.9 

769.9 

767.1 

703.9 

761.3 

756.1 

751.1 

746.1 

735.0 

222 

733.0 

741.6 

746.6 

752.1 

757.5 

780.4 

7642 

787.3 

770.2 

776.7 

783.6 

791.0 

807.5 

223 

777.3 

782.6 

753.2 

744.9 

737.7 

735.0 

732.8 

730.0 

727.7 

723.0 

718.3 

713.0 

703.2 

224 

704.5 

713.1 

717.8 

723.0 

728.0 

730.8 

7345 

737.4 

740.2 

745.7 

751.8 

759.7 

776.1 

225 

895.4 

901.7 

903.9 

905.0 

9048 

905.3 

906.4 

907.3 

907.2 

907.1 

906.5 

905.0 

898.3 

226 

1008.1 

1016.7 

1019.8 

1021.4 

1021.7 

1022.2 

1023.2 

10246 

10243 

10240 

1023.9 

1023.2 

1019.8 

227 

1066.6 

1073.4 

1075.8 

1077.2 

1077.1 

1077.2 

1078.1 

1079.2 

1078.7 

1078.3 

1078.5 

1077.4 

1069.6 

ESI 

1140.0 

1147.0 

■wMa 

1151.3 

1151.2 

1151.3 

1152.2 

1153.1 

1152.6 

1151.9 

1151.9 

1150.9 

1145.6 




* * 
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4 * 


4 * 


Table LTV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, = -95, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

r N 

ominal 

s 

—6.0° 

-4.0° 

-3.0° 

-2.0° 

-1.0° 

-.5® 

0.0® 

.5° 

1.0° 

2.0° 

3.0° 

40® 

8.0° 

R 171 

R 172 

R: 173 

K: 174 

R 175 

R 176 

R 177 

R 178 

B: 179 

R 180 

R 181 

R 182 

R 183 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1032.6 

1035.8 

1035.5 

1035.6 

1034.3 

1034.5 

1035.8 

1035.1 

1035.5 

1035.1 

1033.5 

1031.4 

1023.2 

230 

810.9 

814.0 

813.6 

813.0 

811.9 

812.0 

812.7 

812.6 

812.9 

812.9 

812.2 

812.0 

807.2 

231 

1171.4 

1140.6 

1122.9 

1105.3 

1087.6 

1079.9 

1071.0 

1063.8 

1058.1 

1040.3 

1024.6 

1007.8 

970.3 

232 

1276.8 

1249.8 

1234.0 

1218.3 

1202.2 

1105.1 

1188.0 

1180.5 

1173.2 

1158.5 

1143.7 

1127.5 

1091.1 

233 

1085.4 

1119.0 

1138.3 

1153.8 

1169.8 

1177.4 

1186.7 

1193.7 

1201.0 

1216.1 

1230,9 

1245.7 

1273.1 

234 

970.6 

1004.2 

1022.4 

1040.8 

1058.1 

1066.0 

10747 

1083.2 

1091.0 

1107.5 

1123.9 

1139.9 

1171.8 

235 

902.5 

886.6 

877.6 

868.6 

858.9 

854.8 

851.2 

847.1 

843.2 

835.1 

827.0 

818.7 

799.8 

236 

866.3 

860.1 

855.6 

850.3 

844.1 

841.8 

840.2 

837.4 

833.0 

827.6 

821.7 

815.3 

709.4 

237 

808.2 

809.4 

800.0 

807.8 

806.2 

806.1 

806.4 

805.6 

805.1 

803.2 

800.6 

797.2 

787.4 

238 

799.4 

802.1 

802.8 

802.9 

891.5 

801.2 

801.4 

800.6 

800.3 

708.6 

799.8 

708.4 

790.7 

239 

794.6 

798.8 

802.0 

800.7 

799.2 

799.3 

800.1 

799.9 

800.1 

799.8 

798.7 

797.6 

793.3 

240 

758.5 

761.4 

762.2 

702.5 

761.9 

762.0 

762.6 

762.5 

762.7 

782.7 

782.3 

781.6 

757.4 

241 

760.1 

762.1 

761.9 

781.5 

760.1 

759.9 

760.2 

759.5 

750.2 

758.0 

756.3 

7541 

747.2 

242 

345.9 

330.9 

314.1 

291.0 

266.0 

258.5 

255.0 

257.5 

264.8 

287.3 

310.3 

328.1 

352.1 

243 

MEM* 

368.5 

370.7 

372.2 

371.7 

372.Q 

372.4 

372.6 

372.6 

373.5 

372.0 

370.8 

365.6 

244 

928.8 

935.3 

937.6 

@38.9 

938.8 

939.2 

939.9 

940.6 

940.6 

940.5 

939.9 

937.8 

930.4 

245 

893.8 

900.8 

903.3 

904.8 

904.5 

905.0 

905.8 

906.7 

906.6 

906.5 

905.8 

903.7 

897.1 

246 

932.4 

908.6 

896.0 

884.2 

872.0 

866.8 

861.6 

856.5 

851.7 

842.4 


823.1 

802.0 

247 

898.7 

881.5 

871.2 

860.9 

850.1 

845.6 

841.3 

838.7 

832.5 

8240 

815.9 

807.8 

788.8 

248 

863.0 

844.8 

835.2 

fEHiX] 

816.5 

812.5 

808.8 

804.6 

801.0 

793.8 

786.7 

779.6 

7641 

249 

771.9 

784.5 

791.1 

KEJX9 

805.5 

809.3 

813.8 

817.8 

821.3 

829.5 

838.2 

847.0 

865.4 

250 

764.4 

737.0 

723.3 

711.3 

698.9 

893.4 

687.9 

kus 

675.8 

6846 

653.5 

642.0 

615.9 

251 

623.6 

807.7 

591.7 

579.9 

569.5 


560.6 

556.1 

552.5 

545.5 

538.9 

532.5 

518.5 

252 

104.0 

107.5 

107.6 

107.9 

106.7 

106.9 

108.0 

107.9 

108.4 

108.3 

106.8 

1046 

106.8 
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Table LV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 10.0°, M„ = .95, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal $ 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

R 531 

R 528 

R 529 

R 530 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

970.6 

981.6 

980.0 

972.5 

3 

9741 

945.7 

613.5 

848.4 

4 

924.1 

952.2 

982.5 

1047.4 

5 

965.6 

938.2 

907.6 

851.2 

6 

910.0 

938.4 

965.4 

1029.7 

7 

954.2 

627.9 

868.4 

840.8 

8 

909.2 

633.9 

961.4 

1022.8 

9 

876.5 

876.4 

871.1 

859.6 

10 

923.3 

925.1 

923.5 

916.4 

11 

927.0 

900.4 

871.1 

817.3 

12 

876.4 

900.9 

928.2 

989.7 

13 

622.9 

898.4 

889.8 

817.1 

14 

872.7 

896.4 

923.0 

982.8 

15 

914.9 

891.5 

884.5 

812.2 

16 

865.4 

887.7 

612.8 

970.0 

17 

900.8 

900.8 

897.7 

885.5 

19 

874.3 

854.1 

832.6 

793.5 

20 

844.5 

883.5 

884.7 

933.2 

21 

859.5 

842.2 

823.9 

790.1 

22 

827.6 

843.4 

860.7 

902.6 

23 

827.8 

814.1 

798.1 

771.4 

24 

776.1 

789.8 

807.0 

848.4 

25 

818.7 

807.0 

793.3 

770.9 

26 

792.5 

804.1 

816.2 

848.5 

43 

951.0 

925.8 

897.1 

840.0 

44 

890.6 

917.0 

945.2 

1004.8 

67 

808.0 

795.4 

781.6 

758.8 

68 

785.2 

797.3 

810.1 

843.5 

85 

983.2 

954.5 

920.7 

847.5 

86 

988.2 

1016.3 

1044.8 

1102.4 

87 

1009.6 

991.5 

969.5 

918.8 

88 

904.7 

906.7 

907.2 

904.0 

89 

835.2 

833.9 

828.0 

814.8 

90 

826.7 

831.0 

834.4 

833.2 

91 

829.1 

830.4 

829.5 

825.2 

921 

886.3 

884.7 

859.5 

849.7 


* 






Table LV: AEDC 16' Tunnel ~ 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, = .95, q„ = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 6 

MEM 



6.0° 

R 531 

R 526 

R 529 

R 530 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1018.0 

1020.7 

1019.2 

1012.1 

93 

914,2 

916.2 

9145 

907.7 

94 

1007.2 

1011.5 

1012.2 

1009.5 

95 

889.4 

891.5 

892.1 

888.8 

125 

843.0 

828.0 

811.4 

780.2 

126 

812.9 

826.8 

841.5 

878.4 

128 

1048.2 

1047.2 

1043.9 

1036.5 

132 

757.7 

757.4 

757.2 

7548 

201 

1181.6 

1181.1 

1173.2 

1163.2 

202 

1296.5 

1297.0 

1EEEP 1 

1277.3 


1374.8 

1375.9 

1369.0 

1357.6 

204 

1412.5 


1407.7 

1395.4 

205 

1398.6 

1400.7 

1395.7 

1383.1 

mm 

1343.8 

1346.4 

1342.3 

1331.0 

207 

1274.1 

1277.0 

1273.7 

1263.3 

EH 

1218.4 

1221.0 

1218.5 

1206.8 

ETiT-l 

1269.2 

1244.5 

1210.2 

1142.3 

210 

1339.8 


1291.4 

1233.3 

ieh 

1396.9 

mm 

1368.6 

1330.9 

212 

1382.2 

1394.2 

BFEHE1 

1412.3 

mm 

1312.4 


1350.5 

1386.5 

214 

IE233 

1249.8 

1275.6 

1329.5 

215 

870.3 

868.2 

■£2511 

849.7 

mm 

1003.2 

974.3 

940.5 

873.0 

217 

MES*EI 

979.1 

1010.3 

1076.8 

218 

1017.1 

1016.4 

1012.1 

998.4 

219 

851.5 


8140 

778.6 

220 

815.7 

832.7 

851.0 

8949 

221 

793.7 

782.2 

769.8 

748.1 

222 

768.9 

780.3 

792.4 

wsm 

223 

761.3 

749.8 

736.9 

713.9 

224 

740.5 

752.2 

764.5 

796.6 

225 

867.4 

867.8 

8646 

855.7 

226 

950.4 

951.2 

945.9 

940.4 

227 


1005.2 

999.1 

990.3 

228 

1075.7 

VFFm\ 

1068.8 

1062.1 
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Table LV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, M, = .95, q B = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal /? 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

R 531 

R 528 

R 529 

R 530 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1104.4 

1106.9 

1104.9 

1096.4 

230 

860.2 

860.7 

860.3 

855.7 

231 

1088.8 

1059.2 

1022.5 

949.7 

232 

1203.0 

1176.3 

1140.7 

1071.2 

233 

1142.8 

1171.1 

1199.9 

1261.5 

234 

1028.9 

1058.6 

1090.2 

1158.3 

235 

880.3 

861.5 

839.6 

793.2 

236 

883.3 

868.4 

850.8 

809.4 

237 

853.9 

849.8 

841.5 

825.5 

238 

845.8 

848.8 

846.0 

831.0 

239 

844.9 

844.5 

843.4 

837.2 

240 

798.2 

798.8 

797.9 

792.1 

241 

803.1 

797.0 

787.3 

761.9 

242 

285.6 

271.4 

291.4 

325.6 

243 

346.5 

347.2 

345.1 

334.0 

244 

912.7 

913.9 

910.1 

899.9 

245 

870.9 

871.6 

868.0 

858.5 

246 

879.5 

859.5 

836.8 

797.2 

247 

862.6 

843.1 

821.1 

780.7 

248 

829.0 

815.9 

800.6 

775.0 

249 

807.2 

819.8 

833.1 

867.5 

250 

735.2 

719.7 

700.8 

660.9 

251 

596.3 

580.5 

565.0 

538.7 

252 

118.4 

111.3 

119.6 

111.6 






* > 




Table LVI: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: = 0.0°, M m = .95, q M = 685.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 907 

R 908 

R 909 

R 910 

R 911 

ft 912 

ft 913 

ft 914 

ft 915 

ft 916 

ft 917 

ft 918 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

1062.4 

1082.3 

1126.1 

1171.2 

1216.6 

1260.4 

1303.4 

1347.9 

1392.6 

1439.3 

1480.4 

1520.4 

3 

1241.6 

1250.5 

1270.1 

1284.5 

1291.1 

1295.6 

1297.0 

1295.3 

1291.1 

1279.5 

1265.5 

1247.5 

4 

1237.6 

1249.6 

1278.6 

1297.1 

1309.1 

1305.6 

1307.2 

1304.8 

1301.1 

1287.8 

1274.1 

1260.6 

5 

1275.2 

1279.9 

1288.3 

1303.2 

1306.1 

1307.9 

1304.1 

1287.4 

1279.1 

1264.5 

1248.7 

1229.9 

6 

1264.3 

1271.4 

1282.6 

1296.9 

1301.9 

1301.1 

1297.3 

1285.7 

1278.7 

1258.7 

1241.4 

1225.3 

7 

1292.9 

1294.9 

1297.5 

1298.6 

1293.1 

1288.3 

1280.3 

1271.8 

1259.8 

1239.7 

1221.5 

1198.7 

8 

1292.5 

1297.0 

1302.7 

1306.6 

1311.0 

1305.3 

1292.8 

1279.3 

1267.3 

1249.5 

1231.7 

1218.6 

9 

1452.1 

1435.6 

1398.8 

1361.3 

1321.8 

1280.6 

1241.4 

1201.1 

1164.8 

1122.4 

1085.4 

1048.9 

10 

1019.2 

1036.0 

1072.7 

1111.4 

1150.4 

1188.5 

1226.7 

1266.7 

1307.7 

1351.3 

1390.9 

1430.0 

11 

1193.5 

1201.2 

1219.2 

1229.6 

1237.2 

1235.0 

1234.8 

1231.5 

1226.0 

1220.2 

1211.5 

1194.3 

12 

1191.3 

1200.0 

1211.6 

1226.0 

1234.1 

1237.7 

1237.7 

1231.8 

1226.1 

1215.7 

1201.4 

1185.2 

13 

1203.9 

1208.5 

1218.9 

1236.2 

1241.5 

1243.9 

1244.6 

1232.1 

1226.3 

1219.9 

1216.9 

1200.6 

14 

1199.9 

1207.4 

1219.5 

1236.2 

1242.5 

1244.5 

1243.0 

1236.7 

1226.8 

1217.9 

1210.2 

1195.7 

15 

1218.7 

1222.6 

1229.5 

1235.2 

1231.8 

1230.8 

1226.8 

1221.1 

1213.2 

1199.7 

1185.8 

1168.2 

16 

1203.5 

1209.9 

1219.7 

1227.4 

1230.4 

1229.2 

1224.8 

1216.6 

1208.6 

1195.1 

1180.3 

1164.5 

17 

1437.8 

1424.2 

1393.5 

1363.5 

1331.4 

1298.2 

1267.0 

1235.5 

1208.1 

1176.6 

1150.1 

1126.1 

19 

1115.2 

1126.2 

1148.4 

1165.0 

1173.8 

1175.3 

1174.1 

1170.0 

1167.9 

1159.0 

1148.3 

1135.5 

20 

1112.2 

1124.6 

1148.5 

1171.7 

1180.5 

1184.1 

1184.5 

1181.5 

1177.8 

1168.3 

1157.9 

1146.2 

21 

1118.2 

1123.4 

1132.8 

1143.5 

1150.7 

1155.0 

1157.2 

1156.2 

1154.5 

1146.9 

1138.6 

1127.4 

22 

1119.2 

1126.1 

1135.6 

1146.9 

1153.9 

1157.7 

1159.0 

1157.1 

1154.5 

1145.5 

1136.8 

1125.2 

23 

1052.6 

1060.7 

1075.8 

1091.2 

1101.7 

1108.5 

1114.1 

1115.7 

1116.4 

1111.6 

1105.4 

1096.6 

24 

1042.3 

1050.8 

1064.3 

1075.6 

1086.0 

1093.3 

1095.7 

1095.3 

1094.4 

1089.4 

1082.1 

1073.4 

25 

1014.2 

1025.6 

1047.5 

1066.8 

1082.1 

1093.1 

1100.8 

1106.8 

1111.6 

1110.9 

1108.2 

1103.6 

26 

1009.6 

1020.8 

1043.3 

1062.8 

1077.7 

1088.2 

1095.7 

1101.3 

1105.6 

1104.9 

1101.5 

1096.5 

43 

1179.9 

1189.5 

1213.6 

1234.1 

1243.4 

1252.9 

1259.0 

1266.9 

1268.6 

1253.5 

1242.5 

1228.3 

44 

1161.9 

1177.7 

1202.4 

1224.2 

1237.1 

1251.2 

1256.7 

1252.7 

1250.3 

1241.5 

1230.1 

1218.6 

67 

984.6 

999.5 

1023.5 

1045.5 

1062.6 

1074.7 

1083.9 

1089.9 

1094.4 

1093.4 

1090.0 

1083.6 

68 

991.3 

1003.5 

1028.1 

1049.0 

1065.4 

1076.9 

1085.5 

1090.8 

1094.5 

1093.0 

1088.3 

1081.7 

85 

1287.5 

1293.0 

1302.8 

1308.4 

1310.1 

1313.3 

1309.8 

1303.8 

1295.8 

1279.7 

1262.8 

1243.1 

86 

1234.1 

1251.0 

1284.0 

1315.9 

1338.2 

1360.1 

1377.1 

1389.9 

1400.8 

1406.6 

1408.2 

1410.7 

87 

1123.0 

1144.1 

1184.0 

1223.5 

1263.8 

1298.4 

1328.8 

1356.6 

1385.4 

1412.5 

1434.9 

1454.2 

88 

1041.5 

1060.7 

1103.0 

1146.1 

1172.6 

1172.0 

1187.3 

1215.1 

1247.2 

1281.7 

1314.6 

1347.3 

89 

957.3 

976.9 

1004.1 

1030.9 

1057.7 

1084.3 

1111.6 

1140.5 

1171.4 

1202.9 

1234.4 

1264.4 

90 

959.1 

974.7 

1000.8 

1027.4 

1054.2 

1080.9 

1108.3 

1137.2 

1168.3 

1199.9 

1230.9 

1260.9 

91 

966.4 

983.5 

1007.2 

1031.7 

1057.0 

1082.7 

1109.6 

1138.4 

1169.2 

1202.5 

1234.6 

1266.4 

921 

1464.5 

1446.6 

1406.3 

1365.2 

1321.6 

1276.2 

1233.2 

1187.7 

1145.9 

1097.4 

1054.6 

1011.3 






























































































































































































































































































Table LVL AEDC 16’ Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: 0 = 0.0°, M w = .95, = 685.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 907 

R: 908 

R 909 

R: 910 

R 911 

R 912 

R 913 

R: 914 

R: 915 

R 916 

R 917 

R 918 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

1088.9 

1112.1 

1159.6 

1208.4 

1257.1 

1303.9 

1349.4 

1396.2 

1442.9 

1491.0 

1533.1 

1574.7 

93 

1008.9 

1026.1 

1062.3 

1100.4 

1139.1 

1176.7 

1214.4 

1253.7 

1294.6 

1337.7 

1377.4 

1416.2 

94 

1089.9 

1110.9 

1155.7 

1202.0 

1248.2 

1293.0 

1336.9 

1382.2 

1427.6 

1474.7 

1516.5 

1557.6 

95 

1028.0 

1045.7 

1087.8 

1130.9 

1157.3 

1156.7 

1172.0 

1200.2 

1232.2 

1266.9 

1300.0 

1333.0 

125 

1081.4 

1083.9 

1104.4 

1117.7 

1127.4 

1133.0 

1135.3 

1133.8 

1128.5 

1116.1 

1101.4 

1082.9 

126 

1075.6 

1084.7 

1101.8 

1116.3 

1126.2 

1131.0 

1132.8 

1130.9 

1125.4 

1113.2 

1098.7 

1081.5 

128 

1531.6 

1525.0 

1510.1 

1495.8 

1480.5 

1464.0 

1449.1 

1434.9 

1424.3 

1410.1 

1398.0 

1389.8 1 

132 

883.3 

891.7 

912.5 

935.7 

958.0 

981.3 

1009.7 

1035.0 

1060.6 

1087.7 

1113.6 

1139.4 

201 

1867.8 

1857.4 

1830.1 

1798.7 

1760.9 

1716.5 

1669.9 

1619.4 

1569.9 

1508.2 

1448.6 

1391.0 

202 

1927.9 

1924.5 

1912.5 

1896.8 

1874.4 

1845.2 

1813.1 

1777.3 

1741.7 

1694.4 

1647.1 

1603.0 

203 

1930.3 

1934.8 

1938.8 

1940.2 

1934.6 

1922.2 

1905.1 

1884.8 

1863.0 

1830.2 

1795.0 

1761.7 

204 

1863.0 

1876.2 

1898.7 

1918.5 

1931.7 

1937.3 

1937.5 

1935.4 

1931.2 

1916.6 

1897.0 

1878.8 

205 

1723.6 

1744.3 

1783.5 

1820.8 

1853.2 

1878.6 

1898.7 

1916.7 

1931.4 

1937.7 

1937.2 

1937.6 

206 

1573.8 

1598.3 

1646.3 

1693.4 

1736.8 

1775.0 

1808.3 

1840.7 

1870.0 

1894.1 

1910.8 

1926.5 

207 

1445.9 

1471.2 

1521.6 

1572.4 

1621.0 

1665.1 

1705.5 

1745.9 

1783.8 

1818.8 

1846.3 

1873.1 

208 

1360.5 



1488.6 

1538.7 

1585.5 

1629.1 

1673.1 

1715.6 

1756.1 

1789.6 

1822.4 



1701.7 

1712.0 

1720.0 

1722.8 

1720.0 

1713.7 

1705.3 

1695.1 

1674.9 


wm 



1782.3 

1796.9 

1809.3 

1816.3 

1816.7 

1813.7 

1808.4 

1800.8 

1783.0 

1761.8 

1740.3 

211 

1837.8 

1849.5 

1869.2 

1886.5 

1897.9 

1902.2 

1902.0 

1899.1 

1893.6 

1877.5 

1856.8 

1836.9 

212 

1842.0 

1854.8 

1875.8 

1894.5 

1906.9 

1911.7 

1911.7 

1908.1 

1902.7 

1887.6 

1867.6 

1849.8 

213 



1808.1 

1823.2 

1832.5 

1834.0 

1830.7 

1823.5 

1815.3 

1797.8 

1776.4 

1757.8 

214 

1687.9 

1697.3 

1711.5 

1723.2 

1728.9 

1726.9 

1720.4 

1709.6 

1698.0 

1678.0 

1654.9 

1634.2 

215 

1462.2 

1444.7 

1405.7 

1366.0 

1324.6 

1280.7 

1238.3 

1193.6 

1152.9 

1105.1 

1062.6 

1019.4 

216 

1278.6 

1287.8 

1306.2 

1320.4 

1329.1 

1333.9 

1335.7 

1334.5 

1331.2 



1289.9 

217 

1280.2 

1291.1 

1311.2 

1327.4 

1338.7 

1343.4 

1343.9 

1339.5 

1334.3 

1322.2 

1307.5 

1293.5 

218 

1092.8 

1113.8 

1159.5 

1206.6 

1253.5 

1298.7 

1343.2 

1388.9 

1434.6 

1481.8 

1523.7 

1564.7 

219 

1085.5 

1092.9 

1107.4 

1121.7 

1132.1 

1137.8 

1141.3 

1141.6 

1140.3 

1133.4 

1125.4 

1113.4 

220 

1079.2 

1088.2 

1104.0 

1119.2 



1139.9 

1138.8 

1137.3 

1129.2 


BB2EI 

221 

966.5 

977.6 

1002.8 

1023.8 



1063.6 

1071.5 

1078.1 

1080.0 

1079.6 

1076.8 

222 

964.0 

973.2 

999.3 

1019.1 

1036.0 

1048.7 

1059.8 

1068.3 

1075.4 

1078.0 

1077.6 

1075.6 

223 

921.0 

933.5 

959.7 

979.5 

995.0 

1007.2 

1017.7 

1025.9 

1032.8 



1030.7 

224 

911.9 

928.2 

951.4 

973.4 

992.2 

1007.1 

1019.8 

1029.8 

1037.7 

1041.0 

1040.6 

1038.1 

225 

1371.7 

1358.8 

1330.6 

1302.8 

1274.0 

1244.5 

1217.7 

1190.7 

1167.6 

1141.2 

1119.8 

1100.0 

226 

1602.5 

1584.5 

1543.9 

1501.0 

1454.4 

1404.3 

1355.1 

1303.0 

1254.5 

1197.0 

1144.7 

1094.2 

227 

1674.8 

1657.8 

1618.3 

1576.2 

1529.6 

1478.5 

1427.1 

1373.9 

1323.8 

1263.8 

1208.6 

1155.7 

228 

1771.5 

1756.2 

1719.7 

1679.7 

1633.8 

1582.9 

1531.2 

1475.6 

1422.1 

1356.8 
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Table LVL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: = 0.0°, M m = .95, q M = 685.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0° 

0.0“ 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0“ 

12.0“ 

14.0“ 

16.0° 

18.0“ 

ft 907 

R: 908 

ft 909 

R: 910 

R: 911 

R: 912 

R: 913 

R: 914 

ft 915 

ft 916 

R: 917 

R: 918 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1195.1 

1219.0 

1269.0 

1320.3 

1371.0 

1419.2 

1465.4 

1512.6 

1558.8 

1605.7 

1645.8 

1685.2 

230 

987.5 

998.9 

1025.1 

1053.6 

1083.1 

1112.5 

1143.2 

1175.6 

1209.8 

1246.8 

1281.8 

1316.9 

231 

1474.4 

1477.0 

1480.5 

1481.9 

1480.4 

1474.2 

1463.4 

1452.3 

1440.0 

1419.3 

1397.6 

1374.0 

232 

1621.9 

1626.4 

1633.1 

1637.5 

1637.0 

1631.9 

1622.6 

1611.9 

1599.6 

1577.3 

1553.4 

1528.4 

233 

1605.2 

1612.3 

1621.9 

1629.2 

1631.2 

1625.8 

1616.4 

1603.0 

1589.3 

1567.9 

1544.3 

1523.4 

234 

1463.1 

1468.6 

1475.6 

1480.5 

1481.0 

1474.3 

1463.6 

1449.4 

1435.4 

1414.6 

1392.6 

1372.4 

235 

1050.8 

1068.1 

1100.3 

1128.7 

1151.0 

1166.2 

1176.2 

1181.0 

1182.5 

1175.5 

1165.2 

1148.9 

236 

995.4 

1015.5 

1054.2 

1090.4 

1121.6 

1147.6 

1169.6 

1188.1 

1204.6 

1216.5 

1224.8 

1228.1 

237 

970.2 

983.4 

1013.0 

1043.3 

1074.5 

1104.0 

1132.7 

1162.1 

1191.6 

1223.1 

1255.7 

1284.1 

238 

977.1 

988.2 

1012.9 

1041.0 

1068.9 

1097.0 

1124.9 

1155.6 

1193.7 

1220.4 

1250.5 

1283.6 

239 

984.3 

993.5 

1015.7 

1041.3 

1068.1 

1095.0 

1123.2 

1153.4 

1185.3 

1220.0 

1253.1 

1286.4 

240 

971.2 

976.3 

987.3 

1006.6 

1025.2 

1045.6 

1068.2 

1092.6 

1119.2 

1148.2 

1176.2 

1204.2 

241 

880.3 

910.9 

946.4 

979.9 

1013.3 

1042.5 

1068.4 

1090.9 

1110.2 

1124-8 

1134.7 

1140.1 

242 

462.9 

454.1 

425.3 

399.2 

375.2 

355.6 

346.4 

357.2 

414.1 

458.2 

467.9 

466.1 

243 

612.4 

600.7 

575.1 

552.1 

530.4 

510.5 

492.6 

474.9 

460.1 

445.2 

433.1 

421.9 

244 

1387.1 

1376.9 

1354.7 

1333.4 

1311.7 

1289.6 

1270.0 

1251.0 

1236.3 

1219.3 

1206.1 

1195.8 

245 

1362.2 

1349.9 

1323.5 

1297.7 

1271.1 

1243.9 

1219.2 

1194.4 

1174.1 

1150.7 

1132.3 

1115.8 

246 

1159.6 

1160.9 

1163.9 

1184.0 

1181.8 

1183.0 

1181.4 

1177.7 

1169.7 

1160.1 

1149.9 

1135.3 

247 

1081.3 

1092.0 

1113.6 

1132.2 

1145.5 

1153.0 

1156.4 

1155.2 

1151.0 

1139.5 

1125.1 

1105.3 

248 

1051.4 

1059.3 

1075.7 

1090.6 

1102.5 

1110.2 

1115.8 

1117.5 

1118.1 

1112.3 

1105.5 

1095.5 

249 

1059.6 

1088.5 

1084.0 

1098.9 

1110.2 

1116.9 

1121.0 

1122.1 

1122.8 

1116.7 

1109.2 

1099.4 

250 

773.8 

795.6 

840.3 

880.0 

914.4 

942.7 

965.2 

984.2 

999.5 

1009.2 

1013.7 

1015.0 

251 

704.2 

710.2 

717.8 

733.0 

750.2 

767.8 

782.5 

795.0 

806.8 

816.3 

823.9 

828.8 

252 

115.1 

120.8 

124.2 

138.5 

131.8 

142.5 

140.6 

159.6 

157.5 

165.9 

167.2 

177.3 
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Table LVH: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: fi = 0.0°, M K = .95, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0“ 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0“ 

10.0“ 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 860 

R 861 

R 862 

R: 863 

R 864 

R 865 

R 866 

R 867 

R 868 

R: 869 

R 870 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

789.9 

821.1 

850.9 

883.4 

913.5 

946.5 

979.8 

1011.7 

1044.1 

1076.3 

1107.8 

3 

911.7 

925.4 

933.3 

942.1 

944.3 

945.2 

944.2 

940.1 

934.8 

925.3 

911.3 

4 

909.7 

926.0 

939.3 

948.0 

950.2 

951.5 

950.0 

945.3 

939.6 

931.4 

919.9 

5 

931.8 

939.7 

942.0 

946.3 

946.2 

941.9 

937.8 

932.8 

923.3 

912.3 

897.5 

6 

925.7 

935.9 

939.7 

944.9 

943.2 

939.4 

933.9 

926.3 

917.8 

907.5 

894.2 

7 

5403.2 

5415.7 

5421.0 

5427.1 

5483.8 

5479.1 

5471.7 

5461.8 

5444.7 

5422.0 

5397.8 

8 

944.2 

950.3 

950.5 

952.1 

946.8 

940.0 

931.9 

922.0 

912.0 

900.1 

885.7 

9 

1044.7 

1020.5 

991.3 

966.4 

935.7 

905.1 

876.5 

848.6 

822.9 

796.4 

767.9 

10 

756.6 

784.1 

809.4 

837.9 

864.2 

893.4 

923.7 

952.5 

982.8 

1013.1 

1043.2 

11 

874.8 

887.8 

894.1 

900.0 

899.2 

899.4 

897.5 

892.3 

886.5 

877.3 

864.4 

12 

874.5 

886.6 

893.9 

900.8 

902.1 

901.9 

899.0 

893.0 

886.4 

876.8 

864.4 

13 

881.3 

889.8 

894.1 

903.0 

904.1 

901.5 

898.8 

893.1 

887.3 

879.5 

871.8 

14 

879.0 

889.9 

894.9 

901.5 

903.2 

900.4 

895.9 

889.8 

883.4 

875.1 

864.1 

15 

890.7 

894.6 

895.7 

903.0 

900.5 

897.1 

891.9 

884.2 

876.6 

867.4 

853.5 

16 

881.8 

890.8 

893.7 

898.1 

895.9 

892.1 

886.9 

879.4 

872.0 

862.4 

849.5 

17 

1035.9 

1015.4 

991.4 

971.5 

946.1 

922.1 

899.8 

879.2 

860.3 

841.5 

823.5 

19 

826.5 

844.1 

848.6 

856.2 

857.6 

857.1 

856.5 

850.8 

847.2 

840.0 

830.1 

20 

821.3 

838.9 

851.6 

860.3 

862.4 

861.5 

859.3 

858.1 

853.3 

846.5 

837.4 

21 

817.2 

825.7 

831.0 

838.9 

840.9 

841.9 

842.0 

839.6 

836.4 

831.1 

822.2 

22 

819.0 

827.7 

835.3 

843.1 

843.2 

845.1 

843.6 

840.1 

836.1 

830.0 

820.8 

23 

772.6 

785.4 

794.1 

803.4 

808.0 

811.6 

813.5 

812.8 

811.6 

807.5 

800.8 

24 

758.0 

768.6 

774.2 

783.4 

786.4 

787.0 

789.1 

788.3 

786.1 

782.3 

775.1 

25 

746.1 

763.9 

775.6 

788.2 

795.2 

801.1 

806.3 

808.5 

809.9 

808.7 

804.9 

26 

743.5 

761.4 

773.3 

785.4 

792.1 

798.3 

803.1 

804.9 

806.2 

804.7 

800.4 

43 

800.1 

801.9 

800.8 

802.6 

801.0 

800.5 

800.8 

800.7 

802.0 

802.9 

803.2 

44 

856.1 

876.4 

890.2 

901.9 

908.2 

912.3 

913.3 

910.7 

906.7 

899.9 

889.5 

67 

728.8 

747.9 

761.6 

774.9 

783.0 

789.9 

794.7 

796.9 

798.1 

796.3 

791.1 

68 

731.4 

750.8 

763.6 

776.7 

784.3 

790.9 

795.6 

797.2 

797.7 

795.4 

789.9 

85 

945.9 

954.8 

957.8 

962.4 

960.6 

957.5 

953.5 

943.9 

933.1 

926.7 

911.1 

86 

909.2 

935.0 

955.1 

976.0 

990.6 

1003.8 

1014.1 

1020.8 

1026.2 

1029.6 

1030.4 

87 

834.1 

865.0 

892.1 

920.0 

943.4 

967.0 

990.0 

1010.3 

1029.9 

1047.1 

1061.6 

88 

773.0 

797.9 

820.8 

850.0 

874.9 

885.9 

905.7 

927.7 

952.1 

977.3 

1001.1 

89 

713.5 

734.1 

751.5 

771.8 

790.2 

810.9 

832.9 

852.7 

874.5 

897.8 

921.3 

90 

711.5 

731.7 

749.0 

769.4 

788.1 

808.8 

830.0 

851.1 

874.1 

897.3 

920.5 

91 

717.9 



770.7 

788.0 

808.0 

829.4 

850.9 

874.1 

898.4 

922.8 

921 

1054.9 

1027.5 

994.8 

966.5 

932.2 

897.8 

865.7 

833.5 

804.4 

773.7 

740.4 


* * 


.* v 
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Table LVIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: 0 = 0.0°, = .95, q m = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 


bminal a 

-2.0° 

0.0* 

2.0° 

4 . 6 ° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0" 

R 860 

R 861 

R: 862 

R: 863 

R 864 

R 865 

R 866 

R 867 

R 868 

R 869 

R 870 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

811.3 

847.6 

880.4 

916.1 

949.0 

983.9 

1019.4 

1051.9 

1085.5 

1118.3 

1149.9 

93 

748.4 

776.5 

801.6 

830.0 

856.1 

884.8 

915.1 

943.2 

973.3 

1003.5 

1033.3 

94 

812.9 

845.8 

876.8 

910.6 

942.0 

975.7 

1010.1 

1041.8 

1074.6 

1106.8 

1138.0 

95 

761.7 

784.8 

805.6 

834.6 

859.4 

870.4 

890.4 

912.5 

937.0 

962.2 

986.8 

125 

794.4 

806.8 

814.2 

822.8 

826.2 

827.5 

827.2 

822.1 

815.8 

805.9 

791.7 

126 

791.8 

804.9 

813.7 

821.9 

824.9 

826.5 

825.6 

820.1 

813.8 

804.4 

791.2 

128 

1109.4 

1100.4 

1087.7 

1079.4 

1066.1 

1054.6 

1044.7 

1035.8 

1028.9 

1021.8 

1014.2 

132 

652.1 

668.5 

683.0 

700.0 

715.8 

736.9 

756.3 

774.0 

793.3 

813.1 

832.9 

201 

1351.3 

1333.7 

1308.5 

1284.9 

1250.9 

1215.5 

1178.7 

1141.8 

1103.8 

1062.6 

1017.5 

202 

1400.6 

1394.0 

1379.6 

1367.0 

1344.2 

1319.9 

1293.2 

1266.6 

1237.8 

1205.5 

1169.7 

203 

1408.9 

1414.2 

1411.9 

1411.0 

1400.3 

1387.4 

1372.4 

1355.5 

1336.3 

1312.9 

1285.1 

204 

1366.7 

1385.7 

1396.7 

1408.8 

1411.0 

1411.5 

1410.1 

1405.6 

1398.2 

1386.6 

1370.5 

205 

1271.0 

1302.2 

1326.2 

1351.4 

1368.4 

1384.3 

1397.7 

1406.6 

1413.3 

1415.5 

1413.7 | 

206 

1164.5 

1201.7 

1233.0 

1266.1 

1292.6 

1318.6 

1343.0 

1362.4 

1380.5 

1395.0 

1405.4 ! 

207 

1071.6 



1181.6 

1212.5 

1243.3 

1273.7 

1299.5 

1324.6 

1346.9 

1365.9 

208 

1008.9 

1048.6 

1083.2 

1120.1 

1152.6 

1186.0 

1218.9 

1247.6 

1276.3 

1302.5 

1326.3 

209 

1239.3 



1256.7 

1253.1 



1233.4 

1222.8 

1207.4 

1188.0 

210 

1298.5 

1311.6 

1317.8 

1325.1 

1324.1 



1311.5 

1302.2 

1288.3 

1270.0 

211 

1346.8 



1383.7 

1385.2 

1385.4 

1383.3 

1378.0 

1370.1 

1357.3 

1340.0 

212 

1351.1 

1368.9 

1379.2 

1390.5 

1392.3 

1392.7 

1390.1 

1385.1 

1377.4 

1365.5 

1349.6 

213 

1302.8 

1318.2 

1326.0 

1334.8 

1334.5 

1332.3 

1327.3 

1319.8 



1281.1 

214 

1235.1 

1248.0 

1253.4 

1259.6 

1256.9 

1252.2 

1244.7 

1234.9 

1223.7 

1209.4 

1191.7 

215 

1051.0 

1024.9 

993.2 

966.1 

933.2 

899.9 

868.2 

836.7 

807.7 

777.2 

743.6 

216 

939.0 

953.1 

961.0 

970.0 

972.5 

973.4 

973.0 

969.6 

964.6 

955.5 

942.2 

217 

940.7 

956.4 

965.7 

975.8 

978.4 

978.9 

976.5 

971.5 

965.0 

956.2 

944.3 

218 

814.4 

848.3 

880.2 

914.4 

946.2 

980.2 

1014.6 

1047.1 

1080.0 

1112.2 

1143.2 

219 

797.3 

809.9 

817.3 

826.5 

829.8 

832.0 

832.9 

830.8 

828.0 

822.7 

813.4 

220 

793.4 

806.7 

815.5 

824.8 

828.4 

830.7 

830.7 

828.3 

824.8 

818.7 

809.3 

221 

713.7 

732.3 

745.3 

758.6 

767.0 

774.8 

781.1 

784.9 

787.8 

788.5 

786.1 

222 

709.5 

729.2 

741.3 

754.6 

763.5 

771.9 

778.7 

783.0 

786.4 

787.2 

785.2 

223 

682.9 

702.3 

713.6 

726.0 

734.2 

741.9 

748.6 

752.7 

755.9 

756.2 

753.3 

224 

681.2 

695.3 

708.6 

723.2 

733.3 

743.0 

750.9 

755.9 

759.7 

760.4 

758.1 

225 

987.6 

969.4 

946.9 

929.3 

907.2 

886.0 

867.3 

849.4 

834.5 

819.3 

803.7 

226 

1152.3 

1124.5 

1091.4 

1061.4 

1023.9 

986.0 

949.1 

913.3 

878.4 

842.0 

803.1 

227 

1206.0 

1179.2 

1146.7 

1117.0 

1079.2 

1040.9 

1002.8 

966.2 

929.9 

891.8 

851.4 

228 

1277.7 

1252.6 

1221.5 

1192.3 

1153.2 

1113.8 

1072.9 

1033.8 

992.8 

949.3 

902.9 






























































































































































































































Table LVIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: /? = 0.0°, M m = .95, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R- 860 

R 861 

R 862" 

R 863 

R 864 

R 865 1 

R 866 

R 867 

R 868 

R 869 

R 870 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

890.5 

928.7 

963.4 

1000.7 

1034.7 

1070.4 

1106.2 

1138.4 

1171.2 

1202.6 

1232.2 

230 

730.6 

749.8 

768.7 

790.9 

811.5 

834.7 

859.3 

883.6 

909.4 

936.0 

962.9 

231 

1075.7 

1080.3 

1078.8 

1079.3 

1073.0 

1065.8 

1058.0 

1047.8 

1036.7 

1021.8 

1003.1 

232 

1184.4 

1191.5 

1192.1 

1194.2 

1188.6 

1181.9 

1174.2 

1163.9 

1151.8 

1135.6 

1115.3 

233 

1174.7 

1184.0 

1186.4 

1189.9 

1184.9 

1177.9 

1168.6 

1157.5 

1145.3 

1130.5 

1112.7 

234 

1069.9 

1077.2 

1077.8 

1079.7 

1073.9 

1066.1 

1056.4 

1045.0 

1033.3 

1019.3 

1002.3 

235 

778.5 

803.5 

821.7 

839.3 

849.6 

855.4 

860.0 

860.6 

857.8 

850.5 

837.9 

236 

742.8 

772.4 

795.7 

820.3 

838.9 

855.3 

868.6 

879.3 

888.9 

895.2 

899.4 

237 

718.5 

740.1 

760.5 

783.2 

804.4 

826.4 

848.5 

869.0 

893.4 

916.4 

938.1 

238 

721.4 

740.4 

758.6 

779.7 

798.8 

818.6 

846.7 

870.2 

893.5 

917.7 

942.1 

239 

726.8 

743.6 

760.0 

779.9 

799.6 

821.1 

843.9 

866.5 

890.9 

916.1 

941.7 

240 

710.4 

720.8 

732.7 

747.3 

761.4 

778.6 

797.5 

815.9 

836.2 

857.5 

879.0 

241 

664.9 

689.2 

713.7 

738.7 

759.2 

779.0 

796.3 

809.3 

820.8 

828.7 

832.9 

242 

318.7 

306.2 

286.5 

273.8 

257.1 

252.6 

262.9 

303.8 

332.3 

342.8 

342.5 

243 

435.4 

420.1 

401.5 

388.4 

373.4 

359.4 

347.7 

335.2 

326.9 

318.8 

310.6 

244 

1001.1 

987.0 

969.4 

956.7 

939.7 

924.5 

911.6 

899.8 

890.5 

881.7 

873.1 

245 

981.6 

964.4 

943.4 

927.2 

906.5 

887.3 

870.3 

854.5 

841.0 

827.9 

814.9 

246 

849.4 

854.0 

857.3 

860.0 

863.2 

861.1 

859.2 

855.4 

854.3 

840.4 

829.1 



813.5 

824.7 



842.6 

842.3 

838.0 

832.6 

822.7 

807.5 

248 

772.3 

785.9 

794.6 

804.6 

809.4 

813.4 

815.2 

814.5 

812.4 

808.1 

800.2 

249 


792.2 

800.1 

809.9 

813.9 

817.2 

818.9 

818.0 

815.7 

811.2 

803.1 

250 

583.3 

615.8 

642.3 

667.5 

687.0 

704.3 

718.5 

728.4 




251 

515.8 

524.6 

533.7 

547.1 

559.2 

570.1 

579.8 

587.4 

595.4 



252 

80.7 

93.2 

90.6 

109.9 

105.5 

102.5 

119.3 

112.5 



127.3 
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Table LVUt: AEDC 16 r Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: fi = 2.0°, M B = .95, q,,, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Is 

[ordinal a 

-2.0" 

0.0° 

2.0" 

4.0° 

6.0" 

8.0° 

10.0° 

12.0" 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 871 

R 872 

R 873 

R 874 

R 875 

R 876 

R 877 

R 878 

R 879 

R 880 

R 881 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

781.1 

812.1 

846.4 

878.7 

912.4 

945.1 

978.1 

1009.9 

1043.4 

1073.4 

1106.9 

3 

877.6 

891.0 

902.3 

909.5 

913.3 

912.5 

910.9 

907.1 

898.0 

885.7 

871.5 

4 

939.8 

953.1 

967.6 

978.2 

981.3 

984.0 

983.8 

979.2 

974.2 

964.1 

954.3 

5 

895.9 

904.2 

910.3 

913.4 

915.4 

909.3 

908.0 

902.2 

889.4 

875.9 

861.9 

6 

959.7 

965.5 

971.7 

975.3 

977.5 

971.8 

966.8 

958.5 

949.9 

937.3 

925.1 

7 

5481.8 

5492.1 

5496.3 

5494.8 

5487.7 

5471.4 

5451.8 

5433.0 

5403.5 

5371.8 

5340.7 

8 

979.1 

980.4 

982.3 

982.1 

977.6 

971.4 

963.1 

952.0 

941.4 

926.8 

913.2 

9 

1047.6 

1020.7 

992.7 

965.5 

934.8 

903.7 

873.1 

847.1 

819.7 

790.8 

763.8 

10 

751.2 

777.2 

806.5 

834.4 

863.9 

892.6 

921.8 

950.7 

982.0 

1009.9 

1042.3 

11 

843.7 

856.7 

866.4 

870.9 

872.3 

871.4 

868.8 

864.1 

855.2 

843.3 

831.8 

12 

902.5 

911.2 

919.9 

927.3 

929.7 

930.1 

928.2 

922.2 

915.9 

904.3 

893.5 

13 

847.9 

857.6 

865.6 

874.0 

877.4 

874.2 

872.2 

865.3 

858.1 

847.5 

842.7 

14 

909.0 

915.9 

923.6 

932.5 

933.6 

929.2 

924.7 

918.3 

911.9 

901.2 

891.0 

15 

858.5 

862.5 

867.7 

873.4 

873.6 

869.6 

864.8 

858.8 

849.2 

838.4 

826.0 

16 

913.9 

918.1 

923.0 

925.5 

923.9 

920.1 

915.0 

906.7 

898.5 

886.2 

873.9 

17 

1037.8 

1015.6 

992.6 


946.2 

922.0 


879.8 

860.0 

840.9 

825.2 

19 

798.4 



832.6 

835.7 

834.9 

833.1 

829.8 

823.2 

813.9 

804.8 

20 

846.8 

861.6 

874.8 

883.4 

885.9 


882.4 

882.0 

876.9 

867.7 

859.5 

21 

795.3 

803.4 

811.1 

817.7 

821.7 

822.5 

822.4 

821.0 

816.2 

807.8 

800.8 

22 

839.4 

846.0 

855.0 

860.7 

862.9 

864.1 

863.4 

860.2 

856.1 

847.6 

839.7 

23 

753.2 

764.9 

776.6 



794.8 

797.1 

797.4 

794.1 

788.7 

782.3 

24 

776.4 



801.3 

806.6 


806.9 

806.3 


797.5 

791.5 

25 

726.8 

745.2 

759.8 



787.3 

792.6 

796.2 

796.4 

794.1 

791.2 

26 

760.6 

774.8 

789.6 

800.3 

807.8 

813.1 

817.0 

818.8 

819.7 

815.9 

812.2 

43 

800.0 

800.5 

801.4 

802.1 

801.6 

800.5 

800.4 

801.0 

801.5 

800.6 

802.2 

44 

879.6 

897.5 

916.1 

927.8 

936.3 

941.9 

944.8 

943.2 

940.8 

932.6 

924.6 

67 

712.8 

731.4 

747.9 

760.2 

770.0 

776.4 

780.8 

783.7 

782.8 

778.8 

774.1 

68 

745.4 

761.4 

777.7 

790.2 

799.5 

805.6 

810.1 

812.3 

813.3 

809.2 

805.0 

85 

908.3 

917.4 

924.1 

927.5 

927.4 

922.7 

919.0 

909.6 

897.7 

888.9 

873.0 

86 

931.7 

956.1 

980.6 

1001.3 

1018.6 

1033.2 

1045.5 

1052.8 

1060.5 

1062.1 

1065.1 

87 

814.9 

843.9 

873.1 

898.8 

924.2 

946.0 

967.0 

986.0 

1002.7 

1017.0 

1031.0 

88 

776.4 

801.0 

833.7 

863.6 

877.1 

886.7 

906.1 

928.0 

952.9 

976.1 

1003.9 

89 

712.7 

731.5 

750.7 

769.0 

789.0 

808.7 

826.7 

846.6 

868.7 

889.1 

913.8 

90 

703.1 

724.9 

746.8 

767.6 

789.5 

810.8 

833.4 

853.5 

878.3 

900.0 

926.3 

91 

711.5 

730.4 

749.4 

767.9 

787.9 

807.8 

828.3 

849.5 

873.1 

895.5 

922.1 

921 

1055.9 

1026.8 

995.9 

966.0 

931.9 

897.0 

861.9 

831.5 

800.8 

768.0 

738.5 










































































































































































































220 


Table LYUL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: 0 = 2.0°, M w = .95, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 871 

R 872 

R 873 

R 874 

R 875 

R 876 

R 877 

R 878 

R 879 

R 880 

R 881 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

807.2 

841.8 

878.6 

913.1 

948.7 

983.2 

1017.7 

1050.3 

1085.5 

1115.0 

1149.4 

93 

744.1 

770.9 

799.6 

827.0 

855.9 

884.2 

913.0 

941.3 

972.8 

1000.1 

1032.6 

94 

807.4 

840.0 

875.5 

908.8 

943.4 

976.9 

1010.7 

1042.8 

1077.2 

1106.6 

1140.5 

95 

764.2 

786.0 

818.3 

848.1 

861.5 

871.2 

890.7 

912.7 

937.8 

961.1 

988.9 

125 

766.5 

779.6 

791.4 

799.8 

806.2 

808.8 

809.7 

807.3 

800.7 

789.5 

777.7 

126 

816.9 

826.1 

835.7 

841.9 

845.5 

845.4 

843.0 

836.3 

828.3 

814.8 

802.0 

128 

1108.8 

1097.8 

1087.4 

1077.6 

1065.9 

1054.1 

1043.7 

1036.1 

1027.5 

1018.4 

1010.5 

132 

652.1 

667.1 

684.6 

701.0 

718.8 

738.6 

756.0 

773.2 

792.5 

810.1 

831.8 

201 

1351.1 

1331.4 

1308.5 

1282.9 

1250.5 

1213.8 

1175.0 

1139.5 

1098.6 

1056.2 

1011.3 

202 

1398.6 

1390.2 

1378.7 

1364.0 

1343.1 

1317.6 

1290.2 

1264.3 

1232.4 

1200.1 

1163.5 

203 

1405.9 

1409.5 

1410.4 

1407.8 

1398.9 

1385.3 

1369.8 

1353.4 

1331.9 

1307.7 

1279.8 

204 

1361.7 

1379.1 

1394.2 

1404.5 

1409.5 

1409.4 

1407.6 

1403.4 

1394.5 

1381.5 

1365.3 

205 

1265.3 

1294.8 

1323.2 

1346.7 

1366.5 

1381.7 

1395.2 

1404.4 

1410.0 

1410.6 

1409.6 

206 

1157.8 

1193.8 

1229.8 

1261.3 

1290.7 

1316.2 

1340.7 

1360.5 

1378.3 

1390.4 

1402.2 

207 

1067.2 

1104.6 

1142.9 

1177.4 

1210.8 

1241.6 

1271.8 

1297.7 

1323.5 



208 

1004.1 

1041.5 

1080.3 

1115.9 

1151.1 

1184.2 

1216.9 

1245.8 

1275.3 

1298.5 

1324.3 

209 

1203.5 

1213.6 

1220.6 

1223.4 

1222.0 

1214.9 

1209.5 

1202.5 

1187.8 

1172.2 

1152.4 

210 

1268.5 

1281.5 

1291.6 





1285.9 

1273.2 

1259.0 

1240.3 

211 



1357.8 



1369.4 

1367.6 

1363.4 

1352.6 

1339.1 

1321.4 

212 

1360.4 

1375.8 

1389.4 

1399.1 

1403.2 

1403.3 

1400.5 

1394.9 

1386.1 

1373.0 

1357.2 

213 

1324.4 

1336.7 

1347.6 

1354.7 

1356.6 

1355.0 

1349.5 

1341.3 

1331.4 

1316.9 

1300.6 

214 

1266.5 

1275.4 

1283.4 

1288.0 

1287.2 

1283.6 

1275.7 

1264.5 

1252.8 

1236.7 

1219.6 

215 

1051.7 

1023.3 




896.3 

862.3 

833.3 

802.9 

770.3 

739.4 

216 

903.1 

917.0 

928.4 

935.9 

939.9 

938.8 

938.4 

935.7 

926.8 

915.6 

901.9 

217 

972.4 

985.0 

997.2 

1006.3 

1010.8 

1012.6 

1011.4 

1006.0 

1000.4 

989.9 

979.5 

218 

804.8 

839.4 



943.2 

976.6 

1010.2 

1042.5 

1076.0 

1105.5 

1138.4 

219 






812.7 

812.8 

811.4 

806.4 

798.2 

788.9 

220 

811.9 

822.6 

834.4 

843.5 

848.5 

850.9 

851.5 

849.7 

846.3 

838.2 

830.5 

221 

695.6 

714.8 

731.8 

744.2 

754.6 

762.4 

768.6 

772.8 

774.7 

773.4 

771.8 

222 

726.0 

741.3 

756.1 

768.3 

778.3 

786.1 

792.3 

796.7 

800.1 

798.9 

797.7 

223 

672.7 

687.4 

701.9 

712.7 

722.3 

729.7 

735.7 

739.8 



736.4 

224 

686.6 

705.3 

721.3 

735.5 

747.7 

757.2 

764.8 

770.3 

774.7 

774.1 

773.1 

225 

990.3 

969.4 

948.4 

928.8 

906.8 

885.4 

865.5 

849.2 

832.5 

814.7 

800.4 

226 

1155.9 

1125.8 

1093.8 

1061.9 

1024.9 

986.2 

947.1 

913.1 

875.9 

838.0 

800.1 

227 

1208.7 

1179.9 

1148.7 

1117.2 

1080.1 

1041.0 

1000.6 

965.2 

926.4 

887.1 

847.2 

228 

1279.3 

1252.5 

1222.8 

1191.9 

1154.2 

1113.5 

1070.9 

1032.9 

988.6 

945.6 

898.3 
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* 


Table LVIII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: jS = 2.0°, M B = .95, q B = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 871 

R 872 

R 873 

R 874 

R 875 

R 876 

R 877 

R 878 

R 879 

R: 880 

R 881 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

885.5 

922.0 

960.8 

996.9 

1033.7 

1069.0 

1104.2 

1136.6 

1170.6 

1198.9 

1230.8 

230 

725.9 

746.4 

768.1 

789.4 

812.5 

835.3 

858.7 

882.6 

908.8 

933.6 

962.3 

231 

1034.5 

1039.9 

1042.4 

1041.7 

1037.4 

1027.9 

1021.0 

1012.8 

998.2 

982.2 

964.0 

232 

1146.7 

1154.2 

1158.6 

1159.2 

1155.6 

1146.6 

1139.7 

1131.2 

1115.3 

1098.6 

1077.9 

233 

1209.6 

1214.6 

1219.2 

1221.1 

1217.6 

1212.2 

1202.4 

1189.8 

1177.5 

1160.6 

1143.5 

234 

1108.7 

1111.2 

1113.7 

1113.8 

1109.1 

1102.8 

1092.7 

1079.7 

1067.5 

1051.1 

1035.1 

235 

767.2 

788.7 

807.9 

821.9 

831.5 

836.0 

838.1 

836.2 

828.0 

816.5 

800.9 

236 

741.2 

765.4 

789.0 

809.6 

826.3 

839.6 

850.8 

859.2 

863.4 

866.5 

866.7 

237 

719.8 

738.0 

759.8 

780.6 

801.9 

821.6 

840.0 

864.1 

884.1 

903.1 

924.9 

238 

722.4 

738.3 

758.3 

777.3 

797.1 

822.9 

843.7 

864.7 

887.5 

909.2 

934.8 

239 

725.2 

739.4 

759.8 

779.1 

800.1 

821.2 

842.6 

864.7 

889.1 

912.3 

939.6 

240 

707.4 

721.3 

733.5 

746.6 

762.4 

779.1 

796.5 

814.9 

835.5 

854.5 

877.6 

241 

67tio 

695.0 

718.2 

738.6 

757.7 

773.7 

786.5 

796.6 

803.2 

806.0 

807.6 

242 

349.5 

329.6 

316.9 

308.3 

298.5 

293.2 

292.2 

297.4 

315.3 

333.0 

336.2 

243 

441.1 

421.7 

403.4 

387.9 

372.4 

358.4 

344.6 

334.7 

325.6 

314.0 

307.1 

244 

1002.3 

985.9 

969.8 

955.1 

938.9 

923.4 

909.6 

898.9 

888.1 

877.4 

869.9 

245 

983.9 

#4.1 

944.5 

926.3 

905.9 

886.3 

868.3 

853.6 

838.6 

823.4 

811.4 

246 

819.4 

• 826.2 

833.2 

835.2 

839.6 

837.4 

836.6 

833.8 

826.3 

815.1 

804.3 

247 

778.7 

793.6 

806.9 

815.9 

821.3 

822.0 

819.8 

816.0 

806.7 

792.8 

776.9 

248 

749.3 

762.7 

775.2 



797.1 

800.1 

801.2 

798.4 

793.3 

787.1 

249 

799.8 

809.8 

820.0 

827.8 

832.1 

833.8 

834.2 

832.6 

829.2 

821.5 

813.3 

250 

535.6 

574.4 

609.1 

636.4 

661.0 

681.3 

698.5 

711.4 

720.4 

725.7 

729.5 

251 

494.6 

503.5 

515.3 

528.4 


553.4 

563.0 

572.0 

579.0 

583.9 

589.3 

252 

89.9 

98.5 

99.1 



101.4 

117.9 

111.0 

115.5 

124.2 

126.2 
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Table LDC AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 10. 0°, = .95, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal /S 

0.0° 

2.0° 

R 882 

R 883 

Pi 

Pi 

2 

982.0 

980.5 

3 

946.4 

913.4 

4 

951.2 

982.9 

5 

940.0 

910.7 

6 

935.2 

965.9 

7 

5489.1 

5425.7 

8 

932.9 

961.8 

9 

877.5 

872.5 

10 

925.4 

924.0 

11 

899.5 

870.8 

12 

900.1 

927.1 

13 

901.2 

875.4 

14 

897.0 

923.9 

15 

893.7 

866.6 

16 

888.2 

914.0 

17 

901.4 

898.9 

19 

858.4 

834.5 

20 

860.5 

882.2 

21 

843.9 

824.2 

22 

844.8 

862.9 

23 

814.8 

798.2 

24 

790.0 

806.6 

25 

807.6 

794.0 

26 

804.2 

817.1 

43 

801.8 

801.2 

44 

914.5 

944.1 

67 

796.3 

782.1 

68 

796.9 

810.1 

85 

955.4 

921.1 

86 

1015.4 

1045.6 

87 

992.2 

970.1 

88 

907.2 

907.6 

89 

834.4 

828.4 

90 

831.4 

834.9 

91 

831.3 

830.0 

921 

866.2 

860.7 


v 
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Tahle LDfc AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 


Nominal Conditions: a = 10.0 


, = .95, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


— 

Ori- 

fice 

m 

Nominal /S 

0.0° 

2.0" 

R 882 

R 883 

Pi 

Pi 

922 

1020.5 

1020.2 

93 

916.1 

915.1 

94 

1011.7 

1013.1 

95 

891.8 

892.3 

125 

829.0 

811.3 

126 

826.8 

841.8 

128 

1046.3 

1044.8 

132 

757.8 

757.3 

201 

1180.6 

1174.9 

202 

1295.4 

1291.1 

203 

1374.4 

1371.1 

204 

1412.2 

1409.7 

205 

1399.4 

1397.7 

206 

1344.5 

1343.5 

207 

1275.1 

1274.6 

208 

1220.2 

1219.8 

209 

1244.3 

1212.2 

210 

1320.2 

1293.8 

211 

1385.4 

1370.2 

212 

1392.3 

1402.0 

213 

1329.2 

1350.3 

214 

1246.4 

1275.6 

215 

868.8 

861.5 

216 

975.0 

940.9 

217 

977.8 

1011.1 

218 

1016.6 

1012.8 

219 

834.7 

814.3 

220 

832.0 

850.7 

221 

782.9 

770.0 

222 

780.3 

792.1 

223 

750.3 

737.1 

224 

752.3 

764.7 

225 

868.2 

865.3 

226 

950.7 

946.5 

227 

1004.6 

1000.0 

228 

1075.2 

1070.7 
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Table LIX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: a = 10. 0°, M., = .95, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

m 

Nominal j8 

0.0“ 

2.0“ 

R 882 

R 883 

Pi 

Pi 

229 

1107.5 

1108.9 

230 

861.4 

860.5 

231 

1060.1 

1023.5 

232 

1176.3 

1142.3 

233 

1170.2 

1202.1 

234 

1057.7 

1091.4 

235 

861.7 

839.7 

236 

869.9 

852.6 

237 

850.8 

842.1 

238 

848.9 

845.8 

239 

845.9 

844.4 

240 

799.4 

798.0 

241 

797.7 

788.1 

242 

270.6 

286.1 

243 

346.7 

343.8 

244 

913.0 

910.0 

245 

871.5 

868.3 

246 

860.8 

838.1 

247 

844.2 

821.5 

248 

816.7 

801.4 

249 

820.1 

834.1 

250 

720.3 

700.8 

251 

581.4 

564.4 

252 

110.8 

110.7 
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+ * 


Table LX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /3 = 0.0°, M # = 1.10, q M = 680.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R: 195 

R 196 

R: 197 

R 198 

R 199 

R 200 

R: 201 

R: 202 

R 203 

R 204 

R 205 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

908.0 

945.0 

985.2 

1024.8 

1064.6 

1106.3 

1146.5 

1182.5 

117.8 

1261.5 

1304.3 

3 

1066.5 

1077.8 

1089.5 

1093.4 

1095.7 

1096.6 

1093.9 

1082.7 

-31.8 

1060.3 

1047.2 

4 

1066.9 

1090.1 

1102.3 

1100.9 

1105.6 

1106.9 

1103.9 

1093.0 

-18.7 

1073.6 

1066.2 

5 

1092.0 

1095.4 

1099.6 

1106.4 

1106.1 

1101.2 

1084.7 

1070.3 

-47.4 

1042.4 

1028.6 

6 

1086.2 

1091.8 

1098.2 

1101.5 

1101.5 

1096.3 

1087.4 

1071.8 

-48.8 

1040.0 

1030.0 

7 

1109.3 

1107.0 

1104.8 

1099.2 

1090.2 

1083.9 

1072.8 

1053.9 

-66.7 

1019.6 

1003.6 

8 

1109.5 

1110.1 

1108.9 

1108.0 

1103.4 

1091.2 

1079.0 

1060.2 

-57.8 

1029.7 

1023.4 

9 

1233.6 

1194.5 

1155.4 

1116.5 

1076.9 

1037.3 

998.2 

952.9 

-190.6 

867.9 

837.2 

10 

855.6 

888.3 

923.2 

957.6 

992.6 

1029.8 

1066.3 

1098.4 

32.7 

1174.0 

1216.2 

11 

1080.0 

1081.1 

1076.0 

1069.1 

1057.1 

1048.6 

1035.8 

1018.7 

-109.6 

976.3 

951.6 

12 

1079.0 

1076.6 

1072.2 

1067.9 

1058.7 

1050.7 

1035.0 

1009.3 

-115.8 

967.6 

946.9 

13 

1064.6 

1059.7 

1056.8 

1056.0 

1051.7 

1045.9 

1028.8 

1009.2 

-111.7 

982.9 

962.1 

14 

1051.1 

1051.7 

1057.0 

1056.7 

1051.7 

1044.8 

1032.7 

1005.3 

-114.4 

976.4 

964.4 

15 

1035.3 

1034.7 

1034.4 

1027.6 

1022.5 

1016.5 

1006.9 

989.4 

-129.1 

958.4 

944.0 

16 

1034.6 

1036.2 

1036.5 

1035.4 

1031.4 

1025.4 

1014.1 

994.8 

-122.0 

962.1 

948.8 

17 

1222.8 

1190.2 

1158.1 

1126.7 

1095.3 

1064.9 

1035.6 

1003.3 

-127.6 

954.9 

939.3 

19 

942.9 

965.9 

976.3 

980.1 

979.6 

976.1 

972.5 

959.8 

-154.3 

933.8 

925.6 

20 

936.8 

961.2 

980.1 

984.6 

986.6 

985.9 

981.9 

968.6 

-142.5 

948.4 

940.1 

21 

945.9 

950.7 

957.4 

961.2 

962.6 

962.3 

958.7 

950.3 

-165.9 

922.2 

905.3 

22 

949.8 

954.6 

960.6 

964.9 

966.3 

965.1 

961.9 

950.9 

-165.4 

921.3 

900.2 

23 

886.6 

900.6 

914.7 

920.2 

923.6 

927.6 

927.2 

919.7 

-193.6 

900.0 

886.0 

24 

887.1 

898.6 

908.0 

912.8 

914.9 

917.2 

915.0 

906.4 

-204.6 

889.1 

878.7 

25 

870.9 

882.3 

897.7 

910.1 

921.8 

929.8 

934.2 

935.6 

-175.2 

927.9 

921.4 

26 

862.6 

879.5 

898.3 

907.7 

920.1 

927.4 

931.2 

931.8 

-178.5 

923.4 

915.9 

43 

1039.9 

1049.9 

1061.3 

1063.3 

1069.7 

1072.9 

1070.7 

1059.7 

-50.0 

1047.2 

1040.7 

44 

1018.1 

1030.0 

1037.6 

1044.5 

1051.0 

1053.6 

1053.2 

1043.9 

-63.4 

1031.7 

1030.1 

67 

842.9 

856.3 

875.0 

889.5 

904.0 

910.9 

916.4 

915.7 

-194.3 

906.4 

897.2 

68 

841.8 

862.1 

883.0 

892.1 

907.2 

914.2 

918.4 

916.9 

-193.0 

906.1 

896.6 

85 

1105.2 

1110.0 

1113.7 

1110.7 

1113.1 

1109.6 

1103.1 

1088.5 

-29.4 

1060.9 

1045.6 

86 

1067.5 

1091.2 

1116.7 

1139.6 

1159.5 

1176.0 

1187.8 

1192.7 

95.2 

1203.6 

1210.2 

87 

965.5 

999.4 

1034.8 

1066.6 

1096.1 

1127.2 

1152.7 

1173.9 

92.9 

1219.7 

1241.4 

88 

888.4 

910.8 

932.8 

949.5 

970.8 

995.7 

1021.2 

1042.5 

-30.6 

1102.0 

1138.5 

89 

801.9 

822.1 

840.2 

871.4 

896.9 

921.2 

945.6 

965.6 

-112.8 

1018.0 

1052.1 

90 

808.2 

825.2 

842.8 

869.8 

893.2 

918.4 

942.0 

961.8 

-113.7 

1016.5 

1050.1 

91 

807.8 

824.1 

840.3 

871.0 

894.5 

918.5 

943.0 

963.1 

-111.6 

1020.0 

1055.2 

921 

1242.3 

1199.5 

1156.6 

1113.7 

1069.7 

1025.5 

983.8 

935.0 

-213.4 

845.3 

828.2 
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Table LX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: /? = 0.0°, = 1.10, q OT = 680.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 195 

R 196 

R 197 

R 198 

R 199 

R 200 

R 201 

R 202 

R 203 

R 204 

R 205 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

937.1 

978.4 

1022.3 

1064.9 

1107.5 

1151.6 

1193.7 

1232.5 

168.7 

1314.8 

1357.3 

93 

849.4 

875.4 

910.8 

945.1 

979.9 

1016.9 

1053.0 

1085.1 

19.0 

1160.4 

1202.3 

94 

939.8 

976.9 

1017.3 

1057.3 

1097.7 

1140.1 

1180.9 

1218.1 

154.3 

1299.3 

1341.9 

95 

872.9 

895.1 

917.2 

934.0 

955.5 

980.7 

1006.5 

1027.8 

-45.6 

1087.2 

1123.9 

125 

917.7 

928.0 

937.2 

943.2 

945.6 

945.7 

941.3 

926.7 

-193.2 

890.9 

870.8 

126 

917.7 

928.9 

938.1 

943.3 

945.8 

945.3 

940.5 

926.0 

-192.9 

891.4 

874.6 

128 

1329.5 

1312.6 

1297.5 

1282.8 

1267.9 

1254.2 

1240.8 

1227.1 

106.8 

1203.4 

1194.2 

132 

710.6 

731.2 

753.2 

774.8 

797.4 

821.8 

845.7 

875.4 

-207.1 

930.6 

955.6 

201 

1634.2 

1605.4 

1573.2 

1537.5 

1497.3 

1454.6 

1409.3 

1360.3 

201.3 

1255.7 

1201.3 

202 

1698.5 

1684.1 

1666.7 

1645.7 

1619.8 

1591.4 

1559.2 

1523.7 

376.5 

1443.4 

1399.5 

203 

1711.5 

1712.3 

1711.1 

1705.3 

1694.3 

1680.7 

1661.0 

1639.3 

503.6 

1582.1 

1547.8 

204 

1657.1 

1675.3 

1692.5 

1703.1 

1709.1 

1711.7 

1709.5 

1703.6 

583.9 

1676.6 

1656.1 

205 

1534.7 

1568.7 

1601.8 

1629.9 

1653.9 

1675.7 

1691.5 

1703.1 

601.2 

1712.2 

1709.8 

206 

1400.0 

1441.9 

1484.1 

1522.0 

1557.2 

1591.2 

1619.7 

1645.2 

558.3 

1684.8 

1697.8 

207 

1280.4 

1324.5 

1370.3 

1412.8 

1453.5 

1493.7 

1529.2 

1562.1 

485.0 

1620.2 

1644.6 

208 

1198.2 

1242.1 

1288.3 

1331.9 

1374.5 

1416.9 

1455.7 

1492.0 

419.9 

1559.7 

1590.4 

209 

1490.6 

1497.3 

1503.4 

1504.2 

1501.5 

1497.3 

1489.3 

1477.2 

352.4 

1441.4 

1417.5 

210 

1569.7 

1580.7 

1591.2 

1596.3 

1596.7 

1595.9 

1590.7 

1581.6 

458.9 

1550.2 

1527.3 

211 

1634.0 

1649.3 

1663.4 

1672.0 

1676.1 

1678.1 

1675.1 

1668.7 

547.4 

1640.0 

1618.0 

212 

1637.6 

1654.5 

1670.3 

1680.1 

1685.6 

1687.9 

1684.6 

1677.9 

557.7 

1650.1 

1630.5 

213 

1578.0 

1591.9 

1603.0 

1610.4 

1612.8 

1611.8 

1605.4 

1595.5 

474.4 

1565.4 

1546.1 

214 

1490.3 

1500.7 

1508.0 

1512.2 

1511.3 

1507.0 

1497.7 

1484.2 

361.6 

1450.1 

1430.5 

215 

1240.8 

1199.7 

1158.5 

1117.0 

1074.1 

1030.9 

988.4 

939.1 

-209.9 

843.5 

813.4 

216 

1100.2 

1111.5 

1122.3 

1129.1 

1131.9 

1133.7 

1131.6 

1122.3 

8.0 

1101.8 

1089.1 

217 

1105.8 

1119.6 

1130.5 

1138.3 

1142.7 

1143.4 

1139.6 

1128.8 

15.9 

1108.6 

1099.9 

218 

940.7 

979.7 

1021.6 

1062.7 

1103.7 

1146.4 

1187.3 

1224.9 

161.1 

1306.3 

1348.3 

219 

918.2 

928.1 

937.8 

944.4 

946.6 

947.6 

946.9 

935.2 

-177.5 

912.3 

896.9 

220 

915.3 

925.6 

936.0 

944.4 

946.5 

946.5 

945.7 

934.1 

-179.2 

906.6 

884.8 

221 

823.2 

843.6 

864.4 

878.6 

894.8 

904.5 

911.1 

913.1 

-194.9 

910.7 

905.5 

222 

823.5 

844.1 

859.8 

874.1 

889.2 

898.9 

907.2 

909.8 

-196.5 

909.0 

904.2 

223 

782.0 

803.1 

824.1 

842.5 

852.1 

863.8 

868.6 

870.9 

-237.2 

868.1 

862.0 

224 

778.9 

800.0 

815.5 

836.4 

851.1 

863.3 

870.4 

874.5 

-231.2 

874.7 

870.4 

225 

1161.0 

1130.0 

1100.4 

1071.6 

1042.6 

1014.3 

987.0 

955.4 

-175.0 

906.7 

848.3 

226 

1375.0 

1332.6 

1289.2 

1244.8 

1198.9 

1152.1 

1103.9 

1052.3 

-101.9 

954.6 

910.6 

227 

1444.4 

1403.9 

1361.5 

1318.0 

1271.9 

1224.7 

1174.2 

1121.6 

-34.5 

1020.7 

972.9 

228 

1537.3 

1499.5 

1458.9 

1416.0 

1369.4 

1321.2 

1270.9 

1216.6 

55.1 

1105.6 

1050.0 


* 


4 
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Table LX: AEDC 16' 
Nominal Conditions: 


Tunnel - 10% Model(continued) 
j3 = 0.0°, M m = 1.10, = 680.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 195 

R 196 

R 197 

R 198 

R 199 

R 200 

R 201 

R 202 

R 203 

R 204 

R 205 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

1042.9 

1085.9 

1131.7 

1175.7 

1219.6 

1264.4 

1306.7 

1346.0 

280.3 

1425.5 

1464.8 

230 

827.5 

851.2 

870.9 

895.4 

921.3 

949.9 

978.4 

1002.2 

-68.3 

1066.6 

1105.7 

231 

1277.2 

1276.7 

1276.2 

1271.9 

1265.0 

1256.9 

1246.1 

1230.1 

106.4 

1194.0 

1173.4 

232 

1419.3 

1422.3 

1424.9 

1422.6 

1417.0 

1410.3 

1400.1 

1385.2 

259.3 

1346.9 

1322.4 

233 

1408.7 

1414.6 

1417.5 

1417.7 

1413.9 

1406.7 

1394.9 

1378.9 

256.1 

1343.5 

1324.4 

234 

1272.8 

1275.6 

1275.9 

1274.3 

1268.6 

1259.7 

1247.1 

1229.6 

108.3 

1195.1 

1179.0 

235 

893.5 

930.2 

948.8 

963.2 

974.4 

981.5 

983.4 

974.4 

-137.2 

952.6 

940.8 

236 

852.3 

880.3 

911.6 

936.5 

957.2 

976.5 

991.1 

996.9 

-97.8 

1010.9 

1017.9 

237 

817.3 

840.8 

867.6 

890.3 

915.4 

941.8 

966.8 

985.3 

-91.7 

1041.3 

1072.9 

238 

819.2 

840.4 

866.3 

886.7 

909.7 

933.5 

961.7 

987.9 

-87.6 

1043.1 

1076.8 

239 

823.9 

844.1 

867.4 

885.3 

907.0 

932.5 

958.2 

979.2 

-94.1 

1038.8 

1075.7 

240 

788.3 

810.3 

831.5 

860.2 

875.9 

895.2 

911.9 

930.6 

-153.5 

976.3 

1003.5 

241 

733.4 

777.6 

816.3 

853.3 

879.2 

901.2 

917.5 

930.1 

-166.9 

946.7 

949.8 

242 

367.2 

341.0 

317.7 

297.1 

278.3 

262.8 

252.6 

254.4 

-823.2 

321.6 

351.9 

243 

512.6 

489.0 

468.8 

451.0 

433.6 

417.6 

403.1 

391.5 

-730.9 

368.3 

357.8 

244 

1186.4 

1162.2 

1139.7 

1118.5 

1098.0 

1079.3 

1061.4 

1043.9 

-78.5 

1016.1 

1006.5 

245 

1155.2 

1126.0 

1098.4 

1071.6 

1044.9 

1019.5 

994.8 

967.3 

-161.7 

923.1 

911.4 

246 

972.9 

988.3 

984.5 

986.1 

985.6 

983.0 

977.4 

960.2 

-151.9 

940.2 

931.0 

247 

916.7 

932.4 

946.0 

954.6 

962.1 

962.9 

958.9 

944.4 

-171.7 

912.3 

894.2 

248 

893.0 

906.9 

918.3 

925.7 

931.2 

936.4 

936.3 

930.4 

-183.4 

913.7 

898.3 

249 

906.2 

916.3 

925.5 

933.3 

938.4 

942.1 

942.1 

937.0 

-174.9 

923.9 

905.9 

250 

658.9 

698.3 

737.1 

769.1 

798.4 

822.6 

840.2 

852.7 

-246.9 

865.9 

866.3 

251 

567.7 

582.4 

598.3 

614.4 

628.3 

641.6 

653.2 

664.9 

-434.6 

681.5 

685.6 

252 

105.2 

101.5 

110.2 

116.6 

122.6 

129.7 

133.8 

135.1 

30.9 

146.8 

146.2 
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Table LXL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /S = 0.0°, M m = 1.10, q K = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 242 

R 243 

R 244 

R 245 

R 246 

R 247 

R 248 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

660.5 

687.4 

716.3 

746.5 

778.3 

805.7 

834.2 

3 

778.7 

788.1 

795.0 

801.4 

804.8 

803.5 

798.3 

4 

782.6 

792.8 

800.3 

806.3 

811.1 

811.9 

809.6 

5 

797.8 

801.4 

803.0 

804.8 

805.3 

799.4 

790.6 

6 

798.4 

801.4 

802.6 

804.8 

807.2 

804.0 

795.8 

7 

811.5 

807.2 

804.6 

802.3 

797.7 

790.3 

778.8 

8 

815.5 

814.6 

812.0 

810.2 

807.1 

801.2 

792.2 

9 

906.3 

876.1 

845.6 

818.5 

790.0 

762.3 

731.1 

10 

621.1 

647.1 

672.2 

698.7 

727.0 

751.4 

777.1 

11 

787.3 

788.6 

784.9 

780.6 

774.4 

766.6 

753.9 

12 

791.8 

790.0 

785.0 

782.7 

777.8 

771.1 

759.8 

13 

770.8 

770.4 

768.8 

770.6 

768.3 

760.1 

748.2 

14 

772.0 

771.5 

771.5 

773.7 

770.9 

764.9 

754.7 

15 

757.1 

757.2 

755.6 

754.5 

751.3 

746.3 

735.7 

16 

760.2 

760.3 

759.2 

758.9 

756.9 

752.2 

743.9 

17 

898.7 

873.4 

848.0 

826.5 

804.1 

783.1 

759.6 

19 

696.9 

712.6 

711.8 

715.7 

717.2 

714.2 

707.1 

20 

687.4 

705.4 

717.3 

721.9 

724.4 

722.6 

718.4 

21 

690.1 

694.6 

698.9 

702.4 

704.4 

702.9 

698.3 

22 

695.8 

700.3 

704.9 

708.0 

709.9 

708.6 

704.4 

23 

647.8 

658.6 

668.1 

674.3 

677.8 

679.5 

677.9 

24 

650.2 

660.1 

665.5 

670.6 

673.3 

674.6 

671.9 

25 

637.4 

645.7 

655.6 

665.9 

675.9 

681.3 

683.4 

26 

633.0 

645.2 

658.2 

666.6 

676.7 

681.9 

683.8 

43 

635.6 

634.8 

633.9 

634.9 

635.9 

635.5 

634.0 

44 

746.3 

754.6 

759.9 

766.2 

771.5 

772.8 

772.2 

67 

618.3 

627.3 

639.8 

651.7 

663.6 

668.0 

671.0 

68 

618.4 

632.8 

647.6 

656.1 

667.9 

672.7 

675.1 

85 

811.0 

816.0 

818.5 

821.0 

820.7 

816.2 

808.0 

86 

781.7 

801.7 

819.3 

836.3 

851.8 

862.6 

871.2 

87 

704.3 

730.5 

755.9 

781.1 

805.8 

825.0 

842.8 

88 

648.3 

669.6 

692.3 

712.9 

730.6 

745.7 

763.3 

89 

586.2 

601.4 

612.7 

634.8 

657.3 

673.0 

689.5 

90 

591.2 

606.6 

616.4 

635.5 

656.3 

671.7 

687.7 

91 

591.5 

604.5 

613.5 

633.6 

654.7 

670.0 

686.5 

921 

917.7 

884.7 

850.9 

820.3 

787.5 

755.9 

720.8 


4 
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Table LXL* AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: /S = 0.0°, M K = 1.10, = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

r ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 242 

R 243 

R 244 

R 245 

R 246 

R 247 

R 248 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

884.3 

716.9 

748.4 

780.6 

814.3 

842.9 

872.7 

93 

618.1 

640.2 

664.8 

690.9 

718.8 

742.6 

768.0 

94 

686.5 

715.0 

744.6 

775.1 

807.4 

835.2 

864.0 

95 

637.4 

657.2 

679.0 

697.6 

715.0 

730.6 

748.3 

125 

670.5 

678.8 

684.3 

689.8 

693.5 

692.3 

687.8 

126 

674.0 

682.0 

687.5 

692.8 

696.8 

695.9 

691.9 

128 

978.1 

964.8 

951.7 

942.4 

933.3 

923.4 

911.0 

132 

524.1 

539.5 

554.9 

571.3 

589.2 

605.2 

621.9 

201 

1204.3 

1181.3 

1155.4 

1131.2 

1103.0 

1073.5 

1037.1 

202 

1251.0 

1239.4 

1224.5 

1210.9 

1193.7 

1173.4 

1146.6 

203 

1259.1 

1259.5 

1256.4 

1254.1 

1248.2 

1238.0 

1221.4 

204 

1218.9 

1232.8 

1243.1 

1252.9 

1259.5 

1260.2 

1255.9 

205 

1127.6 

1153.9 

1177.0 

1199.4 

1219.8 

1233.1 

1242.1 

206 

1026.8 

1059.5 

1089.9 

1119.6 

1148.5 

1170.0 

1188.9 

207 

939.8 

974.3 

1007.0 

1039.2 

1071.9 

1097.7 

1122.0 

208 

878.5 

913.1 

946.3 

979.6 

1013.5 

1040.9 

1067.7 

209 

1094.6 

1100.8 

1103.9 

1107.4 

1107.4 

1102.5 

1092.2 

210 

1153.2 

1162.5 

1168.7 

1175.0 

1177.6 

1175.2 

1167.4 

211 

1200.8 

1213.3 

1222.0 

1230.8 

1236.1 

1235.9 

1230.3 

212 

1205.2 

1217.7 

1226.5 

1235.6 

1241.9 

1242.7 

1238.2 

213 

1162.0 

1171.2 

1177.3 

1183.5 

1187.8 

1186.7 

1181.0 

214 

1098.0 

1104.2 

1107.4 

1111.1 

1112.6 

1109.5 

1102.0 

215 

913.8 

881.4 

848.4 

818.8 

787.9 

757.6 

723.6 

216 

804.3 

814.2 

821.7 

828.5 

832.5 

831.7 

826.9 

217 

812.7 

821.8 

828.5 

834.8 

839.2 

839.8 

837.0 

218 

686.8 

716.9 

747.3 

778.6 

811.4 

839.8 

868.8 

219 

670.8 

678.3 

684.6 

690.8 

694.0 

693.1 

690.6 

220 

671.0 

678.8 

686.6 

693.3 

696.2 

695.5 

693.6 

221 

602.8 

618.4 

632.2 

644.1 

658.7 

664.2 

667.7 

222 

604.2 

619.7 

632.0 

641.9 

655.5 

661.5 

666.5 

223 

572.8 

589.1 

604.9 

617.6 

628.2 

635.0 

637.2 

224 

571.4 

587.9 

599.3 

613.5 

627.9 

635.3 

639.5 

225 

853.5 

829.6 

805.8 

785.8 

765.7 

745.7 

723.7 

226 

1013.2 

980.0 

945.7 

914.7 

881.6 

849.5 

812.4 

227 

1064.8 

1032.8 

999.1 

968.9 

936.0 

903.7 

866.1 

228 

1133.4 

1103.3 

1070.9 

1041.2 

1008.0 

974.9 

935.2 
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Table LXL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /? = 0.0°, = 1.10, q M = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4^ 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 242 

R 243 

R 244 

R 245 

R 246 

R 247 

R 248 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

762.4 

796.4 

829.6 

863.2 

898.0 

927.4 

957.1 

230 

603.7 

622.6 

638.6 

656.8 

677.0 

695.4 

715.2 

231 

936.1 

937.3 

936.0 

934.9 

931.2 

923.6 

911.7 

232 

1041.5 

1045.3 

1046.0 

1047.1 

1044.5 

1037.7 

1026.1 

233 

1037.8 

1040.5 

1040.5 

1041.5 

1040.4 

1035.5 

1026.6 

234 

937.6 

937.8 

936.1 

935.1 

932.6 

926.8 

917.6 

235 

651.7 

679.3 

692.5 

704.9 

714.5 

716.9 

716.3 

236 

622.2 

643.2 

665.3 

686.0 

704.3 

715.3 

722.9 

237 

596.7 

613.7 

633.3 

651.1 

671.6 

688.1 

705.3 

238 

598.3 

614.4 

633.4 

649.5 

666.8 

681.5 

705.4 

239 

601.1 

615.5 

634.6 

649.9 

667.9 

683.7 

701.4 

240 

578.8 

594.5 

610.3 

630.1 

646.3 

658.6 

669.3 

241 

536.6 

569.6 

598.0 

625.1 

647.7 

661.9 

672.3 

242 

270.8 

251.8 

234.9 

219.9 

206.8 

195.8 

188.8 

243 

376.4 

359.2 

343.9 

331.4 

319.3 

308.0 

296.7 

244 

873.2 

854.5 

836.5 

822.5 

808.7 

795.5 

780.7 

245 

849.7 

827.2 

805.3 

786.9 

768.5 

750.5 

730.6 

246 

721.0 

724.3 

726.5 

728.5 

722.5 

719.5 

712.2 

247 

669.0 

681.4 

690.7 

698.3 

705.4 

704.2 

699.3 

248 

652.4 

664.0 

671.3 

677.8 

683.2 

686.1 

684.8 

249 

664.8 

673.0 

678.8 

685.6 

690.2 

692.7 

691.7 

250 

481.2 

511.4 

538.8 

563.4 

586.8 

602.2 

614.3 

251 

416.0 

427.4 

438.4 

450.9 

462.3 

470.8 

478.6 

252 

76.0 

84.1 

89.1 

84.3 

90.6 

90.9 

91.5 


t 
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Table LXIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: 0 = 0.0°, M B = 1.10, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


1 

Nominal a 

Ori- 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

fice 

R 262 

R 263 

R 264 

R 265 

R 266 

R 267 

R 268 

R 269 

R 270 

R 271 

R 272 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

662.6 

688.6 

716.7 

745.5 

775.6 

806.6 

836.9 

865.6 

896.1 

925.6 

953.8 

3 

782.2 

790.0 

796.6 

801.1 

803.4 

803.9 

801.5 

797.0 

789.6 

779.3 

767.3 

4 

778.9 

791.2 

800.7 

805.8 

810.1 

810.7 

808.3 

804.1 

797.1 

789.2 

780.1 

5 

800.6 

802.7 

804.4 

804.6 

804.1 

799.8 

794.0 

786.8 

777.3 

765.4 

752.8 

6 

794.0 

799.2 

802.9 

804.5 

806.2 

802.2 

793.9 

786.5 

775.2 

764.8 

753.6 

7 

810.6 

808.8 

806.9 

803.4 

798.2 

792.2 

783.8 

774.0 

762.1 

748.0 

734.6 

8 

810.7 

812.4 

812.6 

810.1 

806.0 

798.9 

789.9 

780.3 

768.6 

756.6 

746.5 

9 

901.8 

874.4 

847.5 

818.9 

789.9 

759.9 

730.4 

701.9 

670.6 

637.7 

608.5 

10 

623.7 

648.2 

672.8 

698.0 

724.7 

752.3 

779.9 

806.1 

834.5 

862.1 

889.1 

11 

788.5 

789.3 

786.3 

780.7 

773.9 

767.1 

756.9 

745.1 

729.1 

712.8 

693.6 

12 

788.2 

788.0 

785.7 

782.2 

776.5 

768.7 

757.5 

743.7 

726.6 

711.0 

693.5 

13 

772.4 

771.1 

770.2 

770.6 

767.5 

760.9 

752.1 

742.2 

728.9 

714.7 

698.0 

14 

768.0 

769.4 

771.4 

773.1 

769.5 

762.4 

752.3 

740.3 

726.6 

713.0 

697.1 

15 

758.7 

757.9 

757.0 

754.7 

751.0 

746.9 

738.8 

729.1 

717.4 

704.4 

688.9 

16 

755.8 

758.1 

759.2 

758.3 

755.4 

749.8 

741.5 

732.0 

720.4 

707.6 

692.9 

17 

894.6 

872.0 

849.8 

826.4 

803.6 

780.7 

758.8 

739.1 

719.3 

703.0 

689.3 

19 

701.6 

714.3 

713.4 

716.2 

716.9 

715.4 

709.8 

705.9 

698.5 

687.1 

678.3 

20 

685.2 

703.1 

716.7 

720.6 

722.3 

720.5 

717.4 

713.5 

705.9 

698.1 

686.9 

21 

691.8 

695.5 

700.5 

703.1 

704.3 

703.7 

700.8 

698.2 

688.7 

677.2 

660.4 

22 

693.2 

698.5 

704.4 

706.7 

707.9 

706.6 

703.4 

699.5 

689.2 

677.7 

655.3 

23 

649.8 

680.4 

670.1 

675.2 

677.9 

680.5 

680.1 

677.2 

670.8 

661.5 

648.9 

24 

647.7 

658.2 

664.8 

669.0 

670.8 

672.4 

670.6 

667.6 

661.7 

653.5 

643.1 

25 

638.6 

646.7 

657.3 

666.7 

675.6 

682.2 

685.5 

687.3 

684.7 

680.7 

674.9 

26 

631.4 

644.1 

657.7 

665.3 

674.3 

680.6 

683.7 

684.9 

682.3 

678.0 

671.3 

43 

634.7 

634.7 

635.0 

634.9 

635.1 

635.3 

635.1 

635.0 

634.6 

634.2 

633.4 

44 

743.4 

752.0 

759.3 

765.3 

770.1 

771.6 

771.2 

769.0 

764.9 

760.1 

754.5 

67 

618.7 

628.6 

641.2 

652.4 

662.9 

668.7 

672.9 

673.6 

671.4 

665.8 

657.8 

68 

616.8 

631.9 

647.0 

654.6 

665.3 

671.5 

674.8 

674.7 

671.8 

666.0 

657.6 

85 

814.1 

817.4 

819.9 

820.6 

819.4 

816.5 

811.2 

804.2 

794.3 

781.8 

768.0 

86 

779.5 

800.3 

818.9 

835.4 

850.7 

862.8 

871.6 

877.8 

882.0 

885.0 

886.6 

87 

707.9 

733.1 

757.5 

780.9 

803.5 

825.7 

846.0 

863.7 

881.5 

896.5 

909.5 

88 

649.0 

669.5 

692.1 

711.8 

728.6 

746.5 

765.8 

784.9 

806.8 

828.7 

850.4 

89 

586.3 

601.8 

613.5 

634.5 

656.0 

673.9 

691.9 

708.7 

727.7 

747.4 

767.0 

90 

591.7 

606.3 

616.6 

634.5 

654.3 

671.4 

689.6 

707.7 

727.6 

747.4 

766.7 

91 

591.5 

604.5 

613.8 

633.1 

652.9 

670.1 

688.1 

706.4 

727.1 

747.9 

768.4 

921 

913.5 

882.7 

852.2 

820.4 

787.7 

754.3 

721.7 

690.2 

WmSM 


602.3 
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Table LXH AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /3 = 0.0°, M x - 1.10, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

h 

omvnal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

40° 

6.0° 

8.0° 

10.0" 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 262 

R 263 

R 264 

R 265 

R 266 

R 267 

R 268 

R 269 

R 270 

R 271 

R 272 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

686.3 

718.0 

748.6 

779.7 

811.7 

844.4 

876.5 

905.6 

936.8 

966.5 

995.2 

93 

620.5 

641.1 

665.2 

690.3 

716.7 

743.9 

771.3 

796.9 

825.0 

852.4 

879.5 

94 

688.5 

716.0 

744.7 

774.1 

804.9 

836.4 

867.3 

895.9 

926.3 

955.4 

983.5 

95 

637.9 

657.3 

679.2 

696.9 

713.3 

731.3 

750.7 

769.9 

791.6 

813.6 

835.3 

125 

672.8 

679.9 

686.0 

690.6 

693.6 

693.3 

690.0 

682.5 

670.5 

654.7 

642.3 

126 

671.0 

680.1 

686.9 

691.3 

694.4 

693.6 

690.3 

682.9 

671.3 

656.5 

643.0 

128 

975.6 

963.9 

953.4 

942.6 

932.4 

921.7 

911.4 

902.3 

892.6 

883.1 

875.2 

132 

526.2 

541.9 

557.1 

572.9 

589.2 

606.7 

624.6 

643.1 

664.4 

684.0 

702.3 

201 

1200.4 

1179.9 

1157.6 

1131.8 

1102.8 

1070.6 

1036.1 

1002.5 

963.7 

923.7 

883.7 

202 

1248.1 

1238.4 

1226.7 

1211.3 

1192.8 

1170.8 

1146.2 

1121.5 

1091.8 

1060.4 

1027.4 

203 

1257.1 

1258.8 

1258.4 

1254.3 

1247.1 

1236.2 

1222.0 

1205.9 

1185.5 

1162,2 

1136.5 

204 

1218.3 

1232.8 

1244.5 

1252.6 

1257.6 

1259.0 

1257.4 

1252.5 

1243.9 

1231.2 

1215.8 

205 

1128.2 

1154.4 

1177.8 

1198.8 

1217.3 

1232.8 

1244.5 

1252.1 

1256.9 

1257.4 

1255.1 

206 

1028.3 

1060.3 

1090.4 

1118.8 

1145.7 

1170.3 

1192.2 

1209.3 

1225.1 

1237.1 

1245.9 

207 

941.1 

975.1 

1007.1 

1038.1 

1068.9 

1098.3 

1125.4 

1148.2 

1170.7 

1190.1 

1207.1 

208 

880.1 

914.1 

946.5 

978.5 

1010.6 

1041.9 

1071.4 

1096.9 

1123.0 

1146.3 

1167.3 

209 

1096.4 

1101.6 

1105.3 

1106.5 

1105.2 

1101.6 

1095.6 

1086.8 

1074.4 

1058.5 

1040.2 

210 

1154.6 

1163.0 

1170.0 

1174.1 

1175.4 

1174.2 

1170.3 

1163.5 

1153.1 

1138.6 

1121.5 

211 

1201.2 

1213.5 

1223.4 

1230.1 

1234.1 

1234.9 

1232.6 

1227.1 

1217.7 

1204.2 

1187.8 

212 

1203.2 

1217.1 

1228.1 

1235.7 

1240.5 

1241.3 

1238.9 

1233.5 

1224.6 

1212.0 

1197.0 

213 

1158.7 

1169.8 

1178.8 

1184.0 

1186.5 

1185.2 

1180.5 

1173.2 

1162.9 

1149.7 

1134.3 

214 

1093.5 

1102.4 

1108.8 

1111.6 

1111.8 

1107.7 

1100.5 

1091.6 

1079.3 

1065.1 

1049.3 

215 

909.2 

879.2 

850.2 

819.4 

788.0 

755.6 

723.2 

691.2 

655.8 

619.6 

598.2 

216 

807.8 

816.1 

823.1 

828.0 

831.0 

831.9 

830.2 

826.3 

819.5 

809.8 

798.2 

217 

808.9 

819.8 

828.6 

834.5 

838.4 

838.5 

835.6 

831.0 

823.7 

815.2 

805.4 

218 

689.0 

718.1 

747.7 

777.6 

808.7 

840.7 

871.8 

900.6 

931.2 

960.4 

988.2 

219 

672.4 

679.5 

686.3 

691.4 

693.8 

694.0 

693.1 

688.5 

681.1 

670.7 

655.0 

220 

668.9 

677.2 

685.9 

691.9 

693.9 

693.7 

692.4 

687.9 

679.5 

667.3 

644.7 

221 

604.3 

619.5 

633.1 

644.3 

657.9 

664.7 

669.6 

671.5 

671.3 

668.8 

664.5 

222 

602.9 

618.8 

631.6 

640.6 

653.3 

660.1 

666.4 

669.1 

669.7 

667.7 

663.7 

223 

574.7 

590.1 

606.1 

617.4 

627.3 

635.3 

638.9 

641.0 

641.0 

638.0 

633.0 

224 

571.0 

587.1 

598.8 

612.2 

626.6 

634.3 

639.7 

643.3 

644.5 

642.7 

638.7 

225 

850.0 

828.1 

807.2 

786.0 

765.2 

743.8 

723.1 

704.2 

684.7 

666.8 

617.0 

226 

1008.4 

977.8 

947.8 

915.4 

881.6 

846.4 

810.9 

777.6 

741.1 

705.5 

672.2 

227 

1060.0 

1030.8 

1001.4 

969.5 

935.9 

900.4 

864.7 

830.9 

793.5 

756.6 

721.5 

228 

1128.9 

1101.4 

1073.4 

1042.0 

1008.1 

971.6 

933.4 

897.0 

855.9 

814.1 

771.8 


v 
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Table LXTL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: fi = 0.0°, M m = 1.10, q K = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 262 

R 263 

R 264 

R 265 

R 2 66 

R 267 

R 268 

R 269 

R 270 

R 271 

R 272 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

764.4 

797.6 

829.8 

862.4 

895.5 

928.7 

960.9 

989.8 

1019.9 

1048.3 

1074.7 

230 

604.3 

622.5 

638.4 

655.8 

675.2 

696.1 

717.4 

738.7 

762.4 

786.0 

809.4 

231 

938.5 

938.0 

937.1 

934.2 

929.6 

923.4 

915.0 

905.2 

892.5 

877.2 

860.7 

232 

1043.5 

1045.9 

1047.2 

1045.9 

1042.6 

1037.1 

1029.2 

1019.2 

1005.9 

989.1 

970.4 

233 

1033.0 

1038.6 

1042.2 

1042.2 

1039.9 

1033.7 

1024.9 

1014.8 

1001.8 

987.3 

971.5 

234 

932.3 

935.6 

937.2 

935.6 

932.1 

924.9 

915.4 

905.1 

892.3 

878.8 

864.6 

235 

653.8 

681.2 

694.3 

705.3 

713.7 

717.6 

718.6 

717.0 

710.5 

699.6 

686.9 

236 

623.6 

644.9 

666.9 

686.6 

7Q3.4 

716.3 

725.6 

733.8 

739.8 

742.8 

746.2 

237 

596.7 

614.0 

634.0 

651.0 

670.4 

688.9 

707.4 

724.6 

746.0 

766.0 

784.1 

238 

598.1 

614.5 

633.8 

649.2 

665.4 

682.1 

706.9 

727.0 

747.7 

768.5 

789.1 

239 

601.8 

615.9 

635.1 

649.3 

666.3 

684.3 

703.5 

722.8 

744.6 

766.5 

788.2 

240 

579.4 

595.2 

611.1 

629.0 

645.3 

658.8 

670.8 

684.6 

700.8 

717.8 

734.8 

241 

538.0 

570.6 

598.4 

624.6 

646.6 

662.3 

674.3 

683.8 

691.4 

695.2 

696.0 

242 

268.2 

251.3 

235.6 

222.1 

208.6 

197.2 

189.8 

188.1 

203.2 

233.1 

252.3 

243 

374.1 

358.1 

344.3 

331.8 

319.4 

307.6 

297.3 

287.7 

278.5 

270.6 

264.1 

244 

870.2 

853.2 

837.8 

822.5 

807.8 

793.7 

780.6 

769.1 

757.5 

747.2 

740.5 

245 

846.4 

825.7 

806.6 

787.0 

767.7 

748.4 

729.9 

713.2 

694.8 

678.7 

666.9 

246 

722.8 

725.5 

728.2 

728.9 

722.7 

720.6 

714.5 

708.1 

700.2 

690.3 

680.8 

247 

671.2 

682.8 

692.5 

699.0 

705.0 

704.9 

701.8 

695.2 

685.6 

670.8 

654.1 

248 

654.6 

665.2 

673.0 

678.6 

683.2 

687.1 

687.0 

684.6 

678.8 

671.2 

658.6 

249 

662.6 

671.3 

678.1 

684.0 

687.8 

690.9 

691.0 

688.9 

684.3 

678.3 

663.9 

250 

485.6 

513.6 

539.8 

563.9 

586.6 

604.5 

617.9 

627.1 

633.5 

636.2 

636.0 

251 

417.6 

428.5 

439.3 

451.4 

462.4 

472.0 

480.7 

488.8 

495.9 

500.5 

503.2 

252 

77.4 

84.9 

89.0 

83.0 

97.6 

92.1 

95.1 

104.7 

105.4 

103.9 

100.6 
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Tahle LXIIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: = 2.0°, M,,, = 1.10, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0* 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 218 

R 219 

R 220 

ft 221 

R 222 

R 223 

ft 224 

ft 225 

ft 226 

R: 227 

ft 228 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

658.9 

684.7 

713.9 

742.8 

772.6 

805.4 

835.7 

866.1 

896.3 

924.8 

953.4 

3 

751.9 

760.8 

767.9 

772.3 

773.9 

772.5 

772.9 

766.4 

757.1 

745.8 

733.9 

4 

809.4 

818.8 

828.4 

833.2 

836.2 

841.5 

839.9 

836.5 

830.0 

822.1 

814.9 

5 

768.1 

772.5 

775.0 

776.8 

775.0 

768.7 

766.4 

757.9 

747.3 

734.8 

722.8 

6 

826.7 

829.4 

831.5 

832.2 

832.2 

832.5 

824.6 

817.0 

805.8 

795.2 

785.7 

7 

781.5 

782.8 

781.9 

779.2 

771.7 

765.5 

760.8 

749.9 

736.9 

722.4 

709.1 

8 

844.3 

843.2 

841.3 

838.1 

832.1 

828.7 

819.5 

809.1 

797.0 

784.4 

775.6 

9 

903.9 

876.5 

847.7 

819.0 

788.6 

758.1 

729.1 

699.5 

S68.9 

635.9 

607.4 

10 

620.6 

645.0 

670.5 

696.1 

722.4 

751.5 

778.6 

806.3 

834.5 

861.3 

888.6 

11 

766.2 

768.7 

765.5 

758.5 

749.4 

740.3 

732.9 

719.5 

703.6 

686.6 

671.0 

12 

813.3 

811.7 

808.9 

806.0 

799.9 

796.7 

786.6 

773.5 

756.3 

741.0 

726.6 

13 

747.6 

747.8 

747.1 

747.5 

742.9 

732.8 

726.2 

714.0 

700.0 

681.4 

664.0 

14 

795.6 

795.4 

795.5 

797.9 

793.3 

790.6 

781.4 

770.0 

756.6 

743.5 

731.0 

15 

732.6 

733.6 

733.0 

730.8 

725.0 

720.9 

715.8 

704.5 

691.1 

676.0 

656.6 

16 

786.0 

786.0 

785.4 

784.0 

779.5 

777.2 

769.0 

759.5 

747.6 

734.8 

722.5 

mm 

896.6 

873.7 




781.4 

759.7 



701.6 

690.3 

19 

677.4 

692.9 

692.7 

695.7 

695.4 

692.6 

691.2 

685.4 


663.8 

656.8 

20 

712.0 

728.2 

737.5 

741.6 

741.9 

742.6 

740.3 

736.5 

729.4 

721.4 

712.0 

21 

672.0 

676.9 

681.8 

684.2 

685.3 

684.6 

684.1 

680.6 

670.3 

658.4 

636.7 

22 

713.1 

717.4 

722.7 

724.7 

724.4 

725.1 

722.0 

718.9 

708.4 

697.3 

682.6 

23 

631.6 

640.0 

652.2 



663.4 

666.5 

662.6 

654.7 

644.4 

636.6 

24 

669.2 

676.8 

682.1 

686.4 

687.5 

689.8 

687.7 

685.3 



659.7 

25 

623.5 

633.2 

642.8 

652.3 

661.8 

669.7 

675.2 

677.4 

674.3 

671.5 

667.0 

26 

648.2 

659.4 

671.6 

680.1 

686.4 

693.5 

695.8 

697.7 

694.3 

689.6 

683.6 

43 

740.1 

747.1 

752.4 

754.4 

755.2 

755.4 

756.7 

635.6 

635.1 

634.5 

634.8 

44 

766.3 

775.7 



793.9 

800.2 

800.8 

800.3 

797.0 

792.3 

788.6 

67 

607.1 

616.4 

628.9 

639.1 

650.4 

657.1 

662.3 

662.9 

659.4 

653.5 

645.6 

68 

632.1 

644.9 

658.9 

668.7 

676.5 

684.1 

687.5 

688.5 

685.9 

680.3 

673.4 

85 

780.2 

785.6 

788.7 



783.6 

782.1 

773.7 

762.2 

749.7 

736.8 

86 

803.6 

823.3 

842.2 

859.0 

873.2 

890.3 

900.3 

908.7 

913.9 

917.1 

920.7 

87 

692.8 

715.9 



783.6 

805.4 

825.9 

842.8 

857.9 

871.2 

883.7 

88 

654.7 

674.9 

698.2 

712.7 

728.6 

748.1 

766.3 

786.8 

808.3 

829.6 

852.0 

89 

589.0 

601.6 

612.5 

631.9 

652.3 

671.2 

686.8 

704.1 

722.6 

741.0 

760.4 

90 

588.6 

604.7 


633.9 

652.8 

673.7 

692.8 

711.5 

732.4 

752.3 

773.1 

91 

592.5 

603.7 

612.9 

630.3 

650.5 

670.0 

687.7 

706.6 

726.8 

747.2 

768.6 

921 

911.4 

882.5 

851.3 

819.9 

786.1 

752.1 

719.4 

686.5 

655.0 

624.5 

602.1 


* 


¥ 
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Table LX III: AEDC 16' Tunnel - 10% Mo del( continued) 

Nominal Conditions: y8 = 2.0°, = 1.10, — 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

1 : h 

'ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

40“ 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 218 

R 219 

R 220 

R 221 

R 222 

R 223 

R 224 

R 225 

R 226 

R 227 

R 228 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

686.4 

716.2 

747.1 

778.2 

808.8 

843.3 

875.0 

906.3 

937.6 

966.0 

994.6 

93 

617.4 

639.7 

663.9 

689.1 

714.6 

743.1 

769.7 

797.1 

825.3 

851.6 

878.8 

94 

686.9 

714.3 

743.9 

773.6 

803.6 

837.1 

867.9 

898.7 

929.4 

957.5 

986.0 

95 

642.5 

660.6 

682.4 

697.4 

713.3 

733.0 

751.3 

771.6 

793.1 

814.5 

837.0 

125 

648.0 

657.0 

664.4 

669.8 

673.5 

674.9 

675.2 

668.0 

657.0 

640.6 

634.9 

126 

696.2 

702.2 

707.4 

711.1 

711.2 

711.4 

706.7 

698.0 

685.7 

669.1 

652.6 

128 

975.6 

964.2 

953.0 

941.7 

930.2 

920.4 

911.8 

902.9 

892.9 

884.0 

876.7 

132 

524.2 

538.7 

554.6 

570.3 

586.9 

606.4 

624.4 

643.7 

664.3 

683.5 

701.9 

201 

1200.3 

1180.2 

1157.0 

1131.0 

1101.1 

1068.8 

1035.4 

1000.4 

961.2 

922.3 

884.4 

202 

1247.6 

1238.1 

1225.2 

1209.8 

1190.2 

1169.0 

1145.7 

1119.9 

1089.2 

1059.0 

1029.0 

203 

1256.5 

1258.0 

1256.9 

1252.6 

1244.0 

1234.4 

1221.7 

1205.0 

1183.6 

1161.0 

1137.8 

204 

1216.9 

1231.0 

1242.1 

1250.0 

1253.7 

1257.5 

1256.9 

1252.1 

1242.3 

1230.1 

1216.8 

205 

1126.8 

1152.2 

1175.3 

1195.8 

1212.9 

1231.0 

1243.7 

1252.0 

1255.8 

1256.3 

1255.4 

206 

1026.5 

1057.7 

1087.7 

1115.7 

1140.9 

1168.6 1 

1191.2 

1209.8 

1224.9 

1236.0 

1245.8 

207 

940.6 

973.1 

1005.0 

1035.8 

1064.7 

1096.6 

1124.4 

1149.0 

1170.9 

1189.3 

1206.8 

208 

879.4 

911.6 

944.2 

975.9 

1006.4 

1040.2 

1070.2 

1097.6 

1123.2 

1145.3 

1166.7 

209 

1065.8 

1072.8 

1077.0 

1078.3 

1076.2 

1070.8 

1068.3 

1059.0 

1044.8 

1029.6 

1013.4 

210 

1130.3 

1140.0 

1147.3 

1151.5 

1151.8 

1149.9 

1149.0 

1141.6 

1129.7 

1115.7 

1100.7 

211 

1187.7 

1200.2 

1209.9 

1216.5 

1219.4 

1220.9 

1220.7 

1215.1 

1204.2 

1191.4 

1177.1 

212 

1214.6 

1227.1 

1236.8 

1244.1 

1247.1 

1251.4 

1249.5 

1244.2 

1234.2 

1222.3 

1209.3 

213 

1181.0 

1190.5 

1197.7 

1202.5 

1203.5 

1206.6 

1201.5 

1194.5 

1183.3 

1170.6 

1157.3 

214 

1124.3 

1130.8 

1135.2 

1137.4 

1135.9 

1137.1 

1129.5 

1120.2 

1107.4 

1093.5 

1079.4 

215 

908.1 

879.3 

849.0 

818.1 

785.2 

751.6 

720.4 

688.1 

655.2 

621.0 

603.0 

216 

776.0 

785.5 

792.9 

798.0 

800.2 

799.4 

800.8 

795.3 

786.5 

776.2 

765.1 

217 

840.4 

849.4 

857.2 

862.8 

865.2 

870.4 

868.0 

864.0 

857.1 

848.8 

841.2 

218 

685.6 

713.2 

743.3 

773.1 

803.5 

837.1 

867.9 

898.4 

928.5 

956.4 

984.3 

219 

654.6 

662.2 

668.8 

673.3 

674.7 

675.5 

675.6 

670.0 

661.9 

650.7 

629.0 

220 

687.3 

694.6 

703.2 

709.0 

710.4 

712.3 

712.1 

708.5 

700.8 

690.0 

676.1 

221 

591.1 

605.5 

621.3 

632.8 

647.0 

654.7 

660.4 

662.3 

661.5 

659.0 

655.1 

222 

618.2 

631.3 

645.1 

653.4 

663.8 

672.5 

678.2 

681.2 

681.6 

679.3 

675.9 

223 

563.1 

579.6 

594.0 

608.2 

617.7 

625.3 

629.9 

631.0 

629.6 

626.4 

621.2 

224 

583.8 

598.1 

611.6 

622.0 

634.7 

645.9 

651.2 

655.8 

657.5 

656.3 

653.5 

225 

851.7 

830.5 

808.2 

786.5 

763.7 

742.4 

723.1 

703.5 

683.8 

665.8 

615.5 

226 

1010.6 

980.7 

949.3 

916.7 

882.2 

846.5 

811.8 

777.2 

740.9 

706.0 

674.1 

227 

1061.8 

1033.0 

1002.6 

970.4 

935.8 

900.1 

864.8 

829.6 

792.2 

756.1 

722.7 

228 

1130.0 

1103.0 

1073.8 

1042.3 

1007.8 

971.0 

933.9 

896.0 

854.1 

814.1 

774.8 
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Table LXHL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: 0 = 2.0°, M b = 1.10, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 


6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R: 218 

R: 219 

o 

cm 

CM 

Pi 

ft 221 

CM 

CM 

CM 

Pi 

ft 223 

R: 224 

R: 225 

ft 226 

ft 227 

R: 228 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

763.5 

794.9 

827.5 

859.8 

891.6 

927.0 

959.1 

990.0 

1020.1 

1047.0 

1073.7 

230 

607.7 

623.1 

637.9 

655.3 

674.4 

696.4 

717.3 

739.3 

762.3 

785.3 

809.5 

231 

901.9 

904.2 

904.1 

901.8 

896.7 

888.0 

884.2 

873.3 

859.4 

844.3 

829.1 

232 

1011.0 

1015.3 

1017.2 

1016.4 

1012.3 

1004.8 

1000.9 

990.0 

974.8 

958.8 

941.9 

233 

1066.3 

1069.4 

1070.8 

1070.4 

1066.3 

1065.6 

1056.1 

1045.8 

1031.9 

1017.8 

1004.0 

234 

969.1 

969.6 

968.9 

966.5 

961.2 

959.1 

949.0 

937.9 

924.8 

911.0 

898.2 

235 

648.0 

668.7 

680.6 

690.0 

695.4 

698.0 

700.0 

694.0 

683.4 

669.5 

656.0 

236 

622.6 

641.5 

660.5 

678.2 

689.0 

700.3 

710.2 

715.2 

716.9 

718.7 

718.7 

237 

598.2 

615.8 

634.3 

650.0 

665.8 

684.0 

700.1 

721.4 

738.3 

755.1 

772.9 

238 

599.7 

615.5 

634.0 

647.7 1 

663.5 

687.1 

704.9 

723.4 

742.7 

762.3 

783.1 

239 

600.6 

614.3 

634.8 

649.5 

665.0 

684.4 

702.7 

722.5 

743.3 

784.6 

787.1 

240 

579.5 

593.5 

609.5 

625.9 

643.4 

659.0 

670.7 

684.7 

700.5 

716.5 

733.9 

241 

551.6 

577.6 

605.8 

626.5 

644.8 

658.7 

667.9 

674.3 

877.4 

677.7 

675.6 

242 

273.8 

261.5 

245.9 

233.3 

221.3 

218.5 

217.9 

216.7 

216.3 

223.7 

240.8 

243 

375.1 

360.2 

345.1 

331.8 

318.3 

306.6 

296.2 

286.1 

277.1 

266.4 

258.8 

244 

871.1 

854.4 

837.9 

822.2 

806.2 

792.7 

780.4 

768.3 

756.1 

745.4 

739.3 

245 

848.0 

827.8 

807.2 

787.1 

766.3 

747.2 

729.8 

711.8 

693.5 

676.7 

667.0 

246 

697.7 

702.3 

706.2 

703.2 

699.4 

697.6 

695.3 

687.7 

677.5 

668.5 

660.6 

247 

656.3 

667.2 

675.7 

681.8 

685.3 

684.4 

682.0 

674.3 

661.9 

644.0 

626.6 

248 

633.0 

644.2 

655.1 

661.0 

665.0 

671.5 

674.5 

673.0 

667.6 

661.2 

651.1 

249 

682.6 

689.8 

696.1 

701.0 

703.0 

706.0 

704.9 

702.6 

696.3 

688.6 

674.4 

250 

448.4 

477.3 

508.6 

535.8 

561.9 

583.0 

600.5 

612.4 

620.1 

625.0 

627.8 

251 

400.7 

411.9 

425.2 

437.3 

448.8 

457.4 

468.8 

477.2 

483.5 

488.0 

491.5 

252 

70.2 

83.2 

87.5 

81.2 

94.3 

90.9 

94.0 

105.6 

106.1 

103.3 

100.0 




* 
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Table LXXV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: = -2.0°, M b = 1.10, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

i - a 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0 a 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 207 

R 208 

R 209 

o 

CM 

Pi 

R 211 

R 212 

R 213 

R 214 

R 215 

R 216 

R 217 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

660.0 

688.4 

716.6 

746.3 

776.6 

806.5 

836.2 

864.5 

895.2 

923.8 

951.2 

3 

807.1 

816.7 

824.1 

828.8 

831.6 

830.9 

828.9 

823.8 

815.8 

907.6 

797.7 

4 

753.7 

766.2 

773.0 

777.7 

781.1 

783.4 

781.7 

777.9 

770.8 

762.5 

751.6 

5 

827.8 

831.0 

832.8 

832.4 

831.9 

826.3 

820.2 

812.2 

801.6 

791.9 

780.8 

6 

766.7 

771.8 

774.8 

776.4 

777.6 

775.8 

768.7 

762.3 

750.8 

740.3 

727.9 

7 

842.6 

841.5 

839.6 

834.7 

828.9 

820.9 

811.6 

801.1 

787.1 

775.6 

762.2 

8 

783.0 

784.7 

784.4 

781.9 

778.1 

773.6 

766.4 

757.8 

746.1 

734.5 

723.0 

9 

899.8 

873.0 

845.3 

816.2 

788.2 

759.6 

729.9 

702.1 

670.0 

639.5 

609.1 

10 

623.0 

648.8 

673.1 

698.9 

725.7 

752.5 

779.2 

805.1 

833.6 

860.6 

886.7 

11 

809.4 

810.7 

808.8 

803.5 

797.5 

790.1 

781.1 

769.1 

752.3 

739.3 

722.9 

12 

769.9 

768.1 

764.1 

758.5 

751.6 

745.2 

734.8 

721.8 

704.9 

689.2 

671.4 

13 

794.6 

794.8 

794.3 

794.4 

791.8 

784.2 

775.5 

766.7 

752.5 

742.0 

728.5 

14 

746.3 

747.1 

749.8 

748.8 

744.6 

738.9 

729.6 

717.7 

702.8 

688.4 

669.1 

15 

782.1 

782.1 

781.1 

778.1 

774.6 

768.5 

760.5 

750.3 

738.2 

727.6 

714.5 

16 

731.4 

733.6 

734.3 

732.8 

730.1 

726.7 

719.8 

710.2 

698.1 

684.7 

667.6 

17 

893.9 

871.2 

847.5 

823.7 

801.7 

779.6 

757.6 

737.7 

717.1 

701.5 

688.5 

19 

720.7 

734.7 

733.9 

736.2 

737.0 

733.2 

729.3 

724.9 

717.6 

707.9 

698.5 

20 

663.7 

683.2 

697.6 

700.8 

702.4 

702.3 

699.0 

696.5 

687.8 

680.0 

669.0 

21 

708.9 

713.6 

718.8 

721.0 

722.0 

720.0 

717.1 

714.6 

704.9 

695.1 

680.0 

22 

677.3 

682.8 

688.2 

689.9 

691.2 

691.7 

689.4 

685.5 

675.0 

664.1 

629.3 

23 

667.2 

677.4 

685.8 

690.6 

693.7 

693.9 

693.6 

690.8 

684.5 

676.7 

665.3 

24 

623.6 

634.7 

646.6 

653.2 

654.1 

658.2 

657.3 

654.5 


642.9 

634.0 

25 

652.0 

661.4 

672.5 

681.0 

688.9 

693.3 

696.3 

697.2 

694.4 

690.7 

684.4 

26 

619.7 

631.3 

647.3 

652.6 

664.3 

671.5 

674.8 

676.1 

673.5 

670.2 

664.1 

43 

779.1 

788.3 

796.2 

801.1 

804.5 

805.3 

805.9 

803.7 

799.2 

794.6 

788.4 

44 

723.6 

730.1 

736.1 

741.5 

744.0 

746.4 

745.9 

743.5 

738.9 

733.6 

725.9 

67 

630.5 

641.4 

654.8 

665.3 

675.4 

679.5 

684.3 

684.5 

682.6 

678.2 

670.7 

68 

607.6 

621.7 

638.7 

643.1 

657.4 

663.0 

665.5 

665.2 

661.8 

656.2 

647.8 

85 

842.8 

847.2 

849.9 

850.2 

849.0 

844.6 

839.3 

830.9 

820.0 

809.4 

797.8 

86 

758.8 

KZEO 

795.5 

810.6 

824.1 

836.5 

845.2 

851.6 

855.8 

858.0 

857.4 

87 

718.3 

746.1 

772.3 

797.4 

821.6 

843.1 

864.0 

881.9 

900.0 

915.5 

929.4 

88 

642.2 

662.2 

684.8 

703.5 

723.4 

744.0 

763.2 

781.8 

801.4 

819.8 

837.4 

89 

580.3 

599.3 

613.7 

636.0 

657.8 

676.3 

694.0 

712.1 

732.7 

751.1 

770.5 

90 

593.0 

607.4 

617.5 

636.3 

653.3 

669.8 

686.2 

702.9 

721.8 

740.6 

759.1 

91 

588.0 

603.4 

613.5 

634.4 

653.6 

670.6 

687.7 

705.4 

726.0 

745.9 

766.1 

921 

912.3 

883.0 

852.8 

820.0 

787.8 

756.4 

723.4 

693.1 

657.4 

627.6 

605.9 
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Tahle LXIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: — -2.0°, M m = 1.10, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 207 

R 208 

R 209 

R 210 

R 211 

CM 

tH 

CM 

Pi 

R 213 

R 214 

R 215 

R 216 

R 217 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

688.7 

718.0 

749.7 

780.7 

812.0 

843.5 

874.7 

904.2 

935.5 

964.8 

992.2 

93 

620.1 

641.1 

666.2 

691.4 

717.5 

743.7 

770.1 

795.8 

823.9 

850.9 

877.0 

94 

685.6 

715.0 

744.0 

773.6 

803.8 

834.1 

864.0 

892.5 

923.1 

951.6 

978.6 

95 

632.3 

651.1 

673.3 

691.0 

710.0 

729.8 

748.6 

767.1 

787.5 

806.9 

825.5 

125 

694.0 

701.1 

706.4 

710.0 

711.0 

708.6 

704.3 

695.8 

682.5 

667.9 

650.5 

126 

650.5 

660.6 

667.7 

672.8 

676.7 

679.4 

678.1 

672.1 

661.0 

648.1 

639.9 

128 

975.6 

964.8 

953.5 

942.2 

932.9 

923.8 

914.2 

905.3 

895.0 

886.4 

878.2 

132 

526.2 

542.8 

558.2 

573.7 

590.1 

606.9 

623.9 

642.1 

663.5 

682.6 

700.4 

201 

1199.2 

1179.4 

1156.1 

1129.5 

1101.8 

1071.4 

1037.2 

1003.4 

963.5 

926.2 

887.8 

202 

1247.2 

1238.3 

1225.6 

1209.6 

1192.0 

1171.6 

1147.5 

1122.1 

1091.4 

1061.9 

1030.7 

203 

1256.6 

1258.9 

1258.0 

1253.0 

1246.3 

1236.5 

1222.5 

1206.0 

1184.6 

1162.9 

1138.7 

204 

1218.1 

1233.2 

1245.1 

1252.4 

1257.3 

1259.4 

1257.7 

1252.6 

1243.1 

1231.9 

1217.3 

205 

1127.6 

1154.6 

1178.5 

1198.9 

1217.0 

1232.5 

1244.1 

1251.8 

1256.1 

1257.3 

1255.2 

206 

1028.3 

1060.9 

1091.9 

1119.8 

1145.9 

1169.9 

1191.4 

1208.8 

1224.4 

1236.6 

1245.4 

207 

941.9 

975.8 

1009.1 

1039.4 

1069.4 

1097.9 

1124.5 

1147.6 

1170.0 

1189.5 

1205.7 

208 

880.8 

914.6 

948.0 

979.8 

1011.0 

1041.3 

1070.2 

1095.9 

1122.1 

1145.1 

1165.3 

209 

1121.4 

1128.2 

1132.2 

1132.6 

1131.2 

1127.4 

1120.3 

1109.9 

1096.4 

1082.7 

1066.9 

210 

1173.8 

1183.9 

1191.0 

1194.4 

1195.6 

1194.6 

1189.7 

1181.5 

1170.0 

1157.4 

1142.5 

211 

1211.7 

1224.9 

1235.0 

1241.0 

1244.8 

1246.1 

1243.2 

1236.8 

1226.6 

1214.9 

1200.2 

212 

1192.3 

1206.3 

1217.3 

1224.4 

1229.0 

1231.2 

1229.2 

1224.2 

1214.5 

1203.1 

1188.3 

213 

1138.8 

1150.1 

1158.8 

1163.1 

1165.9 

1166.1 

1162.2 

1155.9 

1145.0 

1132.3 

1116.5 

214 

1066.7 

1075.5 

1081.0 

1083.3 

1083.8 

1081.8 

1075.9 

1068.2 

1055.7 

1041.7 

1024.9 

215 

910.3 

881.0 

850.9 

819.0 

788.2 

756.7 

723.9 

693.2 

657.2 

624.1 

598.1 

216 

834.3 

844.0 

851.8 

856.8 

860.0 

859.8 

858.4 

853.5 

846.0 

838.3 

829.0 

217 

782.7 

792.8 

800.5 

805.4 

808.6 

810.4 

808.3 

804.4 

796.7 

787.7 

776.2 

218 

688.9 

719.8 

749.9 

780.7 

811.9 

843.0 

873.4 

902.1 

933.0 

961.4 

988.3 

219 

688.5 

696.4 

703.6 

708.5 

711.5 

710.4 

710.1 

705.8 

698.2 

689.8 

676.5 

220 

653.8 

663.1 

670.9 

675.8 

677.6 

678.8 

677.4 

672.7 

663.2 

651.4 

624.8 

221 

617.4 

633.7 

645.8 

657.4 

669.0 

674.5 

679.7 

681.1 

680.7 

678.7 

674.3 

222 

591.2 

608.7 

619.4 

631.4 

644.4 

652.4 

657.9 

660.3 

660.7 

659.1 

655.5 

223 

586.6 

601.1 

616.0 

627.4 

637.9 

645.1 

649.1 

651.3 

651.6 

649.9 

645.4 

224 

561.5 

578.1 

589.8 

605.6 

617.2 

626.5 

631.1 

633.9 

634.2 

632.5 

628.5 

225 

848.8 

827.3 

805.6 

783.3 

762.7 

742.7 

722.7 

704.5 

683.7 

668.5 

623.3 

226 

1005.8 

976.1 

944.3 

911.1 

879.0 

845.5 

810.1 

777.0 

739.8 

706.6 

674.1 

227 

1058.1 

1029.5 

998.7 

965.9 

934.0 

900.5 

864.8 

831.0 

792.8 

758.5 

724.4 

228 

1127.0 

1100.5 

1070.5 

1038.3 

1006.4 

971.7 

934.1 

897.3 

855.0 

815.5 

775.3 


* 


* 
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Table LXIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: 0 = -2.0°, M m = 1.10, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


1 

JS 

ominal 

a 





Qri- 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

” 8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0 s 

16.0 s 

18.0° 

fice 

R 207 

R 208 

R 209 

o 

v—4 

CM 

& 

R 211 

R 212 

R 213 

R 214 

R 215 

R 216 

R 217 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

764.9 

797.9 

831.1 

863.5 

895.9 

928.0 

959.3 

988.4 

1018.7 

1046.6 

1071.9 

230 

609.9 

622.3 

635.8 

655.7 

676.8 

697.4 

717.9 

738.4 

762.1 

784.6 

807.4 

231 

969.1 

970.0 

968.9 

965.3 

960.3 

953.3 

944.1 

932.6 

918.5 

905.5 

891.1 

232 

1070.9 

1074.8 

1076.0 

1074.2 

1070.6 

1064.7 

1056.0 

1044.2 

1029.6 

1015.3 

999.2 

233 

1004.2 

1009.6 

1012.0 

1011.6 

1009.8 

1006.0 

998.4 

989.6 

976.3 

962.0 

945.0 

234 

900.8 

904.0 

904.7 

902.9 

899.7 

895.2 

887.4 

878.4 

865.8 

852.3 

836.7 

235 

662.7 

688.3 

707.4 

719.3 

730.0 

734.9 

737.4 

737.1 

732.5 

724.8 

714.6 

236 

622.6 

647.3 

671.6 

692.3 

713.3 

728.2 

740.6 

749.3 

757.7 

763.4 

766.4 

237 

591.2 

610.7 

631.5 

651.6 

671.6 

692.9 

712.1 

731.0 

751.2 

771.4 

791.5 

238 

593.4 

610.9 

630.8 

648.8 

667.6 

686.3 

704.5 

723.8 

751.2 

771.7 

792.1 

239 

597.9 

613.1 

632.8 

648.9 

666.7 

685.3 

703.8 

722.6 

744.4 

765.4 

786.6 

240 

576.9 

593.3 

610.1 

629.4 

645.8 

659.0 

670.5 

683.6 

700.2 

716.8 

733.7 

241 

525.7 

560.1 

593.9 

618.9 

646.8 

665.0 

679.2 

691.4 

702.3 

709.4 

712.7 

242 

272.0 

255.3 

242.2 

227.9 

215.3 

209.9 

208.4 

209.2 

210.7 

219.5 

236.0 

243 

373.5 

358.2 

344.7 

330.8 

318.0 

307.3 

296.8 

288.4 

278.4 

270.7 

262.6 

244 

868.6 

852.2 

836.0 

819.9 

806.1 

793.0 

780.2 

768.9 

756.7 

747.1 

739.6 

245 

844.7 

824.7 

804.6 

784.1 

765.6 

747.6 

729.6 

712.9 

694.4 

679.1 

668.0 

246 

744.7 

747.4 

749.9 

750.9 

743.7 

739.4 

734.0 

727.0 

718.9 

709.7 

701.0 

247 

684.7 

697.7 

708.2 

714.9 

723.1 

722.5 

720.3 

714.9 

704.9 

693.9 

679.1 

248 

674.0 

683.6 

690.7 

695.2 

699.2 

699.9 

699.5 

695.9 

689.3 

681.9 

668.6 

249 

646.1 

655.8 

663.6 

668.9 

673.2 

679.2 

680.7 

679.7 

676.0 

671.8 

659.4 

250 

518.4 

545.2 

569.3 

590.8 

609.5 

621.9 

633.2 

640.0 

644.6 

646.1 

644.4 

251 

435.4 

444.7 

455.0 

466.0 

476.8 

485.6 

492.9 

500.5 

507.6 

512.4 

514.9 

252 

70.5 

85.6 

80.4 

84.3 

98.0 

91.2 

93.6 

103.4 

104.1 

102.4 

107.8 
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Table LXV: AEDC 16 ! Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: 0 - 6.0°, M B = 1.10, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

h 

ominal a 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

R 233 

R 234 

R 235 

R 236 

R 237 

R 238 

R 239 

R 240 

R 241 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

678.7 

708.4 

738.9 

770.2 

799.4 

828.9 

858.4 

888.5 

917.7 

3 

708.2 

714.6 

718.5 

718.9 

715.1 

707.8 

700.1 

689.0 

677.5 

4 

870.3 

882.1 

890.0 

896.4 

900.6 

900.6 

897.3 

892.6 

887.2 

5 

717.2 

725.0 

725.7 

720.5 

714.2 

707.6 

696.5 

685.4 

674.2 

6 

884.6 

888.8 

890.2 

893.2 

891.5 

884.7 

876.2 

865.5 

856.4 

7 

724.7 

724.6 

721.4 

716.2 

711.4 

701.2 

690.2 

678.8 

666.5 

8 

888.5 

898.4 

895.3 

891.9 

386.3 

876.7 

864.9 

852.8 

841.4 

9 

863.5 

838.3 

809.8 

780.5 

749.4 

717.5 

687.8 

657.3 

626.1 

10 

640.8 

666.5 

693.2 

719.9 

745.8 

772.3 

789.3 

827.3 

854.9 

11 

735.8 

731.4 

718.3 

715.7 

705.4 

687.8 

677.6 

668.3 

660.7 

12 

856.0 

856.6 

855.0 

854.5 

851.1 

843.7 

831.8 

818.4 

803.3 

13 

708.2 

713.6 

709.0 

703.5 

696.4 

681.2 

668.6 

658.0 

648.6 

14 

843.5 

845.6 

848.7 

848.5 

845.2 

838.1 

826.3 

815.6 

804.3 

15 

681.2 

681.2 

686.8 

683.2 

676.4 

665.6 

654.4 

641.4 

628.8 

16 

837-5 

838.5 

836.8 

835.3 

831.1 

823.2 

812.8 

801.3 

790.1 

17 i 

863.0 

838.5 

815.2 

792.5 

769.2 

746.4 

726.8 

708.0 

692.1 

19 

652.6 

660.1 

662.6 

660.9 

658.5 

649.8 

642.0 

628.3 

620.8 

20 

771.7 

780.1 

785.5 

788.0 

788.2 

786.6 

781.5 

775.4 

769.3 

21 

645.7 

651.2 

653.3 

654,9 

652.3 

648.7 

645.8 

638.9 

609.4 

22 

753.5 

758.8 

762.3 

764.3 

764.3 

760.8 

757.2 

749.0 

739.5 

23 

605.4 

615.0 

628.4 

629.1 

623.8 

621.1 

623.3 

618.7 

612.1 

24 

71Q.2 

717.0 

721.1 

724.2 

724.8 

722.7 

719.4 

713.7 

706.1 

25 

611.8 

620.7 

631.5 

641.4 

650.6 

652.7 

656.1 

654.6 

652.9 

26 

681.2 

702.6 

710.6 

717.0 

720.9 

722.1 

721.9 

718.9 

714.3 

43 

634.5 

635.7 

636.1 

636.6 

635.8 

634.8 

634.3 

634.0 

633.9 

44 

816.8 

830.2 

839.0 

847.4 

854.4 

857.7 

858.5 

857.7 

855.8 

67 

600.8 

610.8 

621.2 

630.2 

640.4 

638.6 

638.2 

633.0 

636.3 

68 

673.2 

686.4 

697.3 

705.7 

710.6 

715.0 

715.8 

714.2 

710.5 

85 

726.8 

720.1 

731.4 

730.0 

724.3 

711.7 

707.8 

696.4 

684.7 

86 

864.4 

887.3 

907.3 

926.0 

942.0 

954.6 

963.8 

971.8 

978.0 

87 

686.7 

707.7 

728.5 

746.9 

762.2 

776.5 

790.4 

802.7 

814.6 

88 

678.7 

681.4 

708.0 

726.1 

744.5 

763.4 

783.5 

804.9 

826.8 

89 

598.0 

610.1 

624.3 

642.9 

658.1 

672.6 

688.4 

705.2 

722.5 

90 

582.7 

612.7 

631.4 

651.3 

671.3 

691.7 

712.8 

735.6 

759.1 

91 

601.0 

614.2 

628.4 

647.0 

665.1 

682.3 

699.8 

719.9 

740.5 

921 

870.1 

840.0 

808.9 

777.4 

743.6 

708.6 

676.1 

643.1 

614.7 


* 


V 



















































































































































































241 


•* 


Table LXV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /3 = 6.0°, M m = 1.10, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

$ 

ominal a 

0.0° 

2.0° | 4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

ft 233 

'ft 234 

ft 235 

ft 236 

ft 237 

ft 238 

ft 239 

ft 240 

ft 241 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

711.4 

743.4 

776.1 

807.7 

838.2 

869.0 

899.3 

930.0 

959.3 

93 

636.3 

660.4 

686.4 

712.6 

737.7 

763.8 

790.6 

818.3 

845.7 

94 

711.3 

742.3 

774.1 

805.4 

835.5 

866.0 

896.1 

926.7 

956.1 

95 

663.9 

675.6 

692.4 

710.5 

729.0 

748.1 

768.3 

789.8 

811.9 

125 

617.2 

627.5 

635.0 

642.1 

644.2 

641.7 

636.7 

625.9 

620.7 

126 

744.1 

748.5 

750.4 

750.9 

748.3 

739.8 

728.7 

714.4 

698.3 

128 

952.6 

943.3 

933.8 

924.4 

914.2 

903.3 

893.9 

884.8 

876.8 

132 

540.2 

556.3 

573.0 

589.4 

605.5 

622.4 

640.3 

659.3 

678.0 

201 

1164.7 

1143.6 

1118.3 

1090.1 

1056.9 

1020.7 

985.4 

948.1 

912.0 

202 

1221.9 

1211.5 

1196.9 

1179.0 

1155.9 

1129.5 

1103.3 

1074.4 

1046.2 

203 

1242.9 

1243.6 

1240.7 

1234.0 

1221.7 

1205.7 

1188.6 

1168.4 

1148.3 

204 

1216.7 

1229.6 

1239.5 

1245.0 

1245.3 

1241.2 

1235.7 

1226.8 

1216.4 

205 

1139.8 

1164.3 

1186.8 

1205.4 

1219.1 

1228.9 

1236.3 

1240.5 

1242.5 

206 

1047.4 

1078.7 

1108.7 

1135.7 

1158.5 

1178.4 

1196.0 

1211.0 

1223.7 

207 

964.3 

997.5 

1030.1 

1060.5 

1088.0 

1113.2 

1136.7 

1158.3 

1177.9 

208 

904.2 

937.9 

971.5 

1003.4 

1032.5 

1060.4 

1086.8 

1112.0 

1135.2 

209 

1010.3 

1014.5 

1016.8 

1015.4 

1008.9 

1000.3 

991.2 

978.0 

964.3 

210 

1086.7 

1094.6 

1099.8 

1101.2 

1097.3 

1090.9 

1083.9 

1072.6 

1060.3 

211 

1164.3 

1175.3 

1183.3 

1187.4 

1186.0 

1181.5 

1175.4 

1165.3 

1154.3 

212 

1235.2 

1247.3 

1256.0 

1261.1 

1261.3 

1257.3 

1250.9 

1242.1 

1231.9 

213 

1218.3 

1228.6 

1235.1 

1238.6 

1237.6 

1231.9 

1223.5 

1213.3 

1202.3 

214 

1174.7 

1182.5 

1186.0 

1187.6 

1184.7 

1176.8 

1165.9 

1154.2 

1142.0 

215 

863.2 

834.8 

804.2 

772.7 

739.4 

705.1 

672.4 

637.6 

611.3 

216 

727.9 

736.9 

741.4 

742.7 

737.5 

733.5 

727.0 

717.2 

707.0 

217 

902.7 

913.6 

921.0 

927.4 

930.9 

930.1 

925.9 

920.6 

914.6 

218 

705.0 

735.1 

766.1 

796.6 

826.0 

855.3 

884.5 

913.8 

942.2 

219 

635.0 

641.9 

643.5 

645.1 

643.5 

639.5 

635.4 

625.0 

598.0 

220 

729.5 

738.7 

745.3 

750.8 

753.3 

752.8 

749.7 

744.1 

736.2 

221 

588.3 

602.2 

617.5 

629.5 

639.3 

641.3 

642.2 

642.2 

641.2 

222 

659.4 

671.0 

681.5 

689.7 

696.6 

703.0 

704.2 

704.6 

703.2 

223 

564.4 

581.0 

593.1 

604.4 

609.7 

609.8 

608.8 

606.9 

603.4 

224 

621.8 

637.0 

647.7 

659.3 

669.4 

676.5 

680.9 

683.7 

684.4 

225 

818.9 

798.3 

776.9 

755.7 

733.2 

710.9 

690.8 

672.6 

649.4 

226 

971.8 

942.5 

909.9 

876.2 

840.0 

802.7 

768.4 

734.1 

702.3 

227 

1020.1 

981.3 

959.0 

925.6 

889.5 

852.5 

818.1 

782.7 

749.7 

228 

1080.1 1063.4 

1032.3 

999.2 

961.8 

922.3 

884.1 

844.5 

806.5 
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Table LXV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: fi = 6.0°, = 1.10, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

. .... .. ft 

ominal a 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

ft 233 

ft 234 

ft 235 

ft 236 

ft 237 

ft 238 

ft 239 

ft 240 

ft 241 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

789.0 

822.6 

856.7 

889.5 

920;7 

951.3 

981.3 

1010.8 

1038.5 

230 

620.3 

633.4 

651.9 

671.8 

691.3 

711.7 

733.0 

756.2 

779.8 

231 

836.2 

836.3 

835.1 

830.7 

822.1 

812.0 

801.9 

788.7 

775.6 

232 

851.2 

953.1 

953.2 

949.7 

941.6 

931.4 

921.0 

906.8 

892.0 

233 

1120.7 

1125.3 

1125.9 

1125.1 

1120.7 

1111.1 

1099.1 

1086.4 

1073.9 

234 

1028.3 

1030.6 

1028.7 

1026.5 

1021.2 

1011.1 

998.6 

985.8 

973.5 

235 

647.8 

658.5 

663.7 

664.7 

660.4 

651.9 

641.0 

620.2 

608.8 

236 

633.0 

649.2 

659.0 

665.6 

668.3 

667.9 

668.1 

663.1 

659.6 

237 

614.7 

632.0 

641.6 

657.7 

671.6 

884.1 

697.6 

711.6 

726.6 

238 

609.4 

632.0 

647.3 

881.1 

675.1 

690.4 

706.9 

724.8 

743.7 

239 

613.0 

630.2 

846.4 

662.2 

678.5 

696.2 

715.2 

735.8 

757.2 

240 

582.9 

599.4 

610.4 

631.2 

655.2 

662.9 

675.4 

690.2 

706.3 

241 

590.6 

610.3 

625.6 

641.0 

646.4 

646.1 

644.4 

637.9 

631.5 

242 

324.3 

310.8 

296.8 

284.1 

273.1 

261.9 

251.8 

242.6 

234.7 

243 

352.7 

338.1 


310.5 

297.3 

283.9 

272.8 

262.6 

253.9 

244 

843.8 

828.2 

812.4 

797.1 

781.2 

766.0 

753.5 

741.9 

733.5 

245 

816.5 

797.3 

777.3 

757.6 

736.8 

716.1 

697.6 

679.5 

665.2 

246 

669.1 

668.1 

663.2 

663.2 

658.4 

654.8 

644.5 

636.0 

631.7 

247 

642.2 

650.0 

654.0 

654.4 

649.3 

640.9 

629.1 

619.4 

582.7 

248 

609.1 

622.2 

637.6 

637.8 

639.4 

648.6 

649.5 

649.1 

637.2 

249 

725.4 


735.5 

737.9 

737.7 

734.3 

728.9 

720.8 

711.8 

250 

421.3 

455.2 

488.4 

518.0 

544.4 

562.4 

577.3 

589.8 

598.7 

251 

388.2 

402.2 

416.1 

428.9 

435.4 

444.6 

452.3 

459.0 

464.6 

252 

78.2 

83.3 

88.8 

92.9 

95.0 

96.6 

97.0 

106.9 

105.0 


* 


* 


* 
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Table LXV1 AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 6.0°, M re = 1.10, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Is 

fominal 

§ 

-6.0° 

-4.0 6 

-3.0° 

-2.0° 

-1.0° 

-.5° 

0.0° 


1.0° 

2.0° 

3.0° 

4.0 6 

6.0° 

R 249 

R 250 

R 251 

R 252 

R 253 

R 254 

R 255 

R 256 

R 257 

R 258 

R 259 

R 260 

R 261 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

773.1 

776.3 

777.6 

777.8 

777.4 

776.8 

776.4 

776.6 

774.4 

773.2 

773.5 

772.1 

767.0 

3 

887.4 

860.9 

847.0 

832.2 

817.1 

810.3 

801.7 

795.1 

787.4 

778.5 

762.2 

749.2 

720.2 

4 

724.2 

752.7 

768.3 

783.3 

797.7 

802.8 

809.7 

816.1 

823.4 

833.1 

850.5 

864.5 

893.9 

5 

887.9 

861.4 

847.5 

832.6 

817.5 

810.7 

802.2 

795.4 

788.1 

779.4 

763.2 

750.4 

721.9 

6 

722.5 

750.2 

765.1 

779.7 

793.9 

798.8 

805.6 

811.6 

819.4 

829.5 

846.5 

860.8 

890.8 

7 

879.4 

853.4 

839.6 

825.3 

810.6 

803.9 

795.5 

788.8 

781.4 

772.5 

756.0 

743.2 

715.3 

8 

723.5 

750.3 

765.4 

780.0 

794.0 

798.8 

805.1 

811.0 

818.9 

828.8 

845.7 

859.8 

889.5 

9 

777.3 

784.6 

788.0 

789.2 

788.3 

787.5 

787.2 

788.9 

788.9 

789.1 

786.9 

786.0 

780.9 

10 

722.1 

725.4 

726.6 

726.8 

726.3 

725.8 

725.3 

725.5 

723.5 

722.6 

722.9 

721.5 

716.9 

11 

846.3 

823.0 

810.9 

798.0 

785.0 

779.0 

771.6 

766.0 

760.1 

753.2 

740.2 

730.5 

715.1 

12 

705.3 

727.9 

740.8 

753.5 

765.6 

769.8 

775.5 

780.8 

787.8 

796.4 

811.7 

824.6 

852.2 

13 

841.8 

819.4 

806.2 

792.8 

779.3 

772.8 

765.6 

759.8 

753.7 

747.4 

733.4 

723.4 

704.1 

14 

698.5 

720.9 

733.7 

746.3 

758.5 

762.8 

768.8 

774.1 

781.1 

790.2 

805.5 

818.5 

846.3 

15 

822.2 

799.4 

787.6 

775.1 

762.3 

756.6 

749.1 

743.2 

736.8 

729.1 

715.3 

704.9 

683.8 

16 

681.9 

705.6 

718.8 

731.8 

744.4 

748.8 

754.7 

760.1 

767.2 

776.2 

791.9 

805.0 

833.0 

17 

785.9 

796.4 

802.0 

602.8 

802.9 

801.9 

801.4 

801.5 

803.5 

804.2 

802.6 

801.0 

792.4 

19 

779.5 

758.8 

748.6 

737.6 

726.6 

721.6 

715.4 

710.7 

705.4 

699.3 

688.2 

679.7 

661.4 

20 

665.5 

684.0 

694.0 

703.9 

713.6 

717.0 

721.9 

726.2 

731.5 

739.0 

751.5 

762.5 

785.9 

21 

759.1 

741.3 

732.3 

722.8 

713.0 

708.4 

703.0 

698.9 

694.2 

688.9 

679.1 

671.6 

654.9 

22 

662.4 

676.4 

684.7 

692.7 

700.6 

703.3 

707.3 

710.8 

715.3 

721.3 

732.2 

741.7 

762.1 

23 

726.2 

710.1 

702.4 

694.1 

685.3 

681.4 

676.3 

672.5 

667.9 

662.5 


644.4 

629.0 

24 

626.5 

638.4 

646.8 

655.5 

663.7 

666.5 

670.7 

674.3 

678.4 

684.1 

694.3 

703.1 

721.8 

25 

716.0 

702.6 

696.4 

689.5 

682.1 

■M&l 

674.8 

671.9 

667.7 

663.3 

656.8 

651.4 

640.4 

26 

646.4 

655.3 

660.7 

665.6 

670.1 

671.7 

674.3 

676.8 

679.1 

683.3 

691.5 

698.8 

714.5 

43 

634.9 

635.6 

636.1 

636.0 

635.4 

634.9 

634.3 

634.4 

634.3 

634.5 

634.8 

635.3 

635.5 

44 

691.0 

717.9 

732.3 

745.9 

758.8 

763.5 

769.9 

775.6 

782.2 

790.9 

806.5 

819.1 

845.1 

67 

701.2 

688.5 

682.7 

676.1 

669.2 

666.2 

662.3 

659.8 

655.7 

651.6 

645.3 

639.8 

629.9 

68 

640.8 


654.0 

658.5 

662.2 

663.5 

665.4 

667.7 

669.6 

673.3 

681.0 

687.9 

703.1 

85 

908.0 

879.5 

865.0 

849.3 

833.4 

826.6 

817.4 

810.2 

802.3 

792.4 

775.6 

761.8 

731.4 

86 

769.7 

797.9 

812.5 

826.3 

839.6 

844.4 

850.9 

857.0 

862.8 

871.4 

886.7 

898.9 

923.0 

87 

852.6 

838.8 

831.2 

822.5 

813.0 

808.9 

803.3 

799.4 

793.3 

786.8 

776.8 

767.4 

745.3 

88 

702.4 

714.4 

720.2 

725.1 

729.2 

728.8 

728.7 

729.1 

728.4 

728.0 

728.7 

728.2 

722.2 

89 

654.6 

657.7 

658.8 

658.9 

658.0 

Hk.-kVip-i 

656.1 

655.7 

653.7 

652.2 

651.0 

648.0 

640.2 

90 

646.7 

651.4 

653.3 

654.4 

655.4 

654.9 

654.3 

654.1 

652.4 

651.9 

652.4 

651.6 

648.3 

91 

650.4 

654.0 

654.2 

654.7 

654.7 

653.9 

653.1 

652.8 

651.2 

650.0 

649.4 

647.7 

644.0 

921 

773.9 

781.6 

783.9 

789.5 

790.7 

788.6 

784.3 

782.6 

785.3 

786.1 

783.3 

785.2 

777.2 
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Table LXYb AEDC 16’ Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, = 1.10, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

In 

fominal 

e 

-6.0° 

-4.0° 

-3.0° 

-2.0° 

-1.0° 

-.5° 

0.0 6 

.5° 

1.0* 

2.0° 

3.0° 

4.0° 

6.0° 

ft 249 

ft 250 

ft 251 

ft 252 

ft 253 

ft 254 

ft 255 

ft 256 

ft 257 

ft 258 

ft 259 

ft 260 

ft 281 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

808.1 

811.7 

813.0 

813.4 

813.0 

812.7 

812.3 

312.8 

810.6 

810.0 

810.3 

808.9 

804.0 

93 

713.7 

717.1 

718.3 

718.6 

718.0 

717.6 

717.1 

717.4 

715.5 

714.8 

715.0 

713.7 

709.1 

94 

796.8 

801.8 

803.9 

805.2 

805.6 

805.5 

805.6 

806.4 

804.6 

804.3 

805.7 

805.1 

801.9 

95 

692.2 

702.7 

707.5 

711.4 

713.9 

713.6 

713.5 

713.9 

713.0 

712.8 

713.5 

713.0 

706.7 

125 

747.3 

730.1 

721.2 

711.8 

702.2 

697.8 

692.4 

688.1 

683.0 

677.4 

667.3 

659.6 

642.2 

126 

645.5 

659.9 

669.1 

678.0 

686.7 

689.8 

693.8 

697.4 

701.9 

707.5 

718.8 

728.3 

748.5 

128 

928.1 

931.2 

932.8 

934.0 

932.1 

931.1 

930.6 

930.3 

930.9 

931.0 

927.7 

925.8 

922.8 

132 

589.1 

590.1 

591.0 

590.8 

590.4 

589.9 

589.4 

589.2 

588.0 

587.5 

588.4 

588.4 

588.4 

201 

1090.1 

1098.9 

1102.0 

1103.2 

1102.2 

1100.7 

1099.7 

1099.2 

1100.7 

1099.9 

1097.6 

1096.4 

1090.1 

202 

1179.9 

1189.0 

1192.3 

1193.5 

1192.7 

1191.4 

1190.2 

1189.7 

1190.5 

1189.3 

1187.4 

1185.5 

1178.2 

203 

1234.2 

1243.0 

1246.6 

1247.8 

1247.3 

1246.2 

1244.8 

1244.4 

1244.6 

1243.8 

1242.1 

1240.2 

1232.3 

204 

1247.3 

1255.2 

1258.2 

1259.0 

1258.5 

1257.4 

1256.0 

1255.9 

1255.2 

1254.5 

1253.2 

1250.8 

1242.5 

205 

1207.3 

1215.0 

1217.7 

1218.8 

1218.5 

1217.6 

1216.6 

1216.5 

1215.0 

1214.3 

1213.2 

1210.7 

1202.2 

206 

1138.6 

1144.7 

1146.8 

1147.4 

1147.1 

1146.4 

1145.4 

1145.5 

1143.6 

1142.9 

1142.0 

1139.9 

1131.8 

207 

1063.0 

1068.3 

1070.2 

1070.8 

1070.4 

1069.8 

1069.1 

1069.3 

1067.1 

1066.6 

1065.9 

1063.8 

1056.6 

208 

1006.0 

1010.6 

1012.2 

1012.5 

1012.1 

1011.6 

1010.9 

1011.1 

1008.9 

1008.2 

1008.0 

1006.1 

999.3 

209 

1177.3 

1156.6 

1145.5 

1132.0 

1117.8 

1111.4 

1102.8 

1096.2 

1088.8 

1078.6 

1062.9 

1048.6 

1015.6 

210 

1228.1 

1214.7 

1206.9 

1196.6 

1185.4 

1180.2 

1173.2 

1168.0 

1162.0 

1153.7 

1140.9 

1129.0 

1100.5 

211 

1256.7 

1253.6 

1251.0 

1245.8 

1239.9 

1236.6 

1232.4 

1229.2 

1225.9 

1220.6 

1213.1 

1205.4 

1185.8 

212 

1196.9 

1215.7 

1224.3 

1231.0 

1236.2 

1237.7 

1239.3 

1241.6 

1243.8 

1247.2 

1251.8 

1255.0 

1258.1 

213 

1114.5 

1142.5 

1155.7 

1167.7 

1178.1 

1181.2 

1185.6 

1190.3 

1195.5 

1202.5 

1212.8 

1220.9 

1235.1 

214 

1019.8 

1053.3 

1070.1 

1086.0 

1100.0 

1104.5 

1111.0 

1117.2 

1124.5 

1134.0 

1149.0 

1161.0 

1183.8 

215 

782.8 

787.6 

789.0 

789.1 

787.1 

785.9 

785.1 

785.1 

786.8 

785.6 

782.1 

780.4 

773.2 

216 

917.4 

889.9 

875.8 

880.6 

844.9 

838.0 

829.0 

822.1 

814.1 

804.4 

787.7 

774.0 

743.4 

217 

748.9 

779.4 

795.1 

810.6 

825.6 

830.8 

838.1 

844.7 

852.3 

863.1 

880.2 

894.7 

924.6 

218 

812.7 

814.1 

814.2 

813.2 

811.5 

810.6 

809.5 

809.2 

806.4 

804.7 

803.5 

800.8 

793.3 

219 

748.1 

730.2 

721.6 

712.1 

702.3 

698.0 

692.5 

688.4 

683.6 

678.0 

668.5 

661.1 

644.7 

220 

648.4 

662.7 

671.0 

679.1 

686.8 

689.6 

693.5 

697.3 

701.4 

707.1 

718.1 

727.8 

748.5 

221 

691.5 

680.5 

675.6 

669.8 

663.7 

660.9 

657.2 

654.8 

651.6 

648.4 

643.7 

638.8 

628.1 

222 

626.7 

636.0 

641.5 

645.6 

649.8 

651.3 

653.4 

655.5 

657.6 

860.7 

667.6 

673.5 

687.4 

223 

660.1 

650.7 

645.4 

638.5 

632.5 

629.9 

626.8 

624.9 

621.9 

619.3 

615.8 

612.4 

603.0 

224 

602.4 

611.6 

614.7 

618.4 

622.2 

623.5 

626.2 

628.7 

629.5 

631.8 

638.9 

643.6 

656.6 

225 

751.4 

758.9 

762.3 

763.7 

763.4 

762.9 

762.8 

763.0 

764.6 

764.9 

762.9 

761.8 

755.6 

226 

865.1 

874.6 

878.4 

880.2 

879.8 

878.9 

878.9 

878.8 

881.4 

881.4 

879.0 

878.7 

876.4 

227 

922.4 

930.5 

934.0 

935.2 

934.7 

933.4 

933.0 

932.8 

935.0 

934.8 

933.1 

932.4 

926.0 

228 

993.7 

1002.5 

1006.3 

1007.6 

1006.9 

1005.7 

1005.2 

1004.8 

1006.9 

1006.0 

1004.6 

1003.9 

999.6 


*. 


* 
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Table LX VI: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, = 1.10, q^, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal 

l __ .. _ __ 

-6.0° 

-4.0° 

-3.0° 

-2.0° 

-1.0° 

-.5° 

0 . 0 6 


1.0° 

2.0° 

3.0° 

4.0° 

6.0° 

R 249 

R 250 

R 251 

R 252 

R 253 

R 254 

R 255 

R 256 

R 257 

R 258 

R 259 

R 260 

R 261 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

892.4 

896.1 

897.2 

897.4 

897.0 

896.5 

896.0 

896.3 

894.0 

893.2 

893.3 

891.5 

885.7 

230 

671.7 

676.2 

677.7 

678.0 

677.0 

676.2 

675.7 

675.7 

674.3 

673.8 

674.2 

673.6 

669.5 

231 

1020.2 

992.1 

977.2 

960.8 

944.3 

936.9 

927.1 

919.4 

911.1 

900.4 

881.8 

866.6 

832.1 

232 

1122.6 

1098.7 

1085.9 

1071.1 

1056.2 

1049.2 

1040.1 

1032.9 

1025.3 

1014.6 

998.0 

983.5 

950.3 

233 

944.6 

978.6 

995.7 

1012.2 

1027.3 

1032.0 

1039.0 

1045.7 

1053.9 

1064.6 

1081.0 

10946 

1121.8 

234 

832.8 

866.5 

884.5 

902.1 

918.3 

923.7 

931.2 

938.3 

947.2 

958.4 

976.8 

992.1 

1023.4 

235 

760.7 

746.4 

739.1 

730.7 

721.7 

717.8 

712.6 

708.8 

703.8 

698.0 

688.8 

681.3 

664.5 

236 

727.9 

722.6 

719.1 

714.0 

708.5 

706.2 

702.8 

700.0 

695.8 

690.8 

6841 

678.2 

6645 

237 

670.9 

673.2 

673.8 

672.7 

672.1 

671.5 

670.8 

669.9 

667.7 

666.0 

663.9 

660.7 

6541 

238 

662.3 

666.5 

668.3 

668.7 

667.6 

666.6 

665.5 

664.7 

662.8 

662.5 

666.4 

664.6 

658.3 

239 

657.8 

664.6 

668.2 

668.5 

667.6 

667.0 

666.6 

666.6 

665.2 

664.6 

664.4 

663.4 

660.0 

240 

631.6 

647.8 

647.2 

646.7 

646.3 

645.7 

644.9 

644.5 

644.4 

844.8 

648.3 

645.1 

629.0 

241 

636.1 

644.5 

647.6 

647.9 

647.6 

647.1 

646.6 

646.6 

645.6 

645.4 

646.2 

645.6 

638.8 

242 

277.8 

258.5 

237.9 

218.2 

207.9 

205.5 

204.7 

205.4 

208.3 

212.8 

233.4 

252.7 

280.4 

243 

307.1 

313.2 

316.5 

318.2 

317.9 

317.7 

317.7 

317.5 

318.4 

319.1 

317.2 

314.8 

309.2 

244 

793.7 

802.0 

805.6 

807.1 

807.0 


806.0 

806.0 

807.0 

807.1 

805.3 

803.2 

796.3 

245 

752.8 

761.4 

765.0 

766.6 

766.6 

765.8 

765.7 

■P753E1 

767.3 

767.4 

765.3 

763.6 

757.4 

246 

787.9 

765.8 

755.4 

744.3 

732.8 

727.7 

720.9 

715.8 

710.1 

702.9 

691.7 

682.8 

663.5 

247 

757.8 

742.0 

733.4 

723.9 

713.9 

709.4 

703.8 

699.5 

694.5 

688.9 

678.8 

671.1 

654.3 

248 

731.1 

715.4 

708.0 

699.7 

690.9 

687.1 

682.0 

678.1 

673.3 

667.7 

658.9 

651.7 

637.1 

249 

646.7 

659.3 

667.2 

674,7 

681.6 

684.0 

687.8 

690.8 

6945 

700.0 

709.5 

717.9 

735.5 

250 

649.3 

629.9 

620.5 

609.9 

598.3 

593.3 

586.2 

580.7 

572.9 

565.1 

553.3 

541.9 

517.2 

251 

509.5 

493.0 

485.2 

477.1 

469.4 

466.1 

462.0 

459.0 

454.9 

450.9 

445.0 

440.0 

429.0 

252 

93.4 

97.6 

99.0 

99.4 

99.1 

98.7 

98.3 

98.7 

96.4 

95.7 

95.9 

944 

88.7 
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Table LXVIL AEDC 16* Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 10.0°, = 1.10, q„ = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

ft 232 

ft 229 

ft 230 

ft 231 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

834.6 

838.6 

838.6 

829.3 

3 

828.0 

802.9 

773.1 

709.5 

4 

781.4 

808.7 

839.8 

899.0 

5 

819.5 

795.2 

766.5 

709.0 

6 

768.6 

794.2 

824.3 

883.0 

7 

808.9 

788.8 

761.0 

705.6 

8 

766.1 

790.2 

818.6 

875.2 

9 

729.9 

730.3 

728.6 

717.8 

10 

777.7 

781.3 

781.3 

772.6 

11 

780.6 

757.9 

732.4 

688.6 

12 

734.6 

757.6 

785.6 

842.2 

13 

775.2 

752.3 

726.8 

680.8 

14 

729.5 

752.5 

780.6 

838.7 

15 

759.9 

739.8 

715.3 

666.4 

16 

719.7 

741.7 

768.3 

821.7 

17 

757.6 

759.4 

758.2 

747.1 

19 

728.5 

710.8 

691.0 

650.8 

20 

698.7 

717.9 

740.7 

785.5 

21 

716.5 

701.9 

684.8 

649.6 

22 

689.0 

703.9 

722.1 

759.8 

23 

692.8 

680.9 

666.8 

622.4 

24 

656.9 

671.1 

687.8 

721.8 

25 

695.4 

686.7 

675.5 

653.6 

26 

674.2 

684.4 

696.2 

721.4 

43 

634.7 

635.8 

635.9 

635.0 

44 

745.4 

771.5 

801.1 

856.1 

67 

683.5 

674.0 

662.6 

639.5 

68 

664.9 

675.6 

887.9 

714.3 

85 

838.5 

812.6 

781.9 

713.7 

86 

844.5 

872.2 

901.4 

952.9 

87 

862.5 

847.6 

827.9 

778.1 

88 

762.2 

766.7 

768.5 

763.8 

89 

692.8 

693.0 

688.5 

673.2 

90 

685.1 

690.6 

694.6 

691.7 

91 

686.6 

689.4 

689.5 

682.1 

921 

722.9 

721.2 

716.4 

708.3 


*■ 


* ♦ 




Table LX VII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, M w = 1.10, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

MEM 

ITHTU 

KSfl 

6.0° 

R 232 

a 229 

R 230 

R 231 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

873.0 

877.5 

877.9 

869.0 

*93 

768.6 

772.3 

772.4 

763.8 

94 

862.4 

868.7 

870.9 

866.0 

95 

747.3 

751.6 

753.5 

748.5 

125 

703.8 

691.0 

675.2 

642.5 

126 

677.7 

690.6 

705.8 


128 

913.7 

912.6 

911.1 


132 

622.7 

626.0 

626.1 

622.5 

201 

1037.6 

1037.3 

1032.7 

1021.6 

202 

1147.2 

1148.1 

1143.8 

1130.8 

203 

1221.9 

1223.6 

1220.5 

1206.7 

204 

1256.6 

1259.2 

1256.7 

1242.1 

205 

1242.6 

1246.3 

12447 

1229.7 

206 

1189.7 

1193.9 

1193.0 

1178.7 

207 

1122.8 

1127.1 

1126.6 

1113.5 

208 

1068.4 

1072.9 

1072.8 

1060.6 

209 

1119.1 

1097.1 

1087.8 

1002.7 

210 

1188.4 

1172.3 

1148.5 

1093.1 

211 

1242.0 

1234.8 

1220.5 

1183.0 

212 

1228.3 

1240.5 

1249.4 

1257.5 

213 

1181.6 

1182.0 

1201.4 

1231.4 

214 

1075.6 

1101.7 

1129.0 

1175.8 

215 

724.1 

722.8 

717.8 

705.3 

216 

857.5 

831.7 

800.9 

735.5 

217 

808.1 

838.1 


928.3 

218 

871.7 

873.4 

871.0 

855.9 

219 

709.3 

6941 

875.5 

640.4 

220 

677.1 

693.1 

712.1 

751.7 

221 

679.0 

670.8 

660.9 

641.8 

222 

657.3 

667.4 

678.4 

702.7 

223 

648.3 

640.1 

630.3 

610.2 

224 

630.4 

640.5 

651.8 

675.7 

225 

722.5 

723.4 

721.4 

711.1 

226 

810.6 

811.7 

808.9 

803.4 

227 

865.2 

865.5 

862.0 

853.5 

228 

934.6 

934.8 

930.9 

923.4 
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Table LXVIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, = 1.10, = 500.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

-2.0° 

flEBfl 

2.0° 

a> 

• 

o 

0 

R- 232 

R 229 

R 230 

R 231 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

957.8 

962.1 

962.1 

951.5 

230 

716.7 

719.0 

719.6 

712.3 

231 

943.2 

916.6 

883.8 

814.3 

232 

1055.0 

1031.0 

1000.3 

933.8 

233 

998.3 

1025.6 

1055.5 

1109.8 

234 

887.1 

915.8 

948.1 

1009.6 

235 

KI&I 

720.0 

699.9 

853.4 

236 

739.4 

728.7 

711.0 

669.4 

237 

710.9 

708.9 

701.8 

684.9 

238 

703.3 

708.4 

706.9 

691.0 

239 

703.2 

704.9 

704.9 

896.7 

240 


672.2 

672.1 

663.4 

241 

678.0 

675.4 

668.7 

647.0 

242 

210.1 

189.5 

210.5 

258.7 

243 

296.3 

296.3 

295.2 

283.1 

244 

779.9 

781.5 

779.4 

786.7 

245 

729.4 

730.4 

728.3 

716.6 

246 

733.4 

715.7 

694.9 

656.2 

247 

719.8 

702.8 

682.0 

641.8 

248 

898.7 

688.1 

674.7 

649.8 

249 

680.2 

691.8 

705.1 

733.8 

250 

632.1 

619.3 

601.9 

583.5 

251 

492.0 

481.9 

469.9 

445.5 

252 

91.8 

96.5 

97.0 

96.6 
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Table LXVHL- AEDC 16' Tunnel - 
Nominal Conditions: /8 = 0.0°, M„ = 

Upright, 


10% Model 
1.10, q. = 680.0 
Pressures in psf 


Ori- 

fice 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0° 

0.0 s 

2.0° 

40^ 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

140° 

16.0° 

18.0° 

R 919 

R 920 

R 921 

R 922 

R: 923 

R 924 

R 925 

R: 926 

R 927 

R: 928 

R: 929 

R: 930 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

881.9 

898.9 

940.5 

977.8 

1018.8 

1058.7 

1100.6 

1142.0 

1181.9 

1220.7 

1260.5 

1300.3 

3 

1050.2 

1058.1 

10743 

1081.6 

1085.3 

1088.1 

1089.0 

1087.8 

1081.2 

1072.1 

1060.0 

1043.2 

4 

1046.7 

1056.7 

1081.5 

1094.5 

1095.6 

1097.5 

1098.7 

1096.4 

1089.6 

1081.4 

1070.7 

1057.8 

5 

1080.4 

1085.0 

1091.4 

1097.1 

1098.8 

1098.6 

1093.2 

1079.1 

1068.5 

1056.4 

1042.3 

1024.6 

6 

1071.6 

1077.3 

1085.9 

1092.1 

10946 

1093.1 

1087.8 

1076.1 

10640 

1052.0 

1037.7 

1021.9 

7 

1097.3 

1099.5 

1100.2 

1094.6 

1087.3 

1079.6 

1073.1 

10640 

1049.8 

10342 

1016.8 

996.1 

8 

1097.7 

1101.1 

11042 

1102.0 

1101.2 

1095.6 

1082.8 

1071.5 

1057.1 

1042.9 

1026.8 

1009.7 

9 

1244.6 

1230.1 

1191.1 

1149.8 

1108.1 

1087.8 

1027.8 

989.8 

949.2 

909.9 

867.2 

825.8 

10 

830.2 

847.2 

885.8 

916.7 

951.8 

986.6 

1023.6 

1081.1 

1097.9 

11349 

1173.0 

1211.4 

11 

1001.2 

1008.0 

1022.7 

1026.3 

1030.7 

1026.6 

1025.6 

1022.5 

1014.2 

1003.7 

998.6 

983.9 

12 

1000.0 

1006.6 

1016.3 

1023.5 

1028.3 

1031.4 

1030.2 

1025.0 

1016.2 

1006.0 

995.2 

981.1 

13 

1010.8 

10149 

1023.0 

1031.7 

10348 

1035.2 

1033.3 

1023.3 

1014.8 

1005.4 

1001.9 

993.4 

14 

1007.1 

1013.3 

1023.1 

1032.6 

1036.6 

1038.7 

1032.7 

1022.8 

1011.9 

1002.7 

997.2 

987.5 

15 

1025.5 

1029.1 

1033.9 

1032.8 

1027.4 

1023.8 

1019.6 

1013.1 

1001.5 

989.7 

976.2 

959.6 

16 

1011.1 

1016.1 

1023.3 

1025.0 

1024.3 

1021.3 

1016.4 

1007.6 

996.4 

984.8 

970.5 

953.9 

17 

1232.7 

1220.5 

1188.8 

11548 

1120.7 

1088.5 

1058.3 

1029.7 

1001.9 

978.3 

957.3 

940.0 

19 

926.8 

936.8 

960.8 

969.2 

973.2 

972.7 

968.7 

963.8 

957.0 

947.6 

935.2 

924.0 

20 

915.2 

929.7 

956.8 

9743 

978.0 

979.4 

978.2 

974.4 

965.6 

956.2 

945.1 

9348 

21 

937.7 

942.2 

948.9 

952.5 

955.6 

957.1 

958.7 

9541 

947.0 

936.8 

9240 

901.2 

22 

938.9 

945.0 

952.0 

956.9 

959.6 

960.7 

959.9 

955.9 

947.8 

937.0 

922.5 

883.4 

23 

878.9 

883.1 

899.4 

910.9 

917.4 

920.3 

925.1 

925.6 

920.6 

913.2 

901.4 

883.4 

24 

858.2 

865.7 

881.9 

887.2 

894.1 

896.5 

896.0 

893.0 

886.9 

879.6 

866.5 

8545 

25 

857.2 

869.7 

882.0 

8946 

907.6 

918.6 

927.3 

933.3 

9343 

932.9 

928.7 

920.8 

26 

852.6 

858.2 

877.5 

893.7 

9047 

915.8 

923.9 

928.9 

929.4 

927.7 

922.8 

913.8 

43 

986.5 

996.9 

1019.7 

1032.7 

1037.9 

10449 

1050.8 

1057.7 

1057.1 

1043.9 

10341 

1020.0 

44 

972.1 

986.1 

1008.5 

1022.1 

1031.5 

1041.1 

10447 

1043.7 

1038.9 

1033.0 

1023.5 

1012.3 

67 

833.0 

841.4 

855.4 

871.6 

887.2 

899.1 

909.4 

914.8 

915.3 

913.0 

907.3 

896.5 

68 

828.7 

837.8 

859.8 

878.1 

889.4 

902.5 

911.4 

915.7 

915.4 

912.4 

905.5 

893.9 

85 

1095.0 

1100.1 

1107.5 

1104.0 

11049 

ffl M»1 

1103.3 

1098.3 

1088.2 

1075.8 

1061.6 

1042.5 

86 

1045.6 

1059.9 

1090.8 

11144 

11341 

1153.2 

1169.5 

wmm 

1190.2 

1196.8 

m 

1203.4 

87 

939.6 

958.1 

995.2 

1027.1 

1060.4 

1090.6 

1121.6 

1148.6 

1173.9 

1197.5 

1219.8 

1238.8 

KH 

864.2 

877.7 

902.5 

925.1 

942.5 

962.8 

987.3 

10140 

1041.1 

1069.6 

1099.7 

1131.2 

89 

7843 

795.0 

817.6 

832.0 

861.8 

889.5 

9140 

939.9 

964.6 

989.0 

1017.7 

1046.8 

90 

793.9 

801.8 

823.9 

835.4 

861.1 

885.9 

910.4 

936.0 

961.6 

988.0 

1015.7 

1043.7 

91 

7946 

802.5 

821.9 

832.9 

880.7 

887.0 

911.1 

936.8 

962.7 

990.2 

1019.4 

1049.3 

921 

1256.8 

1240.9 


1153.5 

1108.3 

1083.7 

1019.0 

978.5 

933.8 

890.2 

846.6 

811.8 
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Table LX VIII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: fi = 0.0°, — 1.10, q^, = 880.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0° 

0.0" 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 919 

R 920 

R 921 

R 922 

R 923 

R 924 

R 925 

R 926 

R 927 

R 928 

R 929 

R 930 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

908.2 

929.3 

975.4 

1016.4 

1060.7 

1103.3 

1147.3 

1191.0 

1232.3 

1272.9 

13141 

13546 

93 

826.4 

848.4 

874.3 

904.9 

939.9 

974.4 

1010.9 

1048.1 

10845 

1121.2 

1159.2 

1197.8 

94 

914.1 

932.0 

973.6 

1011.0 

1052.6 

1093.1 

1135.3 

1177.5 

1217.9 

1257.6 

1298.6 

1338.3 

95 

851.9 

862.8 

887.1 

909.8 

927.3 

947.8 

972.4 

999.1 

1026.4 

10549 

1085.4 

1116.8 

125 

906.7 

913.3 

925.8 

931.7 

937.6 

940.4 

940.3 

937.1 

926.1 

911.3 

891.1 

872.5 

126 

902.7 

910.2 

923.9 

931.5 

936.5 

938.7 

938.2 

934.8 

9240 

909.7 

890.2 

871.2 

128 

1333.6 

1329.2 

1314.3 

1296.2 

1280.1 

1264.8 

1251.3 

1239.2 

1225.5 

1213.8 

1203.8 

1192.6 

132 

703.1 

713.9 

737.4 

757.0 

779.1 

800.9 

8248 

849.2 

875.5 

903.1 

930.2 

956.2 

201 

1642.3 

1634.6 

1607.5 

1572.6 

1534.5 

149&9 

1450.9 

1406.6 

1357.5 

1308.8 

1256.4 

1199.7 

202 

1700.2 

1699.3 

1687.5 

1666.9 

1644.2 

1617.7 

1589.0 

1557.8 

1521.3 

1485.0 

14443 

1398.6 

203 

1705.1 

1711.3 

1715.5 

1710.5 

1703.9 

1692.4 

1678.7 

1660.5 

1637.0 

1811.9 

1582.6 

1547.2 

204 

1642.7 

1656.5 

1679.7 

1691.8 

1703.1 

1708.1 

1710.8 

1710.0 

1702.6 

1692.2 

1677.7 

1655.9 

205 

1513.2 

1533.4 

1572.3 

1801.1 

1630.1 

1653.5 

1875.2 

1692.4 

1702.8 

1709.4 

1712.7 

1709.9 

206 

1373.1 

1396.5 

1443.4 

1481.4 

1521.0 

1556.0 

1589.5 

1620.0 

1644.2 

1665.1 

1683.8 

1696.8 

207 

1253.0 

1277.0 

1325.7 

1367.5 

1412.2 

1452.4 

1492.3 

1529.8 

1562.3 

1592.0 

1620.4 

18445 

208 

1173.7 

1196.7 

1245.9 

1288.5 

1334.5 

1377.1 

1419.6 

1460.8 

1497.8 

1532.0 

1565.7 

1595.9 

209 

1482.0 

1489.5 

1499.8 

1501.1 

1501.8 

1499.1 

1494.9 

1488.4 

1476.0 

1461.0 

1442.5 

1417.8 

210 

1558.9 

1566.7 

1581.5 

1586.8 

1591.7 

1592.3 

1591.4 

1587.2 

1577.4 

15643 

1547.5 

15244 

211 

1618.0 

1630.5 

1650.4 

1660.3 

1689.6 

1673.4 

1875.5 

16741 

1665.6 

16543 

1838.4 

1615.7 

212 

1622.8 

1636.2 

1657.2 

1669.4 

1679.4 

1684.1 

1686.0 

16841 

1675.9 

16643 

1649.7 

1629.0 

213 

1563.1 

1574.5 

1591.8 

1600.2 

1607.2 

1808.7 

1607.4 

1602.3 

1591.0 

1578.8 

1562.7 

1541.4 

214 

1476.3 

1485.7 

1499.3 

1504.3 

1507.9 

1506.3 

1501.4 

1493.2 

1479.3 

14647 

1446.7 

14246 

215 

1253.5 

1238.1 

1196.8 

1153.2 

1109.5 

1066.8 

1023.2 

981.8 

936.9 

892.1 

843.4 

8142 

216 

1086.1 

1094.4 

1109.2 

1116.2 

1122.7 

1126.0 

1127.8 

1127.0 

1121.4 

1113.3 

1102.3 

1086.5 

217 

1088.5 

1098.0 

1114.7 


1131.7 

1135.3 

1135.8 

1132.5 

1125.0 

1116.8 

1105.5 

1092.0 

218 

914.1 

932.4 

976.1 

1014.8 

1057.5 

1098.5 

1141.2 

1183.5 

1224.4 

12645 

1305.3 

1345.0 

219 

908.7 

914.8 

925.8 

932.6 

938.5 

941.4 

942.3 

940.9 

9342 

925.4 

912.9 

891.2 

220 

901.3 

909.9 

922.2 

930.7 

937.1 

940.0 

940.3 

937.6 

930.6 

920.5 

903.8 1 

869.1 

221 

810.6 

819.9 

843.7 

860.0 

878.3 

893.9 

903.7 

910.6 

913.2 

913.4 

911.6 


222 

808.4 

819.1 

842.4 

859.5 

871.5 

887.7 

897.9 

905.3 

908.9 

910.6 

909.2 

903.8 

223 

769.0 

779.0 

802.7 

823.2 

839.7 

8545 

862.5 

868.2 

870.8 

871.2 

868.9 

862.1 

224 

763.8 

774.9 

799.3 

814.4 

832.8 

850.9 

861.2 

869.0 

873.5 

875.7 

8743 

868.8 

225 

1169.9 

1159.0 

1128.7 

1096.7 

1065.6 

1036.0 

1007.7 

981.7 

953.8 

929.0 

906.4 

8346 

226 

1388.6 

1373.2 

1331.4 

1285.9 

1238.6 

1191.8 

11444 

1097.2 

1048.4 

1001.7 

953.8 

905.6 

227 

1458.2 

1443.8 

1403.8 

1359.0 

1312.4 

1265.5 

1218.1 

1168.4 

1118.2 

1070.4 

1020.5 

968.9 

228 

1550.4 

1537.7 

1501.1 

1457.9 

1412.0 

1365.0 

1316.4 

1266.6 

1213.8 

1162.2 

1107.0 

1047.8 


* 
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Table LXVH1: AEDC 16' Tunnel - 1055 Model(continued) 
Nominal Conditions: ft = 0.0°, = 1.10, = 680.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

WEM 


wmM 

MEM 

6.0° 

KXDi 

MEEM 

■FETfti 

MEEM 

MEEM 


R 919 


R 921 

R 922 

R 923 

R 924 

R 925 

R 926 

R 927 

R 928 

R 929 

R 930 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

10148 

1036.4 

10841 

1126.4 

1172.4 

1216.0 

1260.6 

13047 

1345.6 

1385.0 

14246 

1462.4 

230 

8047 

815.3 

■mi 

862.0 

887.0 

913.0 

941.7 

971.2 

1001.3 

1032.6 

1065.6 

1099.4 

231 

1271.6 

12749 

1277.4 

1272.3 

1267.8 

1261.1 

1252.7 

1243.6 

1229.6 

1213.7 

1195.4 

1172.6 

232 

1412.4 

KEEP 

14242 

1422.0 

1419.3 

14141 

1407.2 

1398.3 

1383.9 

1367.4 

1347.7 

1322.4 

) 233 

1398.4 

1405.4 

1413.9 

1415.3 

1414.9 

1409.9 

1402.1 

1391.3 

1375.8 

1360.4 

1341.7 

1319.6 

234 

1 1262.7 

1267.7 

1273.1 

1271.9 

1269.5 

1263.0 

1253.8 


1226.5 

1211.2 

1193.3 

1173.1 

5IC 

i 23# 


889.0 

917.8 

938.1 

955.5 

967.3 

973.8 

977.7 

973.4 

965.7 

953.1 

936.2 

825.5 

839.4 

874.7 

902.8 

928.5 

950.9 

968.7 

9846 

995.7 

KE252 

1010.6 

1013.2 

mi 

tei'i'M 

810.1 

835.3 

859.9 

883.3 

908.0 

933.9 

959.9 

9844 

1011.4 

1040.9 

1067.4 

1238 

805.2 

811.9 

833.6 

858.8 

879.5 

902.0 

926.1 

957.9 

987.3 

10144 

1042.1 

1070.4 

239 

809.9 

815.2 

835.6 

861.0 

879.5 


925.0 

951.7 

978.8 

1007.6 

1038.4 

1069.9 

240 


787.4 


831.5 

855.2 

877.6 

893.5 

■TCH 

930.3 

952.3 

976.2 

1000.8 

241 


728.0 

775.9 

812.9 

850.2 

879.8 

899.7 


■*r»ra 

940.5 

947.7 

949.2 

242 

373.8 

369.4 

344.6 

322.7 

301.4 

282.9 

266.8 

256.8 

256.4 


3241 

349.5 

243 

517.0 

509.6 

486.9 

466.8 

MSESk 

431.5 

415.6 


389.1 

377.1 

366.1 

356.8 

244 

1192.9 

11848 

1161.8 

1137.2 

1114.5 

1093.8 

1075.3 

1059.0 

1042.1 

1028.2 

1015.8 

1007.1 

245 

11641 

1153.7 

1125.3 

1095.5 

1066.8 

1039.8 

10145 

990.8 

965.9 

943.6 

9240 

904.9 

246 

967.2 

968.8 

977.5 

m nan 

978.8 

977.7 

975.0 

970.3 

958.4 

948.5 

■EEQ 

926.1 

247 

903.9 

912.5 

wzm 

941.9 

950.5 

955.1 

955.6 

953.0 

943.7 

931.2 

912.7 

889.4 

248 

■2253 

888.5 

■EE3BI 

9140 

921.8 

927.3 

932.5 

933.8 


923.2 

913.8 

899.2 

249 

895.6 

902.3 

9149 

921.8 

929.9 

9341 

937.8 

938.6 

935.7 

929.5 

wmin 


EEEI 

636.7 

6540 

696.7 

731.7 

766.2 

796.5 

820.7 

839.5 

852.6 


865.6 

865.3 

251 

559.0 

566.0 

583.1 

596.8 

613.5 

627.5 


653.9 

665.4 

6748 

682.5 

686.8 

252 

1046 

107.7 

109.0 

1142 

112.7 

128.6 

125.6 

131.6 

■Mil 

1449 


143.5 
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Table LXIX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: ft = 0.0°, M„ = i.10, = 500.0 

Uprifh.t, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0" 

40° 

8.0" 

8.0" 

10.0" 

12.0" 

14.0" 

16.0" 

18.0" 

a 93 i 

a 932 

a 933 

a 934 

a 935 

a 938 

a 937 

a 938 

a 939 

a 940 

a 941 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

659.9 

687.3 

717.3 

745.2 

7743 

803.8 

833.7 

863.0 

892.1 

921.4 

955.8 

3 

777.7 

788.3 

795.8 

800.0 

802.3 

802.4 

800.3 

795.4 

787.5 

778.1 

789.2 

4 

778.4 

788.9 

798.7 

8049 

808.3 

808.9 

805.8 

800.6 

793.4 

785.0 

778.5 

5 

796.8 

801.8 

803.8 

803.6 

803.1 

798.9 

793.1 

785.4 

775.3 

7643 

7544 

6 

792.4 

798.8 

802.6 

8040 

8045 

800.5 

790.7 

781.9 

771.8 

760.9 

752.5 

7 

808.3 

809.4 

807.4 

803.7 

798.5 

79 L 9 

783.4 

772.9 

760.1 

746.8 

7344 

8 

809.4 

812.2 

812.1 

809.6 

8047 

797.7 

788.1 

777.4 

765.6 

753.1 

743.1 

9 

902.0 

876.5 

846.3 

818.4 

789.1 

760.1 

729.9 

699.7 

669.2 

637.5 

608.6 

10 

623.8 

649.0 

674.6 

698.6 

7242 

750.2 

777.0 

803.8 

830.9 

858.4 

890.9 

11 

740.3 

749.7 

755.4 

756.8 

756.6 

755.1 

751.8 

745.8 

737.2 

727.2 

718.1 

12 

740.7 

747.1 

753.9 

758.4 

760.7 

758.9 

7540 

747.1 

738.6 

728.6 

720.1 

13 

745.5 

751.8 

755.7 

759.4 

760.1 

757.0 

751.9 

746.0 

738.1 

728.8 

721.0 

14 

745.1 

752.4 

758.1 

783.2 

762.8 

758.3 

750.7 

743.5 

7349 

725.8 

717.8 

15 

756.5 

760.4 

761.4 

760.3 

757.6 

753.5 

746.8 

737.7 

727.3 

718.3 

705.7 

16 

747.7 

753.0 

755.7 

755.7 

753.3 

748.8 

741.4 

732.2 

722.2 

711.8 

702.0 

17 

895.4 

874.7 

849.6 

828.8 

803.4 

780.8 

758.1 

736.2 

716.5 

700.4 

689.6 

19 

695.6 

714.0 

718.7 

717.2 

717.5 

715.5 

713.3 

703.8 

696.9 

687.2 

681.8 

20 

686.2 

703.1 

717.8 

721.5 

722.6 

720.7 

7140 

710.9 

702.5 

6942 

688.7 

21 

691.0 

696.8 

701.7 

7042 

7048 

703.9 

701.1 

695.6 

687.3 

877.3 

663.2 

22 

693.9 

700.0 

705.9 

707.7 

708.0 

707.1 

703.4 

697.0 

688.1 

877.0 

6540 

23 

649.8 

661.7 

672.3 

677.0 

679.8 

682.1 

681.3 

677.3 

870.7 

661.6 

651.5 

24 

633.3 

643.8 

650.2 

6543 

656.1 

656.1 

651.7 

648.0 

640.0 

631.2 

6246 

25 

638.3 

647.5 

659.0 

667.6 

675.7 

682.0 

685.2 

685.7 

683.5 

680.0 

677.4 

26 

630.7 

644.5 

658.9 

685.8 

673.9 

679.7 

682.5 

682.5 

680.1 

678.0 

672.3 

43 

729.6 

744.6 

756.3 

7642 

769.7 

772.8 

773.4 

771.3 

765.6 

758.4 

751.2 

44 

722.7 

738.1 

750.8 

759.4 

765.4 

768.4 

767.5 

7641 

758.4 

751.3 

745.7 

67 

618.2 

628.8 

642.7 

653.1 

661.9 

669.5 

672.2 

672.4 

669.8 

665.1 

660.2 

68 

616.3 

632.1 

648.2 

655.4 

6648 

671.1 

673.6 

672.9 

669.5 

6641 

658.5 

85 

811.7 

817.6 

820.3 

820.5 

819.0 

815.9 

810.8 

803.0 

792.5 

781.2 

770.7 

86 

778.1 

799.7 

819.8 

835.6 

849.6 

860.9 

868.9 

8746 

878.3 

880.9 

886.4 

87 

703.9 

731.3 

757.9 

780.6 

802.7 

823.7 

843.8 

861.9 

878.3 

8943 

912.6 

88 

645.7 

667.0 

691.4 

710.4 

726.9 

743.6 

762.4 

781.8 

802.4 

8244 

849.8 

89 

584.9 

601.2 

6144 

6342 

6547 

671.8 

689.5 

706.7 

7248 

7447 

769.2 

90 

590.4 

606.6 

617.8 

6344 

653.3 

669.7 

687.1 

705.6 

7245 

7442 

788.2 

91 

590.1 

604.4 

6147 

632.8 

651.5 

667.9 

685.6 

7043 

723.8 

7447 

770.3 

“§tr 

914.5 

885.8 

853.0 

822.1 

789.5 

757.4 

7241 

691.0 

657.6 

627.1 

602.9 


* 
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Table LXDfc AEDC 16' Tunnel - 107 Model(continued) 
Nominal Conditions: fi = 0.0°, = 1.10, q^. = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

[ 5 

[ominal a 

wsm 


flEEJi 

mm i 

6.0° 

Sm.wt J 

■HHfl 


WRSM 

mnM 

m jm 

ft 931 

ft 932 

ft 933 

ft 934 

ft 935 

ft 936 

ft 937 



ft 940 

ft 941 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

684.2 

717.0 

750.8 

780.4 

811.4 


873.5 

903.8 

933.4 

963.0 

■E33 

93 

623.3 

642.7 

667.9 

691.4 

716.4 

741.9 

768.2 

7947 

821.5 

848.7 

881.0 

94 

686.4 

715.1 

746.1 

7744 

8041 

8340 

8642 

893.6 

922.6 

951.7 

985.6 

95 

635.0 

655.1 

678.6 

695.7 

711.7 

728.4 

747.3 

766.9 

787.8 


835.6 

125 

671.3 

680.6 

687.0 

691.1 

693.9 

693.4 

690.4 

■M3 

669.7 

6541 

641.3 

126 

669.6 

679.6 

686.5 

TT-.M1 

693.3 

692.6 

689.0 

T: r ; T iJM 


6544 

641.6 

128 

975.7 

966.3 

9541 

943.2 

932.2 

921.7 

910.8 

900.6 

890.5 

882.2 

878.3 

132 

524.9 

541.7 

558.4 

572.8 

588.6 

605.1 

622.5 

641.3 

661.6 

681.3 

703.9 

201 

1200.7“ 

1183.0 

hem 

1132.6 

1103.0 

1071.4 

1036.7 

EM3 

962.0 


885.8 

202 

1248.6 

1241.5 

1228.0 

1212.1 

1193.0 

1171.2 

1145.9 

1118.9 

1089.2 

1059.4 

1030.9 

203 

1256.8 

1260.8 

1259.9 

12549 

1246.9 


1220.8 

1203.1 

1182.2 

1180.5 

1139.8 

204 

1218.0 

1234.2 

1247.1 

1253.9 

1257.8 

1258.5 

1255.8 

1249.9 

1240.2 

1229.2 

1219.4 

ran 

1127.8 

1155.5 

1181.0 

1200.5 

EESES3 

Ill-hXl 

1242.7 

1249.7 


12548 

1258.8 

eh 

1027.0 

1060.0 

1093.1 

BRDH 

1145.4 

1168.7 

1189.1 

1206.6 

1221.0 

1233.6 

1248.9 

207 

940.5 

975.6 

1011.0 

1040.3 

1069.7 

1097.5 

1123.3 

1148.7 

1167.8 

1187.4 

1210.8 

EH 

880.9 

916.3 

952.2 

982.9 

1013.9 

1043.8 

WffiZ 1 

1099.0 

1123.7 

1147.5 

1175.0 


1095.1 

1102.8 

1107.1 

1107.1 

1105.3 

1101.2 

10946 

10848 

1071.6 

1057.7 

10442 

210 

1151.8 

1162.6 

warn 

1172.9 

1173.8 

1171.8 

KH221 

1159.0 

1147.5 

11349 

1122.7 

211 

1198.3 

1212.9 

1223.9 

1229.7 

1232.7 

ieeh 

1229.8 

■ES3E1 


1200.6 

1189.5 

212 

1203.1 

1218.4 

1230.4 

1236.8 

1240.4 

1240.6 

1237.1 

1230.3 

1220.6 

1209.4 

1199.6 

213 

1157.1 

1169.9 

1179.1 

1183.3 

1184.4 

1182.7 

1176.9 

1168.2 

im 

11448 

1134.4 

214 

1092.0 

1102.1 

1108.5 

1110.8 


1105.3 

1096.9 

1086.5 

1073.8 


1048.3 

E3 

910.1 

882.8 

■33X1 


788.8 

757.3 

7240 

■ESQ 

656.0 

wmsa 

598.2 

216 

804.9 


mmi 

827.9 

■*M* 1 

■55X3 

829.4 

8249 

817.5 

808.9 

801.0 

217 

807.6 

819.3 

828.7 

8342 



■M3 

827.1 

819.5 

811.0 

8042 

218 

688.1 

716.8 

748.4 

777.3 

KHZ! 

837.8 

868.4 

■Hrfrl 

927.2 

956.4 

990.3 

219 

672.4 

680.6 

■EES] 

692.1 

6941 

6944 

692.5 

687.3 

679.6 


657.2 

Eg 

668.1 

677.2 

685.8 

690.5 

692.5 

692.4 

689.5 

6844 

675.7 

663.9 

641.5 

221 

602.5 

619.4 

633.8 

6448 

657.7 

6647 

668.8 

870.4 

669.7 

667.8 

666.5 

222 

601.7 

618.4 

■E2E1 

641.0 

652.8 



667.5 

667.6 

666.1 

665.1 

IEF1 

573.0 

589.9 

■H29 

618.2 

629.3 

6348 

638.2 

640.1 

639.5 

637.3 

635.2 

224 

569.8 

587.2 

600.1 

612.8 

626.2 


638.4 

641.6 

642.3 

640.8 

639.6 

225 

85 L0 

831.0 

808.0 

787.1 


7448 

723.4 

703.2 

683.8 

666.4 

■2EQ 

226 

1008.4 

980.6 

946.8 

915.0 

881.0 

846.8 

810.8 

775.2 

739.3 

7045 

672.4 

227 

1060.5 

10340 

1000.9 

969.4 

935.7 

TTiTWHI 

865.0 

828.7 

791.7 

755.9 

722.4 

228 

1129.4 

ITC1W1 

1073.2 

1042.2 

1007.9 

972.2 

933.8 

8944 

853.7 

813.7 

7741 
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Table DUX: AEDC 16* Tunnel - 10% Model(continuad) 
Nominal Conditions: fi = 0.0°, M, = 1.10, = 500.0 

Uprifht, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

omin&l a 

WBM* 

H23I 

WEE* 

WEE* 

6.0’ 

MM* 

MM* 

TFyyi 

MM* 

■123! 

MM*, 

ft 931 

ft 932 

ft 933 

ft 934 



ft 937 

3E3 

; [3BEH3 

ft 940 

ft 941 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 


762.1 

796.4 

831.7 

862.8 

8946 

926.3 

957.3 

987.2 

iETKl 

10441 

1077.0 


601.3 

621.3 

638.4 

655.4 


893.4 

7145 

736.2 

758.6 

782.4 

811.2 

231 

937.1 

939.6 

938.4 

9349 

930.0 

923.4 

915.1 

9045 

891.0 

877.0 

8642 

232 

1042.0 

1047.2 

wnm 

1046.4 

1042.5 

1038.7 


1017.4 

1003.2 

988.3 

9742 

FE<1 

1033.5 

1040.3 

1043.4 

1042.9 

1039.4 


1023.1 

1011.4 

keh 

983.9 

972.0 

234 

932.4 

936.9 

M E33 


931.3 

9242 

913.8 

902.1 

889.2 

875.5 

8643 

235 

KHEI 

8745 

892.4 

7047 

712.6 

MEM 

717.7 

■2U 

708.8 

899.1 


236 

618.4 

642.7 

665.8 

686.6 

701.9 

7140 

723.0 

731.8 

736.9 

740.7 

748.3 

237 

595.1 

812.7 

633.8 

650.2 

668.8 

686.2 

7046 

722.1 

743.2 

763.0 

786.3 

EH 

596.3 

612.9 

633.1 

KT51 

663.5 

679.2 

703.7 

7243 

7440 


EH 


599.4 

6146 

6345 

848.7 

6649 

681.7 

700.6 

Birr i 

740.8 

782.9 

789.9 

m 

578.5 

595.0 

612.1 

629.0 

645.9 

657.5 

669.4 

682.5 

697.4 

7148 

736.3 

EH 

536.1 

569.4 

599.7 

6249 

646.8 

661.5 

W3E5M 

682.8 

689.7 

KEZS 

KH21 

242 

kwiei 

255.6 

EZSS1 

225.7 

212.3 


191.8 

189.3 


m&i i 

2541 

243 

373.1 

358.3 

3440 

331.5 

319.3 

307.7 

296.7 

286.7 

277.6 

269.1 

262.8 

244 

870.2 



822.9 

WffiTEi 

793.7 

779.9 

wheh 

755.0 

745.0 

741.5 

245 

847.4 

828.8 

807.4 

788.3 

HUiULl 

WfF'J 1 


712.3 

693.9 

677.5 

668.1 

E3 

720.2 

725.8 

728.3 

729.6 

722.7 

mun 

715.2 

712.1 


688.7 

682.3 

247 

671.1 

6845 

6948 

701.1 

7043 

KjH3 

701.3 

6944 

mg 

670.6 

655.9 

248 

653.5 


6744 

679.5 

683.7 

687.1 

686.8 

683.8 

677.8 

670.2 

662.4 

E3 

663.2 

872.8 

679.8 

wrm* 

687.9 


690.1 

KH23 

681.7 

6747 

668.5 


482.1 

511.9 

540.4 

563.6 

■so 

KTfrlPl 

WLUM 

625.7 

631.3 

6344 


251 

416.2 

428.5 

440.2 

451.3 

461.7 

470.6 

479.9 

468.1 

4947 

499.9 

BE223 

252 

73.9 

83.3 


83.2 

96.5 

99.1 

91.2 

101.8 

100.9 

109.5 

102.8 
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Table LXX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: fi = 2.0°, M w = 1.10, = 500.0 

Uprifh.t, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

K 

Fominal a 

-2.0° 

0.0" 

! 2.0° 

40° 

6.0° 

8.0" 

10.0" 

12.0° 

140" 

16.0" 

18.0" 

ft 944 

ft 945 

w 

CD 

& 

R 947 

ft 948 

ft 949 

ft 950 

ft 951 

ft 952 

ft 953 

ft 954 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

656.5 

679.8 

709.4 

739.3 

772.2 

8048 

8349 

8648 

895.3 

9247 

952.2 

3 

746.8 

7544 

762.3 

768.1 

770.5 

770.8 

770.4 

7648 

756.9 

746.0 

733.3 

4 

804.9 

8141 

823.1 

829.7 

835.8 

840.2 

838.8 

8349 

829.3 

821.2 

813.0 

5 

763.0 

766.6 

769.8 

771.5 

771.3 

766.7 

763.7 

756.2 

746.9 

7349 

722.2 

6 

822.7 

825.9 

828.3 

829.2 

832.1 

831.2 

822.6 

8144 

805.5 

7947 

7844 

7 

774.1 

7747 

7743 

772.5 

767.3 

760.5 

755.3 

745.2 

733.8 

719.8 

705.2 

8 

840.5 

839.8 

838.2 

835.1 

831.6 

827.5 

818.5 

807.9 

796.7 

783.9 

772.1 

9 

900.0 

8746 

845.6 

818.7 

786.1 

756.3 

726.9 

697.9 

668.6 

636.0 

608.2 

10 

619.9 

642.0 

667.6 

693.6 

722.3 

751.2 

777.9 

805.2 

833.7 

861.2 

887.5 

11 

710.8 

718.2 

7246 

727.6 

727.8 

726.6 

725.4 

719.0 

710.6 

699.2 

686.6 

12 

787.1 

770.8 

776.8 

780.4 

785.3 

786.3 

782.7 

777.0 

769.6 

759.6 

749.8 

13 

715.9 

719.4 

7242 

729.8 

731.7 

728.0 

7249 

719.2 

712.9 

702.6 

693.0 

14 

772.8 

776.8 

780.7 

786.1 

787.5 

786.1 

779.1 

772.8 

785.2 

755.8 

746.2 

15 

724.7 

727.9 

730.5 

731.5 

729.3 

726.0 

722.4 

713.9 

7048 

693.4 

880.8 

16 

777.1 

778.8 

779.9 

779.4 

778.3 

776.0 

769.1 

760.4 

750.9 

739.8 

728.3 

17 

893.1 

872.0 

848.1 

824.9 

801.6 

779.4 

758.4 

738.8 

719.8 

7041 

692.6 

19 

667.5 

686.9 

6942 

693.4 

693.9 

892.9 

691.1 

683.2 

675.8 

665.6 

659.0 

20 

711.9 

728.1 

735.2 

740.3 

742.9 

742.8 

737.7 

735.1 

728.2 

719.6 

711.8 

21 

670.7 

6743 

679.1 

682.6 

6840 

6848 

683.1 

677.8 

670.6 

660.1 

638.8 

22 

712.1 

716.2 

721.5 

723.6 

725.2 

726.0 

723.3 

717.8 

710.1 

698.6 

682.5 

23 

630.5 

637.4 

649.1 

658.6 

660.1 

666.1 

667.4 

663.7 

656.1 

646.4 

639.7 

24 

854.3 

680.7 

665.4 

669.9 

6741 

6746 

670.8 

668.0 

661.1 

651.8 

640.4 

25 

620.7 

630.1 

640.2 

650.7 

660.6 

669.5 

675.0 

676.5 

675.4 

672.3 

667.2 

26 

646.0 

656.9 

669.3 

678.3 

686.5 

693.2 

695.4 

696.1 

6945 

689.5 

682.9 

43 

703.5 

7144 

725.9 

7349 

740.8 

7440 

745.7 

741.9 

735.9 

726.8 

715.5 

44 

746.4 

759.1 

771.7 

781.5 

790.7 

797.5 

798.7 

797.5 

7940 

787.8 

780.7 

67 

604.9 

613.5 

626.4 

637.2 

648.3 

657.4 

661.8 

662.5 

659.9 

6544 

646.1 

68 

630.0 

642.3 

656.5 

667.2 

876.3 

6844 

686.9 

687.8 

685.8 

680.3 

672.7 

85 

776.1 

780.9 

7849 

787.0 

786.4 

782.3 

780.3 

772.7 

762.4 

750.6 

736.9 

86 

800.7 

819.4 

839.1 

856.3 

873.8 

889.6 

899.8 

907.6 

913.7 

916.9 

919.3 

87 

688.9 

709.9 

7347 

758.3 

781.9 

8045 

8246 

841.6 

857.5 

871.7 

883.1 

88 

651.3 

669.3 

693.2 

709.5 

727.4 

747.3 

765.2 

785.0 

806.5 

828.6 

850.2 

89 

586.6 

598.1 

609.6 

629.0 

651.4 

670.7 

686.0 

703.2 

722.0 

741.2 

759.7 

90 

586.1 

600.7 

613.1 

631.3 

652.0 

673.1 

692.5 

710.8 

731.8 

752.2 

772.1 

91 

590.5 

600.1 

609.8 

627.1 

649.4 

669.3 

686.8 

705.5 

725.9 

747.1 

787.5 

921 

908.7 

882.0 

850.8 

819.3 

785.2 

751.7 

718.7 

688.9 

657.4 

627.0 

600.8 




Table LXX: AEDC 16' Tuzmel - 10% Mode 1( continued) 
Nominal Conditions: fi = 2.0°, M„ = 1.10, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Nominal a 



94 ' 

a 


ft 

95 

Pi 1 

! Pi 

i Pi I 

! Pi 

Pi 



683.6 1 711.5 1 743.5 1 775.2! 808.7 842.9 874.4 


686.8 714.3 742.5 


770.4 803.4 336.7 


93 617.0 637.4 


94 684.4 


639.9 655.9 877.8 


125! 646.6 653.8 661.4 667.7 


972.3 961.8 



795.5 824.2 351.0 


SS7.7 


732.1! 750.2 770.0 791.7 813.8 835.4 


674.9 


667.8 857.6 


897.3 


831.3 


651.7 


929.8 921.1 912,1 i 903.1 


842.7 


Fsl 


1177.8 i 1154.2 1128.8 


1222.2 1207.1 


1253.7 1252.8 1249.3 


1238.2 1246.9 


1147.2 1171.3 1192.7 


1111.9 


1068.1 1034.2 



■I ' *iRE233S 

■^ITFT Tl»f?> T l iTt7iri l 


1088.0 


1123.4 ! 1132.8 1140.8 


1193.0 1203.7 


1210.41 1222.4 


1175,2 1184.5 ! 1192.4 


Migii BsaEEg 

KEJEOHMHB 


bhhh^hbbhhhi 


\mm\ 


1182.1 1137.8 


1251.1 I 1242.6 


1230.3 1242.9 1251.1 1256.2 1257.3 


1187.2 1169.6 1208.1 1224.2 1236.1 ! 1244.8 


1124.2 1148.2 1171.6 1190.3 1206.7 


1043.4 1 1073.3 ! 1100.6 I 1127.5 i 1150.3 1170.7 


1013.6 


1145.1 1138.5 1127.1 1114.1 1 1097.8 


1215.8 1218.3 1217.8 1212.3 1202.6 1190.2 


1246.7 i 1250,8 1248.4 i 1243.0 1234.4 i 1222.9 1208.8 


1201.4 


m— 



1130.8 1132.3 1134.1 i 1134.2 1128.8 1116.7 1 1105.3 1091.4 


§73.3 


ms 768.8 794,7 ! 797.3 798.8 798.8 


845.6 @53,8 i 850.6 865.1 888.0 M&.7 


738.5 769.4 802.7 888.8 886.9 ! 80S.0 j 027.5! §56.3 


659.6 ! 666.3 


700.7! 706.01 710.0 ! 712.1 



655.3 


706.1! 673.9 


732.7 


815.1 





















































































































































Table LXX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: fi = 2.0°, = 1.10, = 500.0 

Uprifht, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

onainal a 



WEM 

msM 

HI 

8.0” 


mem 

TTTJ 

mum 

mum 

R: 944 

3E2 

a 946 

nMTfl 

I3BEC!] 


ft 950 

ft 951 

ft 952 

ft 953 

ft 954 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

H 

Pi 

mi 

760.7 

789.7 

823.4 

856.5 

891.2 

926.4 

■PTTTfl 

988.8 

1019.6 

1047.2 

1072.8 

mu 

■rcn 

619.1 

634.8 

652.6 

673.9 

696.0 

716.6 

738.3 

761.4 

■r£i&J 

808.5 

231 

898.3 

■raw 

■22U 

899.3 

■•I:ZE 

887.3 

882.8 

872.9 


845.9 

MEMi 

ED 

1006.6 

1010.7 

1013.0 

1013.1 

1009.3 

1003.5 

999.1 


975.1 

mem 

942.1 

233 

1063.5 

1066.6 

1068.5 

1067.9 

1067.1 

10649 

1055.5 

10444 

1032.0 

1017.9 

1003.0 


966.5 

■•!.Y*1 


9642 

961.7 

958.5 

948.5 

EEEEI 

9248 

■rnn 

897.3 

E3 

644.9 

cm 

675.6 

686.5 

692.9 

696.9 

698.6 

893.0 

683.3 

mzm 

655.8 

mi 

617.3 

■*T*1 

655.8 

6743 

686.5 

698.7 

708.3 

713.4 

715.9 

718.6 

717.8 

mi 

598.1 

gim 

MEM 

646.6 

6645 


698.6 

720.2 

737.4 

755.1 

771.9 

ren 

■am 

■ Ktl 

■Y.'-Wl 

6442 

662.0 


703.4 

721.7 

741.3 

761.9 

781.5 

wm 

599.9 

611.1 

631.8 

646.9 

6645 

6842 

702.1 

721.6 

742.6 

7647 

786.1 

ESI 

578.2 

590.4 


623.2 

643.6 

659.6 

670.6 

6845 

700.5 

717.1 

733.5 

241 

549.5 

573.1 

602.2 

6241 

6449 

658.8 

■PIYfl.'l 

6742 

MEM 

679.0 

676.3 

242 

271.1 

261.9 

247.8 

2348 

222.6 

218.7 


218.7 

217.7 

2246 

239.0 

ED 

371.0 

358.6 


■"^*1 

316.1 

3043 

2941 

2847 

276.9 

266.8 

259.5 

244 

867.8 

852.2 

835.4 

819.9 

8045 

mzm 

778.9 

767.1 

■EE33 

745.7 

739.2 

E3 

845.6 

BQ233 


786.1 

765.6 


729.3 

711.7 

6945 

Ty/.U 

667.1 

ED 

■E23 

697.1 


7043 

697.9 

■’."(TifTl 


692.0 

685.9 

■tptti 

■EEH 

247 

655.4 

664.8 

674.5 

680.8 

683.8 

6842 


673.5 

662.4 


627.6 

248 

K223 

EESl 


659.3 

6643 

671.5 

6744 

673.0 

668.5 

661.9 

653.6 

ED 

■HSU 

KHHE] 

6946 

699.8 

703.7 

706.1 

■Tftgil 

702.1 

696.2 

687.3 

676.7 

ED 

KM1 

K 5 EE 1 

503.8 

532.6 

■vl'AI 

582J3 

599.6 

811.4 

619.6 

WLEH1 

626.6 

E3 

399.3 

■sag 

422.7 

435.3 

447.3 

457.4 

468.2 

476.8 

483.6 

488.9 

491.9 

ED 

TM 

77.2 

82.6 

T7*l 

93.3 

99.7 

92.5 

103.7 

1049 


108.7 






















































































































































































































Table LXXL AEDC 16* Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 10.0 s , M m = 1.10, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

n> 

Nominal 0 1 

0.0 s 

3.0 s 

ft 942 

ft 943 

Pi 

Pi 

2 

836.8 

832.6 

3 

798.7 

788.8 

4 

809.0 

835.5 

5 

790.9 

762.2 

6 

793.3 

819.3 

7 

780.9 

753.5 

8 

790.6 

815.0 

9 

727.9 

7241 

10 

779.6 

775.7 

11 

750.0 

723£ 

12 

756.8 

779.8 

13 

748.5 

7245 

14 

753.2 

778.1 

15 

746.1 

720.5 

16 

743.6 

765.8 

17 

757.4 

755.9 

19 

711.7 

689.4 

20 

716.3 

735.2 

21 

899.8 

681.5 

22 

705.4 

720.5 

23 

680.8 

665.5 

24 

653.3 

668.4 

25 

685.4 

673 J2 

26 

684.3 

693.1 

43 

772.1 

7442 

44 

770.7 

795.7 

67 

672.5 

659.9 

68 

675.5 

6847 

85 

809.2 

778.2 

86 

872.6 

896.7 

87 

8446 

822.7 

88 

7647 

763.1 

89 

691.3 

6841 

90 

689.1 

690.3 

91 

688.1 

685.0 

921 

719.5 

715.5 
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Table LXXL AEDC 16* Tunnel - 10% Model(continued) 


Nominal Conditions: 


a * 10.0°. U m a 
Uprifht, 


1.10, q. a 500.0 
Pressures in paf 


— 

Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

0.0" 

2.0" I 

R 942 

Emm 

Pi 

Pi 

EH 

875.4 

871.8 

L 93 

EZEEI 

Ezm 

eh 

866.9 

864.9 

j 95 

749.8 

748^ 

§m 

689.2 

673.1 

mi 

690.6 


§m 

911.6 


v m 

624.7 


KFI 

1036.2 

1030.9 

m\ 

1146.5 

1141.5 

km 

1221.7 

1216.7 

km 

1257.2 


mi 

1244.8 


mi 

1191.2 

1186.1 

mi 

1126.3 

1120.7 

mi 

1074.7 

1070.1 

KM 


mm 

KM 

1166.9 

1141.5 1 


1230.4 


KM 

1239.1 


KM 

1179.3 

1194.9! 

KM 



KM 


716.0! 

KM 



mi 

BS3E1 


KM 


864.6! 

KM 


MxZZl 

KM 

691.5 

707.31 

KM 


Kvill 

KM 


674.9 

KM 


EPtXI 

KM 

Ei^g 


KM 


719.6 I 

KM 


EEO 




| 228 















































Tafafe LXXL AJBDC 16* Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: a = 10.0°, M„ = 1.10, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

H> 

Nominal 0 

ME* 

2.0° 1 

ii?BFr3 

[3HEE3 1 

Pi 

Pi 1 

F&1 

RTfl 



717.4 

7147 

231 

913.3 

880.4 

E23 

1027.4 


E3 

1026.1 

1052.0 

F?1 

916.8 

9447 

E31 

717.2 

696.6 

m 

■r7?Fl 

706.3 

fsti 

706.7 

696.9 

238 

707.3 

701.7 

239 

703.3 

700.2 

Fm 

671.6 


mi 

674.1 


ESI 

1949 

211.4 

Frei 

293.4 

292.5 

244 

HSZiXj] 

776.4 

FP1 

729.9 

726.8 

FT 7 ! 

7143 


FT51 

Msm 


Em 



m 

691.9 


EB3 

616.9 

w':"m 

mi 

w&n 


EB3 
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Table LXXIL AEDC 16* Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /? = 0.0°, M m = 1.15, q M = 665.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Is 

bminal a 

-2.0° 

o.cr 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R: 273 

R: 274 

R: 275 

R: 276 

R: 277 

R 278 

R: 279 

R: 280 

ft 281 

R 282 

R: 283 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

829.5 

864.1 

-1052.0 

938.6 

974.9 

1016.2 

1055.8 

1088.9 

1131.7 

1167.9 

1205.5 

3 

981.0 

991.1 

-954.2 

1001.8 

1004.3 

1004.9 

1002.0 

994.2 

988.5 

974.4 

962.8 

4 

981.5 

1001.9 

-941.2 

1008.5 

1012.4 

1014.2 

1011.3 

1003.0 

999.8 

988.3 

980.9 

5 

1004.8 

1008.0 

-944.6 

1013.1 

1013.7 

1007.9 

992.3 

981.5 

972.5 

956.3 

944.1 

6 

998.5 

1002.5 

-947.8 

1008.0 

1007.6 

1002.8 

994.1 

981.7 

969.7 

955.0 

945.0 

7 

1016.8 

1014.8 

-943.4 

1002.1 

994.0 

987.5 

976.1 

961.3 

948.8 

929.9 

915.2 

8 

1020.6 

1019.8 

-935.8 

1012.6 

1007.3 

997.6 

985.7 

970.5 

961.0 

944.5 

937.9 

9 

1136.2 

1098.9 

-894.7 

1017.4 

980.7 

940.0 

899.5 

859.1 

819.6 

776.2 

744.3 

10 

773.3 

804.4 

-1116.0 

869.1 

901.2 

938.6 

974.8 

1005.0 

1046.8 

1081.2 

1118.8 

11 

998.0 

998.5 

-963.1 

979.5 

967.6 

958.2 

945.0 

931.0 

915.0 

894.8 

874.8 

12 

996.3 

991.8 

-968.2 

977.4 

967.2 

958.3 

942.5 

922.6 

907.8 

886.3 

867.1 

13 

981.7 

973.5 

-983.3 

965.7 

960.6 

952.2 

934.5 

917.7 

904.4 

890.2 

869.8 

14 

966.2 

965.1 

-984.9 

964.5 

958.1 

950.1 

936.7 

913.6 

901.6 

881.8 

869.2 

15 

949.5 

948.0 

-1009.1 

935.3 

929.2 

922.2 

911.0 

896.1 

885.5 

864.0 

848.5 

16 

948.1 

947.8 

-1007.1 

941.8 

936.5 

929.6 

917.4 

900.9 

892.3 

870.0 

855.5 

17 

1127.6 

1096.9 

-889.9 

1030.0 

1001.7 

972.0 

944.0 

919.7 

900.5 

882.7 

849.7 

19 

856.6 

880.1 


888.6 

887.5 

882.0 

875.8 

859.7 

860.0 

847.9 

843.9 

20 

845.0 

872.6 


892.5 

892.5 

891.0 

884.7 

869.9 

871.3 

863.7 

857.2 

21 

866.1 

871.0 

aiwiM 

875.7 

875.8 

873.5 

867.5 

846.3 

838.9 

819.4 

820.1 

22 

870.4 

874.5 

arcrera 

881.6 

881.0 

878.0 

871.9 

849.4 

827.8 

801.0 

803.7 

23 

812.7 

820.6 

5KQS 

843.3 

846.0 

843.3 

838.7 

806.0 

824.3 

762.6 

765.6 

24 

800.9 

815.0 


834.2 

835.5 

834.5 

830.0 

810.2 

820.4 

770.9 

775.0 

25 

804.4 

819.4 

9¥Eg£] 

839.9 

849.3 

857.1 

864.7 

859.2 

864.7 

860.9 

861.6 

26 

802.0 

■:iKWH 


840.7 

850.8 

857.4 

864.8 

856.9 

863.7 

859.1 

860.3 

43 

760.9 

760.9 

a MEHk 

759.6 

760.2 

760.7 

760.7 

760.4 

760.4 

759.6 

759.6 

44 

932.7 

941.0 


951.8 

956.5 

958.9 

958.2 

951.1 

952.7 

944.0 

941.9 

67 

780.2 

793.0 

svtrai 

818.4 

829.5 

835.4 

845.7 

836.3 

843.9 

839.5 

817.1 

68 

780.1 

794.2 

ggaa 

825.4 

836.1 

841.7 

851.0 

839.8 

847.1 

833.3 

827.1 

85 

1019.4 

1023.8 

-929.1 

1021.6 

1022.7 

1019.0 

1012.7 

1002.3 

992.6 

976.6 

962.8 

86 

982.2 

1005.8 

-924.1 

1049.4 

1066.9 

1083.8 

1095.8 

1101.7 

1112.0 

1115.2 

1119.3 

87 

885.7 

917.5 

!M!I 

978.7 

1005.8 

1035.8 

1061.6 

1082.3 

1109.3 

1128.1 

1147.2 

88 

809.3 

824.1 

sm 

866.6 

888.3 

908.9 

932.4 

947.5 

983.5 

1008.2 

1045.3 

89 

728.2 

743.0 


783.2 

802.3 

833.4 

857.8 

869.3 

900.0 

921.3 

957.9 

90 

736.5 

752.3 

Sfttffl! 

787.5 

805.7 

832.3 

854.5 

865.4 

898.8 

920.2 

956.3 

91 

736.4 

749.6 

STCEJKi 

782.9 

800.6 

830.7 

855.0 

866.9 

901.5 

923.6 

961.4 

921 

1145.0 

1104.3 

-893.1 

1015.3 

975.0 

929.8 

885.8 

844.4 

804.5 

781.3 

724.3 
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Table LXXIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /? = 0.0°, = 1.15, q M = 665.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0 6 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 273 

R 274 

R 275 

R 276 

R 277 

R 278 

R 279 

R 280 

R 281 

R 282 

R 283 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

858.0 

898.0 

-1014.4 

979.3 

1018.0 

1061.8 

1103.3 

1139.2 

1182.8 

1221.3 

1256.5 

93 

767.3 

798.7 

-1129.1 

855.5 

887.5 

924.7 

960.9 

991.2 

1032.7 

1067.7 

1104.3 

94 

863.0 

897.7 

-1018.4 

972.3 

1009.0 

1050.8 

1091.0 

1125.4 

1168.6 

1205.9 

1242.2 

95 

794.3 

808.8 

-1125.9 

851.5 

873.3 

893.9 

917.5 

932.7 

968.7 

993.7 

1030.7 

125 

842.3 

851.9 

-1095.3 

881.2 

863.0 

861.2 

852.8 

826.3 

817.3 

757.4 

748.5 

126 

842.5 

852.9 

-1092.7 

862.8 

864.0 

861.8 

853.8 

825.9 

822.0 

769.3 

763.3 

128 

1244.0 

1228.9 

-740.2 

1197.5 

1185.7 

1172.0 

1158.3 

1143.0 

1135.1 

1116.8 

1110.0 

132 

673.8 

692.0 

-1242.0 

730.2 

749.4 

771.9 

794.9 

805.6 

845.4 

859.9 

894.2 

201 

1534.6 

1507.2 

-478.8 

1438.2 

1404.5 

1362.9 

1318.3 

1275.0 

1225.2 

1174.1 

1121.2 

202 

1599.9 

1585.9 

-385.5 

1545.9 

1525.2 

1497.6 

1466.2 

1434.1 

1396.0 

1355.7 

1309.8 

203 

1614.9 

1615.4 

-340.6 

1606.0 

1598.6 

1585.1 

1566.9 

1546.3 

1519.2 

1489.9 

1452.2 

204 

1564.4 

1581.2 

-358.1 

1605.7 

1612.6 

1616.3 

1614.4 

1608.2 

1596.6 

1581.0 

1554.3 

205 

1446.7 

1478.5 

-444.7 

1535.5 

1558.3 

1580.9 

1596.4 

1606.1 

1612.3 

1613.9 

1604.7 

206 

1315.8 

1355.2 

-559.3 

1430.1 

1463.1 

1497.3 

1525.7 

1547.7 

1568.8 

1585.6 

1590.5 

207 

1198.5 

1240.3 

-670.4 

1323.4 

1360.8 

1401.0 

1436.1 

1465.3 

1495.9 

1522.0 

1537.5 

208 

1118.4 

1160.1 

-750.5 

1244.3 

1283.4 

1325.4 

1364.0 

1396.5 

1431.9 

1462.7 

1485.1 

209 

1399.9 

1406.5 

-543.6 

1410.0 

1409.4 

1405.6 

1398.0 

1387.2 

1371.2 

1351.6 

1325.2 

210 

1478.2 

1488.7 

-456.8 

1500.9 

1503.1 

1502.9 

1498.0 

1489.5 

1475.3 

1457.5 

1430.7 

211 

1541.5 

1555.8 

-386.1 

1575.1 

1581.0 

1583.8 

1581.0 

1574.1 

1561.4 

1545.2 

1517.8 

212 

1544.6 

1559.8 

-380.3 

1583.0 

1589.3 

1592.5 

1589.5 

1582.3 

1570.1 

1555.2 

1529.5 

213 

1484.7 

1496.9 

-446.5 

1512.7 

1516.3 

1516.3 

1510.8 

1501.1 

1488.3 

1472.1 

1447.6 

214 

1397.9 

1406.7 

-540.3 

1415.9 

1416.2 

1412.8 

1404.1 

1392.0 

1377.7 

1360.2 

1337.0 

215 

1143.1 

1104.2 

-891.6 

1018.1 

978.6 

934.2 

889.9 

846.0 

801.0 

765.5 

729.5 

216 

1014.7 

1025.5 

-920.6 

1037.9 

1041.0 

1042.7 

1040.7 

1034.5 

1028.8 

1015.9 

1004.1 

217 

1019.5 

1030.8 

-913.3 

1046.0 

1049.6 

1050.9 

1047.5 

1039.6 

1034.8 

1023.4 

1013.4 

218 

862.9 

900.0 

k014.5 

977.6 

1014.9 

1057.0 

1097.4 

1132.3 

1175.7 

1212.7 

1248.9 

219 

840.4 

849.5 

-1097.3 

859.9 

860.1 

859.6 

856.0 

833.8 

828.0 

808.7 

811.7 

220 

837.4 

846.0 

rl097.9 

861.6 

861.7 

859.9 

855.5 

830.0 

807.6 

793.2 

801.0 

221 

763.0 

782.6 

-1153.6 

814.3 

828.0 

841.0 

850.0 

845.0 

851.3 

842.2 

845.9 

222 

763.7 

782.7 

-1153.1 

814.1 

824.7 

837.0 

846.9 

841.6 

850.4 

842.2 

845.4 

223 

724.1 

743.7 

-1190.7 

779.1 

790.0 

805.8 

810.8 

804.9 

811.0 

799.4 

803.8 

224 

721.0 

741.5 

-1193.8 

774.6 

790.1 

805.8 

813.1 

809.0 

817.7 

807.5 

812.4 

225 

1068.7 

1039.4 

-945.1 

976.9 

949.4 

919.0 

888.6 

838.0 

804.3 

769.4 

758.5 

226 

1276.2 

1236.6 

-760.7 

1147.6 

1107.0 

1060.8 

1014.1 

969.1 

923.7 

877.3 

836.4 

227 

1345.5 

1307.3 

-688.7 

1220.3 

1180.3 

1134.2 

1086.5 

1039.9 

991.9 

943.4 

897.8 

228 

1437.6 

1401.7 

-592.4 

1317.4 

1277.7 

1229.8 

1180.9 

1133.8 

1081.1 

1026.9 

972.7 
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Table LXXII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: = 0.0°, M m = 1.15, = 665.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 273 

R 274 

R 275 

R: 276 

R 277 

R 278 

R 279 

R 280 

R 281 

R 282 

R 283 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

965.6 

1006.3 

-904.6 

1090.3 

1130.5 

1174.7 

1216.5 

1252.4 

1294.1 

1330.8 

1362.4 

230 

741.3 

765.0 

-1166.5 

808.5 

830.6 

858.9 

886.9 

906.9 

945.8 

973.6 

1011.7 

231 

1188.4 

1188.4 

-768.1 

1179.5 

1174.5 

1166.8 

1156.5 

1143.7 

1128.5 

1108.9 

1088.6 

232 

1329.2 

1332.4 

-621.3 

1329.0 

1325.7 

1319.5 

1309.6 

1297.1 

1279.7 

1258.9 

1233.1 

233 

1317.1 

1321.5 

-629.4 

1322.9 

1320.2 

1313.7 

1302.8 

1289.1 

1274.4 

1256.3 

1234.5 

234 

1182.6 

1184.1 

-769.4 

1180.5 

1175.8 

1167.8 

1155.9 

1141.3 

1128.4 

1110.8 

1093.7 

235 

814.5 

849.7 

-1088.6 

876.8 

886.1 

891.0 

890.6 

874.1 

874.5 

861.7 

856.2 

236 

777.7 

801.7 

-1124.7 

851.3 

869.5 

887.0 

899.2 

898.8 

914.9 

918.7 

928.8 

237 

742.4 

762.7 

-1169.3 

807.7 

831.2 

854.5 

877.3 

889.1 

921.8 

947.3 

980.5 

238 

744.7 

759.7 

-1173.5 

803.6 

825.9 

846.4 

874.2 

893.2 

927.6 

950.1 

985.1 

239 

748.4 

759.8 

-1174.5 

803.3 

825.3 

846.4 

870.0 

884.8 

921.1 

945.7 

983.4 

240 

724.9 

740.1 

-1195.6 

779.0 

801.5 

837.0 

846.7 

852.5 

879.0 

884.2 

918.5 

241 

670.7 

710.2 

-1204.7 

781.3 

809.1 

839.5 

854.0 

855.9 

871.4 

865.6 

874.1 

242 

336.0 

314.4 

-1660.2 

273.0 

257.5 

242.6 

233.1 

226.8 

259.7 

280.8 

336.2 

243 

473.9 

454.8 

1-1517.0 

418.4 

404.0 

389.3 

376.6 

364.3 

355.0 

344.7 

340.2 

244 

1101.2 

1079.2 

-897.0 

1034-3 

1016.9 

998.6 

981.5 

960.9 

956.7 

925.0 

920.5 

245 

1065.6 

1038.3 

-943.8 

980.9 

956.2 

929.4 

902.7 

865.2 

843.2 

754.2 

743.1 

246 

889.4 

902.3 

-1057.5 

893.2 

891.7 

888.4 

880.5 

865.0 

864.8 

854.5 

845.4 

247 

837.9 

853.2 

h-1090.1 

869.6 

875.4 

874.0 

866.9 

841.0 

835.8 

820.8 

814.4 

248 

820.2 

832.3 

-1108.4 

851.3 

854.9 

857.5 

857.3 

845.9 

848.2 

765.6 

758.0 

249 

835.5 

846.4 

-1098.5 

859.4 

863.5 

865.9 

865.9 

851.7 

860.9 

763.6 

754.4 

250 

607.6 

644.7 

h 1272.0 

712.7 

739.5 

765.8 

785.3 

792.1 

806.8 

805.5 

812.2 

251 

521.9 

536.9 

-1401.8 

565.8 

581.8 

596.7 

607.2 

610.3 

629.1 

626.8 

642.2 

252 

97.6 

101.5 

-86.6 

110.8 

112.9 

119.8 

123.4 

121.2 

134.0 

131.3 

132.8 
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Table LXXIIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: fi = 0.0°, = 1.15, = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 319 

R 320 

R 321 

R 322 

R 323 

R 324 

R 325 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

620.8 

648.8 

677.1 

703.8 

733.2 

763.2 

791.5 

3 

736.5 

746.1 

753.1 

755.9 

756.9 

756.3 

753.5 

4 

741.7 

751.9 

758.9 

762.0 

764.4 

766.1 

765.7 

5 

754.9 

758.9 

760.6 

759.1 

757.0 

751.6 

745.5 

6 

756.7 

759.9 

761.2 

760.2 

760.1 

757.2 

751.7 

7 

764.6 

765.0 

763.1 

757.9 

750.0 

742.8 

734.2 

8 

773.4 

772.6 

770.2 

765.5 

759.5 

753.8 

747.2 

9 

859.6 

829.5 

800.1 

770.3 

738.5 

708.8 

680.6 

10 

580.8 

603.6 

629.3 

652.4 

678.8 

705.9 

731.7 

11 

747.9 

749.8 

745.4 

737.0 

727.2 

718.9 

709.1 

12 

752.8 

750.4 

744.7 

738.9 

730.4 

722.9 

713.7 

13 

730.4 

729.5 

727.7 

725.7 

718.8 

710.2 

700.3 

14 

731.3 

730.1 

730.4 

727.9 

721.9 

715.1 

707.1 

15 

714.2 

713.9 

711.8 

706.9 

700.6 

694.7 

686.0 

16 

717.8 

717.3 

715.7 

711.7 

706.4 

701.1 

694.5 

17 

853.3 

828.6 

804.2 

779.9 

755.0 

733.0 

714.5 

19 

650,6 

667.1 

665.7 

666.4 

664.5 

659.8 

652.5 

20 

637.5 

660.7 

671.8 

673.1 

672.3 

669.2 

664.4 

21 

648.6 

653.5 

657.3 

656.8 

654.7 

651.1 

645.8 

22 

653.3 

659.5 

664.6 

664.2 

662.7 

659.3 

654.9 

23 

608.9 

615.8 

622.3 

629.3 

634.8 

628.4 

619.1 

24 

601.3 

612.6 

619.3 

624.2 

626.3 

625.9 

621.6 

25 

600.5 

614.6 

622.6 

629.1 

635.6 

641.7 

645.1 

26 

601.7 

611.4 

622.5 

629.8 

637.3 

641.4 

643.9 

43 

584.4 

585.0 

585.4 

584.5 

584.3 

584.6 

584.6 

44 

706.0 

713.5 

717.5 

720.2 

722.3 

723.9 

724.9 

67 

582.3 

594.8 

604.2 

612.8 

620.5 

625.2 

628.4 

68 

585.8 

597.2 

609.3 

618.0 

626.6 

629.5 

632.1 

85 

769.0 

774.6 

777.5 

776.5 

773.8 

769.9 

764.6 

86 

742.9 

763.5 

781.0 

794.1 

807.3 

819.7 

829.4 

87 

664.9 

691.5 

716.2 

737.5 

759.9 

781.0 

799.4 

88 

607.1 

629.6 

649.5 

666.8 

684.9 

699.8 

716.0 

89 

544.6 

558.1 

573.6 

587.7 

602.2 

620.7 

640.8 

90 

553.6 

565.7 

579.0 

593.5 

607.4 

622.0 

639.9 

91 

554.9 

563.1 

576.0 

588.4 

600.8 

618.3 

638.0 

921 

871.1 

838.3 

806.1 

772.9 

737.2 

704.0 

672.6 




* 
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4 


Table LXXIII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: /? = 0.0°, = 1.15, q M = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 319 

R 320 

R 321 

R 322 

R 323 

R 324 

R 325 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

646.4 

679.6 

710.7 

739.0 

770.4 

802.2 

831.3 

93 

576.5 

599.9 

621.8 

643.8 

669.8 

696.7 

722.0 

94 

648.5 

678.1 

707.0 

733.8 

763.6 

794.2 

822.5 

95 

595.5 

616.8 

635.0 

651.1 

669.3 

684.3 

700.6 

125 

631.1 

639.5 

644.3 

645.8 

645.9 

643.5 

637.5 

126 

635.1 

643.4 

648.5 

650.4 

650.3 

647.6 

642.3 

128 

941.2 

929.7 

918.5 

906.3 

894.7 

884.3 

874.4 

132 

502.5 

517.6 

532.3 

545.9 

561.3 

577.9 

593.9 

201 

1163.9 

1143.1 

1119.7 

1093.0 

1062.7 

1032.1 

1001.8 

202 

1212.7 

1203.4 

1190.8 

1173.9 

1154.5 

1133.9 

1112.5 

203 

1222.2 

1225.1 

1224.2 

1217.9 

1209.6 

1200.0 

1187.5 

204 

1183.6 

1200.2 

1212.0 

1217.0 

1221.3 

1223.1 

1222.4 

205 

1093.3 

1122.2 

1146.2 

1163.5 

1181.3 

1196.6 

1207.8 

206 

992.7 

1027.8 

1058.7 

1083.1 

1109.4 

1133.6 

1153.5 

207 

905.6 

941.9 

974.5 

1002.0 

1031.9 

1060.7 

1085.5 

208 

844.4 

880.4 

913.6 

942.0 

973.3 

1003.7 

1030.5 

209 

1056.3 

1065.0 

1069.7 

1069.0 

1066.9 

1062.7 

1056.4 

210 

1116.1 

1127.9 

1136.0 

1137.6 

1138.2 

1136.6 

1132.6 

211 

1164.8 

1179.9 

1190.2 

1194.1 

1197.4 

1198.4 

1196.2 

212 

1170.1 

1184.9 

1195.3 

1199.8 

1203.7 

1205.7 

1204.7 

213 

1125.9 

1137.4 

1145.1 

1147.4 

1149.0 

1148.9 

1146.1 

214 

1061.1 

1069.2 

1073.9 

1073.9 

1072.7 

1070.8 

1066.1 

215 

867.0 

834.9 

803.4 

771.4 

737.1 

704.9 

673.9 

216 

762.9 

773.4 

780.9 

784.2 

785.9 

785.9 

783.8 

217 

772.5 

782.1 

788.8 

791.8 

793.9 

795.1 

794.6 

218 

648.5 

679.6 

709.5 

737.2 

767.9 

798.5 

827.1 

219 

631.3 

638.0 

643.6 

645.7 

644.8 

642.3 

638.9 

220 

629.2 

637.9 

646.2 

649.3 

648.8 

646.1 

643.2 

221 

571.4 

587.4 

601.5 

612.2 

622.7 

631.1 

638.1 

222 

573.4 

588.8 

602.0 

612.1 

619.4 

625.9 

632.7 

223 

543.1 

560.4 

575.3 

586.1 

594.8 

604.4 

610.5 

224 

541.9 

557.6 

571.6 

581.8 

591.8 

600.6 

609.1 

225 

807.8 

783.9 

760.8 

737.2 

712.5 

689.4 

666.7 

226 

968.6 

936.5 

904.4 

871.7 

836.5 

802.9 

771.5 

227 

1021.5 

990.6 

959.7 

927.5 

892.4 

858.9 

827.2 

228 

1091.2 

1062.9 

1033.2 

1001.3 

966.2 

931.5 

898.1 
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Table LXXIIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: /S = 0.0°, M w = 1.15, = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

broinal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 319 

R 320 

R 321 

R 322 

R 323 

R 324 

R 325 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

727.2 

762.0 

794.8 

824.3 

856.5 

888.8 

918.0 

230 

558.7 

575.8 

592.0 

609.8 

626.5 

646.4 

666.4 

231 

895.4 

898.0 

897.7 

893.4 

887.4 

880.4 

872.1 

232 

1002.6 

1008.2 

1010.5 

1007.4 

1003.0 

997.0 

989.0 

233 

1000.3 

1004.5 

1006.1 

1003.5 

1000.1 

995.9 

990.0 

234 

898.3 

899.6 

898.8 

895.0 

890.0 

884.8 

878.4 

235 

605.2 

638.8 

650.9 

659.4 

665.6 

666.8 

665.7 

236 

584.3 

604.0 

623.8 

640.7 

656.5 

667.3 

673.6 

237 

558.6 

576.2 

591.4 

606.4 

626.2 

641.2 

657.1 

238 

557.1 

575.8 

588.7 

602.9 

620.9 

635.0 

658.1 

239 

558.3 

574.8 

587.2 

602.8 

622.2 

637.2 

653.6 

240 

542.4 

556.3 

568.8 

581.5 

596.7 

617.6 

641.9 

241 

503.0 

534.6 

562.4 

584.5 

607.2 

626.8 

643.6 

242 

253.9 

236.4 

220.9 

206.7 

193.5 

183.1 

175.1 

243 

357.9 

342.5 

329.0 

316.5 

303.8 

293.4 

284.0 

244 

833.1 

815.4 

798.9 

782.3 

766.1 

752.3 

740.0 

245 

805.8 

783.6 

762.2 

740.9 

718.4 

697.7 

678.0 

246 

675.9 

678.8 

681.1 

679.4 

670.2 

666.4 

660.3 

247 

626.5 

640.9 

649.4 

653.3 

656.7 

653.5 

647.7 

248 

615.9 

624.7 

634.2 

639.0 

640.9 

641.3 

640.2 

249 

628.4 

637.9 

644.7 

647.1 

647.2 

648.6 

647.0 

250 

451.1 

482.8 

510.4 

533.2 

554.9 

573.5 

587.6 

251 

389.3 

401.2 

414.3 

424.0 

435.7 

445.8 

453.1 

252 

72.1 

79.7 

84.3 

85.1 

88.8 

92.2 

92.3 


i 


1 
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Table LXXIV: AEDC 16' Tunnel - 
Nominal Conditions: ft = 0.0°, M K = 

Upright, 


10% Model 
1.15, = 500.0 

Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 339 

R 340 

R 341 

R 342 

R 343 

R 344 

R 345 

R 346 

R 347 

R 348 

R 349 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

624.6 

649.0 

677.1 

704.4 

733.9 

763.0 

792.7 

821.9 

852.5 

882.6 

913.6 

3 

742.8 

747.7 

753.2 

756.5 

757.9 

758.4 

756.5 

752.9 

746.6 

739.5 

730.0 

4 

739.0 

747.9 

755.7 

761.0 

764.4 

765.1 

763.3 

759.7 

754.3 

748.5 

741.7 

5 

760.6 

760.0 

760.2 

759.3 

758.1 

753.9 

748.6 

742.4 

733.8 

725.1 

715.0 

6 

753.3 

755.5 

757.8 

759.2 

759.6 

756.0 

748.9 

742.3 

732.0 

723.6 

714.9 

7 

772.0 

766.4 

762.6 

758.4 

753.6 

748.5 

742.3 

727.9 

716.9 

708.6 

697.8 

8 

769.8 

768.3 

767.0 

764.2 

759.1 

752.5 

744.3 

735.2 

725.1 

715.3 

706.9 

9 

857.3 

826.5 

797.3 

768.6 

738.3 

709.1 

680.0 

651.2 

616.7 

589.8 

562.4 

10 

583.5 

604.0 

629.1 

653.1 

679.6 

705.8 

733.0 

760.0 

788.7 

817.6 

847.3 

11 

751.9 

749.5 

744.1 

736.7 

728.4 

721.3 

711.6 

700.9 

687.1 

673.8 

658.5 

12 

751.0 

746.6 

741.8 

737.6 

729.8 

721.9 

711.2 

698.6 

684.2 

670.2 

655.4 

13 

734.4 

729.6 

727.3 

725.6 

720.1 

712.9 

704.2 

694.6 

681.6 

668.7 

651.9 

14 

728.5 

726.2 

727.4 

726.7 

721.3 

714.0 

704.0 

692.0 

679.5 

666.5 

650.6 

15 

718.0 

714.0 

711.1 

707.1 

702.0 

697.1 

688.8 

679.7 

668.3 

656.4 

640.2 

16 

714.7 

713.3 

712.5 

710.3 

705.7 

699.7 

691.6 

682.3 

672.0 

659.7 

644.2 

17 

851.3 

825.8 

801.7 

778.5 

754.9 

733.2 

713.3 

696.6 

680.8 

668.6 

638.8 

19 

656.9 

668.4 

685.4 


665.9 

662.1 

654.8 

650.7 

648.2 

644.8 

638.3 

20 

636.4 

657.0 

668.5 

671.5 

671.1 

667.7 

682.5 

659.4 

656.9 

655.4 

646.5 

21 

651.8 

653.9 

657.3 

657.7 

656.5 

653.5 

648.6 

641.5 

628.8 

621.8 

615.6 

22 

654.0 

656.7 

661.7 

662.7 

661.6 

657.9 

652.7 

644.6 

615.9 

607.3 

604.1 

23 

612.9 

616.9 

623.9 

632.7 

636.3 

631.2 

620.8 

611.7 

592.5 

580.6 

573.4 

24 

600.8 

610.0 

617.7 

623.9 

626.6 

626.0 

620.8 

614.8 

595.8 

585.8 

580.6 

25 

605.5 

615.7 

623.2 

631.0 

637.4 

642.7 

645.6 

649.5 

647.4 

649.6 

628.9 

26 

602.7 

610.4 

621.6 

630.8 

639.1 

642.7 

646.1 

648.7 

646.8 

649.7 

617.1 

43 

585.1 

5840 

584.0 

584.5 

584.4 

584.7 

584.7 

584.4 

583.9 

584.1 

584.9 

44 

704.2 

709.0 

713.9 

719.0 

722.0 

723.0 

722.9 

721.5 

719.2 

716.6 

713.5 

67 

587.1 

596.2 

605.3 

614.9 

622.4 

626.4 

629.0 

632.6 

631.3 

635.0 

570.2 

68 

587.3 

596.5 

608.9 

619.2 

628.8 

630.9 

634.4 

635.9 

634.1 

635.3 

570.4 

85 

775.1 

775.7 

776.9 

776.6 

775.0 

772.1 

767.4 

761.3 

752.3 

742.9 

732.0 

86 

741.8 

759.7 

777.6 

793.4 

807.6 

819.0 

828.4 

834.9 

840.5 

844.9 

848.9 

87 

670.5 

693.2 

717.2 

738.9 

760.9 

781.6 

801.4 

820.1 

838.0 

855.2 

871.2 

88 

608.3 

627.5 

647.6 

665.9 

684.4 

699.1 

716.9 

735.0 

756.8 

780.5 

805.9 

89 

545.4 

557.3 

572.9 

588.4 

603.1 

621.1 

641.9 

657.5 

675.1 

696.9 

721.0 

90 

554.8 

566.2 

578.5 

593.6 

607.0 

621.3 

640.3 

656.3 

674.7 

696.8 

720.7 

91 

556.6 

562.6 

575.0 

588.5 

601.0 

617.8 

637.9 

655.1 

674.5 

697.2 

722.3 

921 

869.6 

835.8 

803.2 


737.6 

705.8 

674.3 

643.3 

612.7 

594.3 

553.3 
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Table LXXIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: p = 0.0°, = 1.15, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4(r 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 339 

ft 340 

ft 341 

ft 342 

ft 343 

ft 344 

ft 345 

ft 346 

ft 347 

ft 348 

ft 349 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

649.7 

679.4 

709.8 

739.9 

771.2 

802.0 

833.7 

883.2 

894.1 

924.7 

955.7 

93 

579.3 

600.5 

621.1 

644.8 

670.6 

696.8 

724.1 

750.3 

779.0 

807.7 

837.4 

94 

652.2 

677.8 

708.2 

734.3 

764.3 

793.9 

824.2 

853.1 

883.4 

913.3 

943.9 

95 

596.8 

615.0 

633.3 

650.6 

669.0 

684.0 

701.3 

719.7 

741.7 

765.5 

790.9 

125 

635.4 

640.4 

644.6 

647.1 

648.0 

645.9 

639.7 

627.5 

594.5 

574.9 

562.3 

126 

633.7 

640.6 

645.9 

648.9 

649.6 

646.4 

640.4 

629.1 

602.7 

585.3 

572.5 

128 

941.3 

927.1 

916.1 

905.8 

895.2 

8848 

874.1 

865.3 

855.3 

845.7 

836.9 

132 

503.3 

517.1 

530.3 

544.6 

559.8 

576.3 

593.5 

612.1 

631.7 

652.3 

672.5 

201 

1163.3 

1139.1 

1116.3 

1091.4 

1063.1 

1033.1 

1000.0 

966.5 

928.7 

892.3 

853.9 

202 

1213.2 

1199.7 

1187.7 

1172.9 

1155.2 

1135.1 

1111.0 

1086.2 

1057.4 

1028.7 

998.2 

203 

1223.8 

1221.6 

1220.9 

1217.4 

1210.3 

1200.9 

1187.4 

1170.7 

1150.3 

1129.8 

1106.5 

204 

1186.5 

1197.1 

1208.5 

1217.0 

1221.8 

1224.0 

1222.9 

1217.2 

1208.2 

1198.3 

1185.1 

205 

1097.1 

1119.8 

1143.3 

1163.8 

1181.8 

1197.3 

1209.4 

1216.2 

1220.3 

1222.8 

1222.8 

206 

996.9 

1026.0 

1056.0 

1083.9 

1109.7 

1133.9 

1155.7 

1172.4 

1187.4 

1200.8 

1212.2 

207 

909.5 

940.3 

972.2 

1002.7 

1032.4 

1060.6 

1087.8 

1110.0 

1131.9 

1152.4 

1171.8 

208 

848.2 

879.2 

911.6 

942.7 

973.9 

1003.6 

1032.9 

1058.4 

1083.7 

1107.9 

1131.1 

209 

1062.8 

1064.6 

1068.0 

1088.9 

1067.7 

1064.9 

1058.9 

1050.3 

1038.0 

1025.2 

1009.2 

210 

1121.6 

1127.0 

1133.6 

1137.7 

1138.9 

1138.6 

1134.9 

1127.7 

1117.0 

1105.5 

1090.8 

211 

1169.1 

1177.8 

1187.4 

1194.2 

1198.1 

1200.1 

1197.9 

1191.7 

1182.0 

1171.4 

1157.4 

212 

1171.0 

1180.8 

1191.5 

1199.6 

1204.1 

1206.1 

1204.1 

1198.1 

1189.0 

1178.7 

1165.9 

213 

1124.7 

1132.3 

1140.8 

1146.7 

1149.0 

1148.6 

1144.5 

1138.7 

1126.5 

1115.5 

1102.5 

214 

1058.4 

1063.8 

1089.7 

1072.9 

1072.9 

1070.0 

1063.7 

1054.4 

1042.7 

1030.5 

1016.6 

215 

865.2 

832.0 

800.6 

769.8 

737.1 

705.3 

673.5 

641.0 

604.7 

580.1 

549.9 

216 

769.4 

775.0 

780.9 

784.7 

786.9 

787.9 

786.5 

783.6 

777.7 

771.0 

762.4 

217 

769.9 

777.8 

785.2 

791.0 

793.9 

794.2 

792.1 

787.9 

782.0 

775.6 

768.3 

218 

652.4 

679.8 

709.4 

738.0 

768.6 

798.4 

828.7 

858.0 

888.5 

918.4 

948.9 

219 

634.2 

638.8 

643.6 

646.7 

646.4 

644.4 

641.3 

632.9 

622.0 

614.8 

611.4 

220 

630.2 

635.1 

643.0 

647.5 

647.7 

644.6 

640.7 

630.4 

603.0 

601.2 

603.0 

221 

575.3 

588.1 

600.8 

611.6 

622.1 

630.2 

637.0 

639.9 

638.4 

637.2 

638.6 

222 

574.5 

587.7 

600.7 

611.8 

620.0 

626.7 

633.8 

638.5 

638.2 

637.9 

640.6 

223 

546.1 

559.0 

572.9 

584.9 

594.0 

603.4 

608.6 

610.4 

608.3 

605.9 

604.1 

224 

541.8 

556.3 

570.1 

581.5 

592.4 

601.3 

609.8 

613.7 

613.4 

612.2 

613.3 

225 

806.7 

781.6 

758.1 

735.8 

712.5 

689.6 

666.5 

636.6 

603.9 

584.5 

572.8 

226 

966.7 

933.1 

901.6 

869.9 

836.4 

803.2 

769.4 

736.8 

702.2 

670.3 

639.1 

227 

1019.7 

987.1 

956.8 

925.7 

892.5 

859.4 

825.0 

792.0 

756.3 

722.9 

689.6 

228 

1089.7 1059.1 

1030.3 

999.5 

966.4 

932.2 

895.1 

859.4 

819.8 

781.3 

741.6 


* 
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Tabic LXXIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /? = 0.0°, = 1.15, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

■h 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 339 

R 340 

R 341 

R 342 

R 343 

R 344 

R 345 

R 346 

R 347 

R 348 

R 349 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

730.9 

761.6 

793.8 

825.0 

857.4 

888.7 

920.4 

949.3 

979.0 

1008.0 

1037.1 

230 

559.8 

574.7 

591.4 

609.7 

626.8 

646.4 

667.1 

688.9 

713.3 

738.7 

765.7 

231 

901.5 

898.4 

896.7 

893.2 

888.4 

882.8 

875.2 

866.0 

853.6 

841.4 

827.4 

232 

1008.8 

1008.2 

1008.9 

1007.5 

1004.0 

999.2 

991.7 

982.0 

968.8 

955.1 

939.0 

233 

997.0 

999.1 

1001.9 

1002.7 

1000.0 

995.0 

987.0 

976.9 

964.5 

952.1 

938.5 

234 

694.3 

894.4 

895.0 

893.9 

889.8 

883.6 

875.1 

865.0 

853.4 

841.9 

829.6 

235 

608.8 

639.7 

650.7 

660.5 

666.7 

668.4 

667.3 

662.7 

657.9 

653.9 

646.4 

236 

587.0 

604.4 

623.6 

642.6 

657.5 

668.1 

675.3 

681.5 

688.7 

696.7 

7043 

237 

559.9 

575.1 

590.6 

606.7 

626.7 

641.3 

657.6 

673.7 

695.3 

718.0 

740.3 

238 

558.3 

574.1 

587.9 

603.0 

621.2 

634.8 

657.8 

676.8 

697.7 

720.5 

745.0 

239 

559.5 

572.5 

586.3 

602.3 

622.1 

636.9 

654.0 

672.5 

694.4 

718.2 

743.9 

240 

538.5 

551.0 

563.0 

576.1 

591.1 

608.5 

633.6 

647.3 

658.1 

670.2 

684.3 

241 

503.3 

532.9 

560.8 

584.2 

606.4 

624.2 

640.0 

648.3 

652.3 

655.2 

648.4 

242 

252.5 

235.4 

219.5 

207.1 

194.7 

185.5 

178.3 

173.5 

181.8 

209.3 

238.0 

243 

357.0 

341.3 

327.6 

316.0 

304.0 

2941 

285.3 

276.3 

268.0 

261.4 

255.2 

244 

832.5 

813.1 

796.6 

781.4 

766.4 

752.8 

. 739.8 

729.1 

718.5 

703.3 

677.6 

245 

804.7 

781.2 

759.8 

739.6 

718.3 

697.9 

677.4 

659.1 

606.2 

574.3 

557.5 

246 

679.1 

679.6 

680.8 

680.0 

672.1 

668.9 

661.8 

656.5 

652.9 

647.1 

635.5 

247 

630.3 

641.8 

649.4 

654.3 

658.0 

655.5 

650.1 

638.3 

628.5 

623.3 

613.8 

248 

619.1 

625.7 

635.0 

640.6 

642.9 

643.3 

641.8 

640.1 

637.6 

587.1 

563.7 

249 

627.8 

635.7 

642.8 

646.7 

647.7 

649.2 

647.5 

645.7 

643.2 

584.7 

561.2 

250 

458.2 

485.0 

511.9 

535.0 

556.5 

574.8 

589.5 

600.1 

606.5 

610.7 

612.8 

251 

390.3 

400.6 

411.3 

422.2 

434.5 

445.8 

454.0 

462.3 

469.5 

475.3 

479.7 

252 

74.9 

78.9 

83.0 

85.8 

89.6 

91.9 

94.6 

94.2 

943 

103.7 

102.9 
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Table LXXV: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /3 = 2.0°, = 1.15, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 


ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 295 

R 296 

R 297 

R 298 

R 299 

R 300 

R 301 

R 302 

R 303 

R 304 

R 305 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

619.0 

643.9 

672.7 

702.6 

731.8 

762.6 

791.2 

823.5 

853.2 

882.0 

911.2 

3 

709.8 

716.7 

723.6 

728.4 

729.6 

727.0 

725.6 

719.3 

714.1 

706.2 

695.2 

4 

765.7 

776.0 

785.0 

790.1 

794.2 

796.6 

793.5 

792.4 

786.5 

780.6 

773.8 

5 

725.8 

728.1 

730.8 

732.2 

730.4 

722.9 

718.7 

710.4 

703.8 

695.0 

684.0 

6 

782.2 

786.1 

788.0 

788.6 

789.8 

787.1 

778.0 

772.4 

761.9 

753.3 

744.2 

7 

734.4 

733.4 

732.2 

729.5 

722.2 

714.1 

707.1 

696.5 

687.8 

677.0 

664.6 

8 

799.4 

799.2 

797.5 

794.0 

789.3 

783.0 

772.2 

763.8 

752.9 

742.6 

733.7 

9 

856.6 

828.7 

800.3 

770.7 

741.1 

707.5 

675.6 

645.8 

614.9 

587.3 

562.8 

10 

578.7 

599.7 

626.0 

652.1 

678.0 

705.7 

731.5 

761.4 

789.4 

817.1 

845.3 

11 

728.6 

729.6 

725.7 

717.5 

707.9 

696.9 

687.9 

676.5 

666.5 

654.6 

642.1 

12 

770.5 

769.5 

766.0 

762.4 

756.8 

750.0 

738.0 

726.8 

711.4 

697.9 

682.7 

13 

709.1 

707.2 

706.2 

705.6 

699.5 

686.7 

677.4 

666.8 

656.8 

645.4 

632.4 

14 

751.7 

751.8 

751.7 

752.7 

748.9 

742.7 

731.8 

721.5 

709.2 

697.7 

684.2 

15 

691.1 

690.0 

688.4 

685.1 

678.4 

■EgKH 

662.8 

650.5 


623.3 

607.1 

16 

740.9 

741.0 

740.0 

737.7 

733.8 

728.3 

718.4 

710.5 

699.7 

688.6 

675.3 

17 

850.6 

826.9 

804.1 

781.0 

759.0 

734.0 

711.9 

694.3 

679.4 

666.6 

638.7 

19 

628.6 

642.8 

644.5 

647.3 

645.7 

638.8 

631.7 

627.8 

628.1 

621.9 

616.6 

20 

663.4 

681.4 

691.1 

694.2 

694.4 

691.3 

686.0 

883.0 

679.7 

678.7 

667.6 

21 

629.8 

633.6 

637.7 

639.9 

638.7 

631.3 

628.6 

617.3 

608.0 

601.3 

599.1 

22 

667.6 

675.3 

680.1 

681.3 

680.6 

676.8 

670.0 

663.5 

646.5 

639.5 

628.5 

23 

590.0 

595.5 

600.6 

606.0 

610.2 

814.5 

604.6 

595.6 

568.6 

560.0 

552.9 

24 

627.3 

633.4 

641.9 

646.1 

645.9 

643.1 

638.7 

632.1 

624.7 

605.2 

597.3 

25 

585.7 

599.7 

609.4 

619.5 

627.8 

631.8 

635.7 

639.5 

Mxiw* 

641.9 

598.9 

26 

613.3 

623.5 

635.5 

644.7 

652.7 

657.4 

658.2 

660.5 

656.4 

654.1 

643.6 

43 

583.3 

583.7 

5846 

585.3 

585.4 

584.7 

583.9 

584.1 

584.1 

584.0 

583.8 

44 

723.8 

732.8 

739.3 

744.9 

749.5 

752.9 

752.0 

753.7 

751.2 

748.5 

745.3 

67 

570.0 

581.4 

593.4 

605.3 

614.1 

817.5 

619.9 

622.6 

627.1 

606.2 

548.8 

68 

595.2 

607.7 

620.9 

631.7 

641.4 

646.2 

847.5 

649.2 

644.9 

642.6 

594.9 

85 

738.4 

742.2 

745.3 

747.1 

745.2 

739.3 

736.0 

727.6 

720.4 

710.8 

698.7 

86 

762.3 

782.9 

801.9 

818.9 

833.3 

847.5 

856.0 

866.8 

872.0 

878.2 

880.0 

87 

652.3 

674.1 

697.7 

720.7 

741.4 

761.8 

780.6 

798.1 

815.0 

830.1 

843.4 

88 

611.2 

633.3 

649.8 

666.3 

685.5 

701.2 

716.9 

737.5 

758.9 

781.7 

805.8 

89 

546.1 

559.9 

572.1 

586.9 

599.7 

617.2 

634.5 

651.5 

670.6 

691.3 

713.3 

90 

549.0 

561.1 

576.3 

594.4 

608.2 

624.8 

641.3 

660.9 

680.4 

702.1 

725.3 

91 

552.7 

562.1 

574.2 

588.8 

600.9 

617.8 

635.6 

655.0 


696.9 

720.6 

921 

864.3 

834.8 

804.3 

772.2 

739.6 

702.8 

667.5 

635.9 


587.5 

550.9 


4 
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Table LXXV: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: /8 = 2.0°, = 1.15, q^, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

r ominaI a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 295 

R 296 

R 297 

R 298 

R 299 

R 300 

R 301 

R 302 

R 303 

R 304 

R 305 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

646.5 

676.5 

707.9 

739.6 

769.5 

801.8 

831.7 

865.2 

895.6 

924.8 

953.9 

93 

574.2 

596.3 

620.1 

644.5 

669.6 

896.7 

722.1 

751.9 

780.0 

807.6 

835.7 

94 

647.7 

674.9 

704.5 

735.0 

764.1 

795.5 

824.4 

857.4 

887.1 

915.8 

944.7 

95 

598.6 

618.7 

634.4 

650.9 

670.3 

685.7 

701.5 

722.3 

743.8 

766.7 

790.8 

125 

607.0 

615.1 

622.5 

626.9 

628.1 

626.3 

623.4 

614.7 

580.7 

563.1 

547.8 

126 

653.3 

661.3 

666.3 

669.2 

668.7 

664.6 

655.2 

642.8 

618.3 

599.7 

587.6 

128 

937.5 

926.9 

917.2 

906.9 

896.8 

883.7 

872.7 

863.8 

855.0 

845.3 

833.5 

132 

501.0 

514.4 

530.1 

546.9 

563.8 

582.4 

594.7 

613.3 

632.1 

651.6 

670.2 

201 

1158.7 

1139.1 

1117.8 

1093.0 

1065.9 

1030.6 

995.7 

960.1 

925.4 

889.5 

851.1 

202 

1207.6 

1198.6 

1188.3 

1173.9 

1156.7 

1131.8 

1107.2 

1080.4 

1053.5 

1025.1 

993.9 

203 

1217.5 

1220.1 

1221.3 

1218.2 

1211.3 

1198.2 

1183.7 

1166.4 

1147.8 

1126.9 

1102.5 

204 

1179.1 

1194.6 

1207.7 

1216.9 

1221.6 

1221.3 

1219.2 

1214.0 

1206.1 

1195.3 

1180.8 

205 

1090.1 

1116.6 

1141.5 

1163.3 

1180.4 

1194.7 

1205.9 

1214.5 

1219.0 

1220.6 

1218.6 

206 

990.0 

1022.2 

1053.8 

1083.0 

1107.9 

1132.0 

1152.6 

1172.0 

1187.0 

1199.3 

1208.5 

207 

903.9 

937.3 

970.4 

1002.3 

1030.4 

1059.2 

1084.8 

1110.7 

1132.5 

1151.6 

1168.6 

208 

842.9 

875.7 

909.1 

941.9 

971.8 

1002.4 

1030.2 

1059.5 

1084.3 

1107.1 

1128.3 

209 

1027.5 

1034.2 

1039.9 

1042.5 

1040.9 

1033.4 

1029.0 

1018.6 

1008.3 

995.0 

978.1 

210 

1092.3 


1111.7 

1117.0 

1117.8 

1113.2 

1110.4 

1102.3 


1081.2 

1065.2 

211 

1149.9 

1163.5 

1175.1 

1183.4 

1186.4 

1184.9 

1182.8 

1176.4 

1168.2 

1156.8 

1141.4 

212 

1176.3 

1190.4 

1202.4 

1210.4 

1214.9 

1215.1 

1211.3 

1206.4 

1197.9 

1187.1 

1172.8 

213 

1141.5 

1153.0 

1161.9 

1167.6 

1170.3 

1169.1 

1162.6 

1156.2 

1146.2 

1134.5 

1120.1 

214 

1083.8 

1092.3 

1098.3 

1101.1 

1101.6 

1098.7 

1089.5 

1081.5 

1069.9 

1057.0 

1042.2 

215 

860.9 

831.6 

801.6 

770.0 

738.2 

701.5 

667.9 

635.7 

606.5 

587.4 

552.1 

216 

734.7 

742.6 

750.1 

755.7 

757.4 

755.5 

755.0 

749.5 

744.9 

737.5 

727.3 

217 

797.5 

807.5 

815.4 

821.0 

824.7 

826.6 

822.8 

821.0 

814.8 

808.1 

800.6 

218 

646.2 

673.4 

703.5 

734.4 

763.9 

795.5 

824.6 

856.7 

886.2 

914.6 

943.1 

219 

613.5 

619.7 

625.4 

629.9 

628.6 

624.0 

621.9 

603.4 

596.6 

597.3 

597.7 

220 

640.4 

652.4 

660.3 

665.5 

666.2 

663.5 

659.6 

652.8 

638.7 

631.1 

622.7 

221 

560.7 

575.3 

589.4 

602.7 

615.5 

622.6 

628.1 

629.8 

630.2 

631.7 

630.9 

222 

584.2 

597.9 

610.5 

622.1 

631.5 

639.5 

645.3 

649.1 

648.3 

646.2 

643.5 

223 

535.1 

547.9 

563.2 

581.2 

588.4 

595.5 

599.3 

598.9 

597.7 

596.3 

602.7 

224 

550.3 

564.2 

578.5 

590.9 

800.7 

612.9 

619.5 

E 

624.5 

622.8 

619.6 

225 

805.3 


761.2 

738.1 

715.1 

689.2 

664.4 

632.4 

604.3 

585.5 

572.8 

226 

965.6 

935.7 

905.5 

873.6 

841.2 

803.1 

767.1 

732.8 

701.3 

670.4 

639.2 

227 

1017.7 

989.0 

960.0 

928.6 

896.7 

858.4 

821.9 

786.7 

754.0 

721.5 

688.1 

228 

1087.1 

1060.4 

1032.9 

1002.3 

970.5 

930.8 

892.5 

853.9 

816.9 

779.2 

739.3 































































































































































































































































-272- 


Table LXXV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: fi — 2.0°, = 1.15, = 500.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

K 

fominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

40^ 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 295 

R 296 

R 297 

R 298 

R 299 

R 300 

R 301 

R 302 

R 303 

R 304 

R 305 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

726.2 

757.8 

790.7 

824.0 

854.9 

887.8 

917.9 

950.7 

979.8 

1007.4 

1034.5 

230 

560.3 

577.5 

592.0 

608.7 

626.5 

647.0 

666.5 

690.1 

713.8 

738.0 

783.4 

231 

861.8 

862.9 

863.7 

862.3 

857.3 

847.3 

841.6 

830.3 

820.6 

808.5 

793.6 

232 

971.9 

975.9 

979.1 

979.4 

975.6 

966.3 

960.5 

948.8 

937.6 

923.7 

906.4 

233 

1025.6 

1030.3 

1032.9 

1032.9 

1031.1 

1026.3 

1015.3 

1006.3 

994.0 

980.9 

966.5 

234 

928.5 

928.7 

928.8 

926.8 

923.3 

917.8 

906.4 

897.3 

885.2 

873.0 

860.1 

235 

605.4 

626.6 

636.0 

646.5 

650.5 

647.8 

645.3 

632.7 

629.6 

625.2 

615.7 

236 

580.1 

600.1 

615.5 

634.3 

645.1 

651.3 

657.2 

659.5 

666.5 

673.8 

675.8 

237 

558.5 

573.4 

587.7 

607.0 

624.0 

636.3 

648.5 

669.9 

688.3 

707.5 

727.1 

238 

558.4 

572.3 

585.0 

602.2 

622.3 

639.7 

654.3 

672.8 

693.0 

714.4 

736.8 

239 

556.3 

571.5 

585.7 

603.0 

622.2 

637.2 

652.6 

672.8 

693.8 

716.5 

740.4 

240 

541.4 

551.6 

565.5 

580.8 

801.7 

816.1 

634.8 

646.3 

658.1 

666.8 

680.6 

241 

514.6 

543.7 

572.8 

594.5 

611.5 

623.8 

634.1 

637.5 

639.8 

642.1 

611.2 

242 

253.9 

243.8 

229.5 

216.1 

205.0 

200.3 

201.5 

203.1 

202.6 

206.1 

220.1 

243 

356.0 

342.6 


316.7 

305.1 

293.8 

282.8 

273.6 

285.7 

258.2 

250.9 

244 

830.1 

813.7 

798.1 

782.7 

768.2 

752.5 

737.8 

728.2 

716.5 

701.5 

675.5 

245 

803.2 

782.5 

762.1 

741.3 

720.7 

897.8 

675.5 

653.7 

603.4 

571.5 

553.6 

246 

654.5 

656.1 

659.3 

656.0 

650.5 

645.7 

639.7 

635.0 

631.1 

625.3 

608.7 

247 


624.9 

632.4 

639.2 

640.8 

634.1 

625.8 

611.8 

611.0 

593.5 

581.1 

248 

598.7 

606.4 

613.3 

622.5 

628.8 

628.5 

625.9 

623.9 

621.7 

571.8 

547.2 

249 

645.3 

652.7 

659.3 

663.0 

665.3 

665.3 

661.5 

659.2 

653.3 

608.7 

577.1 

250 

418.8 

448.3 

479.6 

508.8 

533.9 

553.8 

571.5 

584.4 

593.6 

599.9 

605.3 

251 

377.8 

387.9 

399.8 

411.6 

422.1 

432.4 

441.7 

450.7 

458.4 

464.4 

468.4 

252 

72,7 

76.0 

80.7 

85.4 

87.5 

91.6 

92.6 

96.2 

95.7 

103.4 

100.5 
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* 


* 


Table LXXVL AEDC 16' Tunnel - 
Nominal Conditions: ft — -2.0°, = 

Upright, 


10% Model 
1.15, q. 
Pressures 


as 500.0 

in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 


ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 284 

R 285 

R 286 

R 287 

R 288 

R 289 

R- 290 

R 291 

R 292 1 

R- 293 

R 294 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

621.0 

648.3 

675.7 

704.3 

733.7 

764.5 

793.6 

822.5 

850.6 

879.5 

909.2 

3 

765.0 

774.8 

780.4 

782.9 

786.4 

786.5 

784.0 

778.6 

773.1 

765.8 

757.4 

4 

711.8 

723.0 

728.0 

732.9 

735.5 

738.2 

737.7 

734.4 

730.0 

723.6 

713.5 

5 

784.8 

788.7 

788.6 

786.1 

786.4 

781.5 

774.8 

766.8 

758.9 

749.9 

740.3 

6 

724.2 

729.0 

729.8 

731.5 

731.4 

730.3 

724.8 

718.7 

709.6 

700.7 

689.3 

7 

794.9 

795.0 

790.8 

784.2 

779.8 

773.2 

761.9 

750.3 

740.1 

728.9 

716.3 

8 

740.2 

741.6 

739.1 

736.1 

731.6 

727.5 

721.4 

713.1 

704.7 

694.7 

683.7 

9 

852.7 

827.1 

797.3 

785.2 

737.4 

708.5 

678.7 

649.5 

619.2 

591.7 

563.8 

10 

581.0 

603.9 

628.2 

653.4 

679.6 

707.3 

733.8 

760.6 

787.2 

814.7 

843.4 

11 

788.4 

770.5 

766.0 

758.0 

751.6 

744.4 

734.3 

721.9 

709.5 

696.2 

680.2 

12 

732.0 

729.1 

721.7 

714.8 

706.4 

699.8 

690.4 

679.1 

668.0 

654.8 

639.6 

13 

753.0 

752.9 

749.9 

747.7 

744.5 

738.5 

727.1 

716.9 

707.3 

695.7 

881.5 

14 

705.9 

705.8 

708.3 

703.0 

697.5 

691.3 

682.4 

670.2 

659.1 

645.7 

630.4 

15 

738.1 

738.4 

735.1 

729.5 

728.0 

720.2 

711.1 

700.4 

691.3 

680.8 

687.8 

16 

689.5 

690.5 

688.0 

684.8 

680.6 

676.3 

669.2 

659.2 

648.6 

632.5 

611.2 

17 

848.0 

826.4 

801.4 

775.1 

753.7 

732.2 

711.5 

693.9 

679.5 

667.1 

633.8 

19 

676.0 

689.2 

686.2 

Em 

886.7 

681.9 

678.1 

670.2 

668.0 

663.0 

655.9 

20 


636.4 

649.7 

ETO1 

851.1 

648.3 

642.8 

641.7 

639.5 

637.6 

827.9 

21 

664.6 

672.1 

674.9 

KM3 

874.1 

670.7 

665.5 

657.8 

645.7 

639.6 

635.9 

22 


641.5 


646.2 

645.7 

643.0 

640.5 

615.1 

599.8 

592.3 

589.0 

23 


635.8 

643.9 

649.6 

651.9 

649.6 

645.3 

639.5 

630.6 

602.3 

590.2 

24 

583.9 

594.4 

600.3 

604.5 

608.7 

614.9 

615.4 

609.1 

586.6 

572.8 

566.1 

25 


629.1 

837.1 

644.8 

651.9 

657.3 

660.6 

661.0 

657.9 

655.7 

649.7 

26 

589.1 

599.5 

608.4 

619.0 

628.6 

Em 

638.1 

640.1 

640.0 

641.3 

603.1 

43 

■$Mfl 

Em 

584.0 

583.6 

Eim 

585.3 

585.3 

584.5 

584.3 

584.2 

584.0 

44 


887.9 

691.6 

694.7 

695.4 

697.4 

697.7 

696.0 

6943 

691.0 

685.1 

67 

595.4 

608.1 

617.9 

628.0 

636.8 

641.4 

646.0 

645.6 

643.3 

640.5 

599.9 

68 

575.5 

588.7 

597.1 

608.8 

618.8 

623.5 

626.6 

627.6 

629.1 

615.9 

555.7 

85 

800.4 

805.8 

806.9 

804.9 

804.5 

801.4 

795.3 

786.9 

778.6 

768.9 

758.8 

86 

718.9 

737.9 

753.1 

768.5 

781.0 

793.9 

803.5 

810.3 

815.8 

819.4 

820.1 

87 

679.1 

706.2 

730.7 

754.5 

778.2 

800.8 

820.6 

838.8 

855.8 

E'iM 

887.9 

88 

Eta;l 

622.1 

638.1 

857.8 

678.9 

698.8 

716.0 

734.0 

754.3 

Bgfl 

794.3 

89 

541.0 

553.6 

569.5 

586.1 

604.2 

624.2 

645.4 

662.1 

680.0 

699.6 


90 

553.9 

566.7 

578.0 

591.7 

602.1 

620.0 

638.2 

651.7 

669.7 

690.2 

712.5 

91 

549.8 

559.9 

571.7 

585.8 

599.4 

618.7 

639.3 

655.3 

673.7 

695.0 

718.8 

921 

865.6 

837.8 

805.4 

Em 

740.2 

707.8 

675.9 

644.5 

616.9 

596.8 

559.4 
























































































































































































































TaUe LXXVL AEDC 16' Tunnel - 10J5 Model(continued) 

Nominal Conditions: /S = -2.0°, = 1.15, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0® 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 284 

R 285 

R 286 

R 287 

R 288 

R 289 

R 290 

R 291 

R 292 

R 293 

R 294 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

647.9 

679.0 

708.4 

740.6 

770.6 

803.0 

833.4 

863.1 

892.3 

921.5 

951.3 

93 

576.2 

600.6 

620.3 

645.3 

670.5 

698.0 

724.2 

750.6 

777.5 

805.0 

833.6 

94 

648.2 

676.4 

703.6 

733.2 

762.3 

793.3 

822.5 

851.3 

879.5 

908.2 

937.4 

95 

589.3 

611.0 

625.7 

644.1 

664.6 

683.6 

700.9 

719.0 

739.4 

760.8 

781.9 

125 

653.4 

661.3 

664.2 

665.0 

665.3 

661.7 

653.6 

639.3 

612.8 

591.6 

573.5 

126 

610.8 

621.8 

627.7 

631.1 

632.2 

631.7 

629.2 

622.4 

594.2 

575.6 

561.7 

128 

938.1 

929.4 

917.2 

904.8 

896.3 

888.0 

877.9 

867.9 

858.6 

848.7 

837.3 

132 

500.7 

515.3 

529.0 

543.9 

562.0 

582.6 

597.7 

613.3 

631.7 

650.8 

669.3 

201 

1157.9 

1141.0 

1116.8 

1088.3 

1062.6 

1033.5 

1000.9 

965.8 

931.9 

895.8 

857.2 

202 

1207.9 

1201.2 

1187.5 

1170.3 

1154.1 

1135.4 

1112.1 

1086.0 

1059.2 

1030.8 

999.6 

203 

1218.5 

1222.6 

1220.2 

1215.5 

1209.3 

1201.1 

1187.7 

1170.4 

1151.9 

1131.0 

1107.0 

204 

1181.7 

1198.0 

1208.1 

1215.9 

1221.3 

1224.7 

1223.3 

1217.3 

1209.4 

1198.6 

1184.8 

205 

1092.3 

1119.8 

1141.8 

1163.2 

1181.2 

1197.8 

1209.1 

1216.3 

1220.3 

1222.1 

1220.9 

206 

993.1 

1026.1 

1054.9 

1083.9 

1109.5 

1134.9 

1155.7 

1172.6 

1186.7 

1199.1 

1209.2 

207 

906.4 

940.5 

971.1 

1003.3 

1032.2 

1061.7 

1087.7 

1110.3 

1130.9 

1150.4 

1168.3 

208 

845.4 

879.3 

910.3 

943.2 

973.5 

1004.8 

1032.8 

1058.6 

1082.3 

1105.3 

1127.3 

209 

1083.0 

1091.4 

1094.0 

1093.2 

1093.2 

1091.2 

1083.2 

1072.4 

1060.7 

1047.4 

1032.6 

210 

1136.3 

1147.7 

1153.5 

1156.3 

1158.6 

1158.9 

1153.8 

1145.0 

1134.8 

1122.7 

1108.8 

211 

1174.7 

1189.3 

1197.7 

1203.7 

1208.4 

1211.3 

1208.1 

1201.1 

1192.1 

1181.0 

1167.0 

212 

1155.7 

1170.8 

1179.9 

1187.9 

1192.7 

1196.0 

1194.7 

1188.8 

1180.9 

1170.2 

1155.5 

213 

1101.2 

1113.6 

1119.9 

HfcHEI 

EEH 

1129.4 

1126.9 

1119.6 

1111.0 

1099.5 

1083.6 

214 

1028.4 

1038.1 

1041.9 

1045.1 

1045.1 

1044.2 

1040.0 

1031.4 

1021.8 

1008.9 

992.0 

215 

863.4 

835.2 

803.0 

768.4 

737.8 

706.1 

673.3 

640.9 

609.8 

581.7 

552.9 

216 

792.7 

803.2 

809.1 

812.0 

816.1 

817.0 

814.7 

809.9 

804.5 

797.5 

789.8 

FT51 

741.4 

751.2 

756.8 

761.8 

764.1 

766.6 

765.9 

762.1 

757.2 

750.1 

739.3 

218 

650.8 

680.9 

709.9 

740.2 

770.8 

802.3 

832.0 

861.0 

889.2 

917.8 

947.1 

219 

643.8 

655.3 

659.9 

662.0 

663.7 

661.5 

659.1 

650.1 

640.3 

636.0 

631.7 

220 

613.6 

621.5 

628.1 

631.9 

631.6 

629.1 

627.2 

595.5 

588.3 

588.7 

588.9 

221 

585.5 

600.8 

613.3 

623.4 

634.5 

642.7 

649.6 

650.4 

648.9 

646.1 

643.1 

222 

561.8 

576.7 

590.2 

601.3 

612.3 

620.8 

626.1 

628.3 

627.9 

629.0 

628.2 

223 

553.9 

569.7 

582.7 

594.2 

603.6 

614.4 

620.4 

621.1 

619.8 

616.7 

612.5 

224 

532.1 

547.8 

560.5 

573.1 

587.0 

595.1 

601.6 

601.8 

600.7 

600.3 

612.6 

225 

802.9 

782.2 

758.1 

732.8 

711.1 

689.1 

665.5 

638.9 

610.0 

589.3 

575.7 

226 

960.8 

933.3 

900.8 

864.8 

834.4 

801.8 

768.3 

734.8 

703.8 

672.3 

640.4 

227 

1014.2 

988.0 

956.6 

921.4 

891.1 

858.9 

824.9 

790.7 

758.6 

725.7 

691.8 

228 

1084.3 

1060.3 

1030.1 

995.5 

964.9 

932.0 

895.9 

858.3 

821.9 

783.9 

743.6 































































































































































































































-275 


Tahle LXXVL AEDC 16' Tunnel - 10% Mo del (continued) 

Nominal Conditions: — -2.0°, M m = 1.15, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

K 

o mine! a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 284 

ft 285 

ft 286 

ft 287 

00 

s 

Pi 

R 289 

w 

co 

o 

R 291 

R 292 

R 293 

R 294 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

728.7 

761.5 

792.5 

825.7 

856.9 

889.9 

920.3 

949.6 

977.3 

1005.0 

1032.7 

230 

5548 

572.4 

593.4 

609.9 

627.9 

648.6 

669.0 

690.2 

712.4 

736.5 

762.0 

231 

928.0 

930.6 

928.2 

922.5 

918.9 

913.3 

903.5 

891.9 

880.3 

867.8 

854.5 

232 

1031.4 

1037.1 

1037.1 

1033.5 

1031.5 

1027.3 

1017.8 

1005.9 

993.2 

979.3 

964.3 

233 

965.3 

971.8 

972.3 

972.5 

970.2 

967.4 

981.6 

952.2 

941.8 

928.8 

911.9 

234 

860.5 

864.2 

863.1 

861.5 

857.9 

854.2 

848.2 

839.1 

829.5 

817.6 

802.2 

235 

614.4 

648.4 

662.7 

873.1 

682.4 

686.6 

687.3 

684.2 

680.8 

677.0 

670.6 

236 

570.3 

606.0 

627.2 

647.1 

666.6 

680.9 

692.0 

698.6 

707.0 

714.9 

721.6 

237 

554.5 

572.3 

587.1 

604.8 

625.1 

645.7 

663.9 

681.9 

700.1 

721.4 

745.3 

238 

554.9 

570.3 

584.1 

801.2 

621.2 

639.1 

656.1 

676.0 

700.5 

722.5 

745.9 

239 

554.9 

573.2 

584.2 

600.2 

620.8 

638.4 

655.9 

874.4 

694.6 

717.0 

741.1 

240 

532.7 

546.7 

560.3 

574.0 

593.6 

621.2 

639.2 

647.5 

657.8 

668.3 

682.4 

241 

489.1 

522.7 

552.9 

580.1 

604.5 

629.7 

647.1 

657.2 

664.1 

668.2 

668.8 

242 

254.0 

239.7 

222.8 

211.9 

199.2 

193.1 

192.0 

191.7 

194.1 

201.1 

217.9 

243 

355.3 

342.0 

327.3 

314.9 

303.8 

294.2 

284.3 

275.7 

268.8 

261.4 

253.9 

244 

828.0 

813.4 

798.0 

778.5 

785.3 

752.9 

739.7 

728.2 

718.6 

703.8 

675.8 

245 

800.5 

781.5 

759.5 

738.2 

717.2 

697.8 

676.8 

654.0 

610.3 

577.6 

557.8 

246 

698.6 


702.8 

701.1 

693.4 

689.6 

682.6 

675.0 

671.5 



247 

638.7 

656.3 

664.5 

668.4 

675.8 

673.7 

669.2 

659.6 

650.0 

843.7 

635.3 

248 

636.2 

645.5 

652.1 

655.5 

658.7 

658.8 

656.2 

850.7 

644.8 

613.3 

577.8 

249 

602.0 

617.8 

625.0 

631.8 

635.0 

637.2 

835.4 

631.7 

627.8 

580.9 

549.4 

250 

487.7 

514.8 

539.1 

580.4 

579.6 

594.4 

607.3 

614.0 

618.1 

619.6 

618.8 

251 

404.5 


424.7 

433.7 

4440 

455.9 

465.2 

473.7 

480.5 

485.3 

488.2 

252 

74.2 

79.0 

81.8 

86.4 

88.9 

93.0 

94.4 

94.3 

92.5 

100.6 

108.3 
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Table LXXVTL AEDC 16‘ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: fi = 6.0°, M„ = 1.15, - 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

H 

omin&l a 

■EEi 

2.0° 

MEM 

6.0° 

■EX31 

■EZ3I 

■ESI 

■mi 

■mi 

R 310 

R 311 

R 312 

R 313 

R 314 

R 315 

R 316 

R 317 

R 318 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

643.2 

670.4 

700.0 

728.3 

758.0 

786.0 

817.8 

849.2 

879.3 

3 

669.2 

672.3 

675.3 

674.2 

668.9 

663.6 

658.9 


wmimi 

4 

■^TiTl 

vrpnc] 

848.1 

851.1 

854.3 

855.1 

854.7 

852.2 

848.5 

5 

677.1 


681.3 

675.7 

687.5 


654.9 

646.5 

638.5 

6 


846.7 

847.9 

847.2 

844.5 

839.0 

833.5 

■T?'<n 

817.5 

m 

681.7 

679.1 

674.2 

667.5 

661.3 

653.0 

645.1 

635.9 

625.0 

8 

857.3 

855.7 

852.6 

845.6 

839.0 


821.7 

812.1 

802.2 

9 

■KH 

791.9 

763.2 

731.1 

698.3 

667.4 

639.8 

608.9 

589.0 

10 

598.7 

624.6 


675.2 

699.8 

727.1 

756.4 

785.9 

814.8 

11 

704.5 

697.5 

■iifr] 

679.5 

669.6 

651.5 

646.0 

642.7 

640.0 

12 

815.7 

814.3 

812.5 


803.0 

796.0 

786.9 

775.6 

EMJ 

■33 

674.2 

678.8 

673.3 

we % su 


645.4 

636.8 

■%r«iPi 

624.1 

14 

802.1 

802.4 

■ J.llilJ 

801.0 

796.3 

790.0 

MCTTiTTl 

772.3 

762.3 

15 

654.8 

652.9 

648.1 

643.6 

637.2 

628.3 

621.4 

611.6 

K 311 

16 

795.3 

794.4 

792.4 

787.1 

781.7 

774.3 

766.8 

757.9 

747.9 

17 

819.8 

793.8 

770.1 

745.4 

721.5 

701.7 

886.7 

671.7 

649.3 

19 

623.2 

621.7 

616.2 


602.2 

591.1 

594.2 

594.7 

596.3 

20 

729.0 

735.4 

739.9 

739.0 

737.3 

735.8 

732.7 

729.3 

726.2 

21 

602.3 

■&ME1 

KliL&l 

609.6 

605.4 

596.3 

579.2 

569.5 

565.2 

22 

712.1 

716.7 

719.1 

717.4 

715.2 

710.7 

706.4 

696.5 

689.4 

23 

567.7 

573.6 

578.9 

584.2 

583.6 

583.1 

572.8 

541.8 

524.5 

24 

670.3 

878.3 

681.2 


678.9 

675.6 

671.6 

662.4 

646.0 

25 

579.8 

590.8 

601.5 


608.1 

612.3 

620.7 

621.8 

611.1 

26 

658.0 

667.8 

675.8 

680.2 

683.0 

684.1 

684.8 

681.6 

675.5 

43 

585.5 


586.4 

585.4 

584.1 

584.0 

585.1 

585.5 

585.9 

44 

777.5 

788.1 

796.1 

801.0 

806.7 

810.5 

813.9 

815.3 

815.1 

67 

567.8 

577.6 

591.7 

593.1 

592.9 

594.8 

599.1 

595.5 

550.7 

mn 



681.1 

667.6 

671.1 

675.3 

676.8 

674.3 

668.5 

85 

687.9 

678.6 

689.4 

686.4 

679.4 

669.8 

668.1 

659.5 

649.5 

86 

827.7 

848.4 

868.0 

883.2 

897.8 

910.8 

922.9 

932.6 

940.3 

87 

648.4 

668.7 

688.7 

704.0 

717.9 

733.5 

750.4 

765.2 

778.1 

88 

■renri 

649.6 

662.0 

680.6 

696.6 

715.0 

737.0 

759.8 

783.2 

89 

559.5 

572.9 

■Mill! 

591.2 

602.2 

617.3 

■%!:g| 

659.1 

679.6 

90 

556.2 

577.3 

588.5 


622.0 

642.0 

665.2 

689.4 

713.9 

91 

561.0 

577.4 

588.6 

601.3 

614.0 

629.5 

651.0 

673.7 

696.3 

921 

mWXrn- 

794.8 

762.7 

728.4 

693.7 

660.1 

630.4 

602.2 

563.0 


-4 
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Table LXXVH: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: = 6.0°, = 1.15, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

a 

[ominal a 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

R 310 

R 311 

R 312 

R 313 

R 314 

R 315 

R 316 

R 317 

R 318 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

676.0 

705.7 

737.7 

767.2 

796.2 

827.5 

860.1 

891.9 

922.1 

93 

595.6 

619.5 

643.6 

667.3 

691.4 

718.3 

747.4 

776.7 

805.4 

94 

676.2 

7048 

735.6 

764.6 

793.3 

824.1 

856.4 

888.3 

918.5 

95 

618.0 

633.7 

646.3 

665.4 

681.5 

699.9 

722.0 

745.0 

768.5 

125 

580.8 

588.6 

593.4 

596.3 

595.7 

593.0 

585.9 

556.0 

540.3 

126 

704.3 

707.6 

708.8 

705.5 

700.5 

690.5 

677.7 

657.6 

6347 

128 

919.3 

909.1 

900.2 

888.8 

877.3 

867.7 

880.8 

852.3 

841.2 

132 

517.5 

530.9 

546.4 

561.7 

577.1 

594.5 

612.9 

630.9 

649.2 

201 

1128.6 

1106.3 

1082.1 

1050.8 

1017.0 

983.2 

951.8 

917.7 

882.4 

202 

1188.0 

1178.1 

1162.0 

1141.1 

1117.0 

1093.1 

1070.6 

1044.6 

1016.9 

203 

1210.4 

1209.6 

1207.0 

1197.3 

1183.6 

1169.5 

1156.1 

1138.7 

1118.6 

204 

1185.4 

1196.6 

1206.7 

1208.8 

1207.3 

1205.3 

1203.3 

1196.7 

1186.6 

205 

1109.1 

1131.9 

1154.3 

1169.6 

1181.3 

1192.5 

1203.2 

1209.3 

1211.8 

206 

1016.7 

1045.9 

1075.8 

1099.5 

1120.3 

1141.5 

1162.0 

1178.6 

1191.5 

207 

933.0 

964.1 

996.3 

1023.8 

1049.0 

1075.4 

1101.7 

1124.9 

1144.6 

208 

872.7 

9042 

937.2 

966.2 

993.4 

1022.2 

1051.1 

1077.7 

1101.3 

209 

977.1 

979.5 

981.9 

978.6 

970.3 

9640 

958.2 

947.8 

934.5 

210 

1055.0 

1061.0 

1066.0 

1065.1 

1059.6 

1055.4 

1051.5 

1042.8 

1030.9 

211 

1132.9 

1142.0 

1150.4 

1151.6 

1148.6 

1145.8 

1143.2 

1135.6 

1124.5 

212 

1203.0 

1213.8 

1222.9 

12243 

1222.9 

1220.7 

1218.0 

1211.3 

1201.7 

213 

1184.9 

1193.7 

1200.7 

1200.4 

1197.9 

1193.7 

1189.0 

1181.2 

1170.7 

214 

1139.8 

1146.2 

1150.3 

1148.0 

1143.8 

1137.5 

1130.4 

1120.8 

1109.6 

215 

819.5 

789.0 

757.9 

723.7 

688.5 

655.0 

623.6 

596.5 

568.9 

216 

689.3 

695.7 

699.5 

699.3 

693.1 

691.0 

687.7 

681.0 

672.2 

217 

863.7 

872.9 

880.3 

883.0 

885.5 

885.6 

884.4 

881.2 

877.0 

218 

669.5 

697.4 

727.4 

756.0 

783.8 

813.6 

845.0 

875.7 

9049 

219 

592.3 

598.9 

602.0 

602.9 

596.3 

583.7 

563.8 

561.2 

561.2 

220 

687.5 

695.1 

702.1 

703.8 

703.7 

702.4 

699.1 

692.2 

686.8 

221 

562.7 

578.9 

587.4 

595.6 

602.8 

610.2 

617.1 

620.4 

619.0 

222 

627.8 

639.1 

649.3 

656.5 

661.7 

667.9 

670.8 

671.3 

669.0 

223 

543.1 

552.6 

563.3 

572.0 

577.4 

582.8 

585.3 

585.1 

585.5 

224 

591.5 

604.1 

616.6 

626.1 

6342 

640.8 

646.8 

649.9 

650.0 

225 


751.8 

729.5 

7048 

678.9 

6547 

629.4 

5948 

571.2 

226 

931.0 


868.0 

832.1 

795.6 

760.7 

730.2 

699.1 

669.1 

227 



918.8 

883.3 

846.9 

812.5 

781.7 

749.6 

717.9 

228 

1052.2 

1024.1 

993.7 

958.1 

920.2 

883.2 

848.9 

812.5 

775.6 
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Table LXXVIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: fi — 6.0°, = 1.15, q^, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

■331 

2.0° 


8.0° 


KEil 


WHM 

BH 

R 310 

R 311 

R 312 

R 313 

R 314 

R 315 

R 318 

R 317 

R 318 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

756.2 

787.4 


851.1 

880.6 

911.8 

944.0 

9747 

1003.3 

E3 

547.1 

567.1 

605.6 

623.6 

641.1 

662.2 

686.2 

711.3 

736.6 

f%n 

799.9 

797.7 

796.4 

790.6 

780.8 

772.9 

766.0 

755.6 

743.5 

232 

K XE0 

917.0 

917.1 

911.9 

902.2 

8944 

887.2 

875.7 

861.7 

g^clcl 

1084.5 

1088.0 

1089.2 

1084.5 

1078.9 

1071.0 


1052.2 

1040.7 

234 

990.0 

991.1 

990.0 

983.8 

977.5 

968.8 

959.7 

949.3 

938.4 

235 

605.4 

612.6 

617.9 

814.7 

602.6 

593.4 

589.8 

579.5 

587.5 

236 

592.3 

ww.\ 


616.1 

615.9 

614.2 

End 

621.5 

621.6 

237 

570.4 

582.7 

592.9 

611.8 

622.6 

633.5 

650.3 

667.8 

6849 

23ft 

565.8 

585.4 

598.6 

Eg] 

626.2 

641.1 

660.3 


700.6 

239 

■*M<I 

586.5 

598.4 

615.2 

630.0 

647.4 


691.0 

713.7 

240 

545.7 

558.4 

572.3 

588.2 

599.9 

613.3 

626.2 

837.2 

6549 

241 

561.8 

576.5 

591.3 

600.9 


609.5 

615.1 

619.8 

560.3 

242 

297.2 

286.1 

275.5 

264.5 

255.4 

246.9 

239.0 

231.6 

225.0 

243 

336.3 

322.0 

309.8 

296.7 

283.1 

270.7 

260.8 

251.0 

243.9 

244 

806.3 

789.4 

773.8 

758.6 

739.3 

725.1 

714.8 

7049 

694.4 

245 

774.3 

753.0 

732.4 

709.4 

685.5 

662.6 

638.8 

602.5 

572.3 

246 

590.9 

615.9 

823.7 

619.2 

604.4 

602.4 

6049 

599.9 

587.7 

247 

604.5 


610.5 

607.3 

596.5 

581.5 

565.6 

558.9 

551.9 

248 

573.9 

583.0 

593.3 


604.2 

6041 

601.1 

587.4 

550.7 

249 

689.0 

695.1 

697.8 

697.1 

695.3 

691.6 

686.6 

677.1 

664.0 

250 

398.2 

430.3 

462.0 

488.9 

511.0 

535.2 

5541 

568.5 

577.9 

251 

366.4 

377.2 

390.3 

404.5 

412.7 

W-^‘1 

430.5 

439.2 

448.0 

252 

75.3 

78.0 

82.6 

84.3 

84.7 

96.9 

99.7 

90.7 

109.5 


* 
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Table LXXVHL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 6.0°, M„ = 1.15, q^, = 500.0 

Uprifht, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

, N 

[omtaal 

8 _ . 

B Jfl 

mam 

-3.0° 

iEOl 

msm 

-.5° 

mm 

.5° 

mmi 

mom 

mm 

mm 

6.0° 

ft 326 

ft 327 

ft 328 

R: 329 

R 330 

ft 331 

ft 332 

ft 333 

R: 334 

ft 335 

ft 336 

R: 337 

ft 338 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

733.8 

735.2 

738.4 

736.1 

735.4 

735.6 

733.9 

7348 

7340 

731.8 

730.3 

728.3 

723.1 

■El 

843.4 

818.1 

802.1 

787.5 

773.0 

766.6 

758.1 

751.2 

744.2 

729.4 

718.9 

703.2 

873.9 

4 

681.8 

707.1 

723.8 

737.8 

752.2 

758.5 


772.0 

778.1 

791.7 

8042 

817.9 

8443.8 

5 

843.6 

818.2 

802.1 

787.3 

773.0 

766.5 

758.3 

mss *; 1 

744.3 

729.7 

717.6 

704.3 

675.4 

6 

679.6 

704.0 

710.9 

733.5 

■ZE0 

■E7Q 

761.0 

787.0 

773.3 

WfkVM 

799.6 

813.5 

■2E0 

7 

■H-JM 

811.5 

798.3 

781.0 

765.2 

759.5 

751.5 

744.2 

737.2 

722.2 

709.9 

697.0 

670.8 

8 

■•2DE3 

703.9 

719.7 

733.3 

747.7 

753.6 

780.4 

786.4 

772.6 

786.2 

798.6 

812.2 

841.7 

9 


7346 

737.3 

738.1 

737.9 

738.3 

730.7 

738.8 

738.1 

737.4 

738.6 

735.2 

730.3 

10 

670.3 



681.7 

, 680.9 

681.1 

679.6 

680.2 

679.7 

677.8 

676.4 

6748 

670.3 

11 

801.5 

778.9 

765.1 

752.6 

ME & 1 

735.3 

728.8 

723.0 

717.5 

708.6 

698.1 

688.8 

675.8 

12 

665.3 

6843 

606.8 

707.8 

720.0 

725.1 

731.1 

736.2 

741.4 

753.5 

764.7 

777.1 

8045 

13 

798.1 

774.4 

759.1 

746.0 

733.4 

727.2 

720.8 

714.8 


608.0 

689.7 

681.0 


14 

659.4 

676.2 

688.0 

699.0 

711.3 

716.5 

■KEE 1E1 

727.9 

733.3 

745.6 

WiHirJb 1 

769.7 

797.4 

15 

775.4 

753.0 

tssTsT 

726.6 

7146 

709.3 

702.2 

696.1 

690.0 

677.8 

mmm 

658.4 

642.1 

16 


657.3 

670.2 

682.1 

695.2 

700.7 

707.0 

712.4 

718.0 

730.7 

742.5 

755.3 

783.6 

17 

740.5 

748.5 

753.8 

7546 

756.1 

758.1 

756.0 

755.4 

755.3 

755.8 

7549 

752.4 

743.9 

19 

731.8 

711.3 

698.9 

687.6 

678.8 

672.2 

666.2 

661.2 

656.2 

645.6 

636.8 

627.0 

604.3 

20 

6 16.0 

632.3 

643.1 

652.5 

662.8 

687.3 

672.4 

676.7 

681.1 

601.2 

700.0 

KZEO 


21 

713.0 

695.3 

6846 

675.0 

665.9 

682.1 

857.0 

652.6 

648.1 

638.8 

630.5 

622.0 

600.3 

mm 

618.8 

632.8 

640.2 

847.0 

654.9 

668.7 

662.6 

665.9 


676.9 

6848 

693.8 

7141 

23 

684.1 

668.7 

660.2 


Wi'fffl 

641.6 

636.3 

632.4 

626.2 

611.8 

601.6 


579.3 

■71 

mzm 

504.6 

602.9 

610.2 

619.5 

■HO 

■&aj 

631.1 

634.2 

641.7 

649.2 

857.8 

676.5 

25 

680.2 

667.6 

660.2 

652.9 

645.5 

642.2 


634.2 

631.1 

6243 

E E0 



mi 

608.9 

619.5 

625.7 

630.2 

634.9 

637.5 

639.7 

642.5 

■EMM 

650.7 

655.9 

662.2 

■HO 

43 

585.1 


585.6 


585.3 

585.4, 

584.9 

mmm 

5845 

584.0 

■4kM 

583.6 

583.4 

44 

644.9 

Egg 

683.9 

697.2 

710.7 

■;rvi 

723.1 

■E3 3 


747.1 

758.5 


797.2 

67 

664.1 

■i**l 

6448 

637.0 

■&XJ 

mm* i 

822.3 

619.5 

616.7 

WEL no 

■5I3PI 

599.5 

587.4 

68 

597.3 

■E533 

615.9 

620.2 

6249 

627.4 

629.4 

632.2 

634.8 

640.0 

644.8 

650.5 

■no 

mm 

864.5 

837.4 

820.8 

■3153 

790.4 

783.8 

774.8 

H5Z3 

760.0 

7445 

■rTTWl 

718.8 

686.3 

iKUl 

729.9 

7549 

770.2 

783.4 

■vMTI 

802.5 


8149 

820.3 

831.9 

842.6 

854.3 

878.1 

87 

812.1 

798.0 

789.2 

780.2 

770.7 

766.9 

760.8 

757.1 

752.4 

741.9 

732.9 

722.9 

700.6 

IE3 

658.6 

669.1 

675.7 

681.0 

685.2 

685.8 

685.0 

685.9 

686.0 

684.8 

683.6 

681.8 

■ZEQi 

89 

604.0 

6049 

606.3 

605.9 

6046 

6046 

603.3 

603.0 

601.7 

■#ftl 

597.1 

■220 

580.6 

90 

591.5 

■rf-MI 

602.5 

603.7 


607.5 

607.4 

607.9 

607.3 

606.3 

605.8 

605.5 


91 

598.5 

599.4 


601.0 


■AIM 

601.2 

601.5 

601.0 

599.5 

509.1 

598.7 

597.6 

921 

726.2 

732.5 

733.9 

740.9 

743.0 

741.7 

738.7 

735.5 

735.2 

735.1 

7340 

735.5 

727.0 
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Table LXXVm AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, M„ = 1.15, q„ ss 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

oxninal 

§ 

MEM 

W33M 

■SHU 



-.5° 

■EXU 

.5° 


■EBU 

■EXU 


0 

o 

« 

CO 

R 326 

R 327 

R 328 

R 329 

R 330 

R 331 

3 

CO 

a 

R 333 

R 334 

R 335 

R 336 

£ 

CO 

Pi 

R* 338 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

769.7 

771.9 

773.1 

773.1 

772.5 

772.7 

771.1 

771.9 

771.8 

769.6 

768.1 

766.2 

761.0 

93 

670.1 

671.7 

672.8 

672.6 

871.8 

672.0 

870.5 

871.1 

670.8 

669.1 

667.9 

666.3 

662.1 

94 

758.5 

761.7 

784.0 

7647 

765.0 

K12J 

7843 

765.5 

765.5 

mm 

783.5 

762.4 

759.0 

95 

648.2 

857.1 

662.8 

666.6 

669.5 

870.0 

669.5 

670.4 

670.5 

669.3 

668.1 

666.2 

661.3 

125 

702.9 


675.7 

666.4 

657.5 

653.7 

648.4 

643.9 

639.1 

628.8 

620.2 

611.2 

595.6 

tm 

606.5 

617.0 

625.9 

633.4 

842.3 

646.5 

650.4 


656.9 

665.0 

672.8 

681.6 

701.8 

ieei 

893.9 

895.9 

896.7 

897.6 

896.4 

896.1 

896.2 


894.8 

894.0 

890.5 

888.3 

885.3 

132 

559.8 

561.8 

564.1 

563.2 



559.7 

559.6 

558.9 

557.2 

557.1 

556.5 

555.0 

201 

1052.7 

1059.6 

1062.7 

1083.7 

1064.4 

IE-151 

10646 

1063.4 

1062.1 

1060.2 

1058.6 

1056.2 

1049.9 


1144.4 

1151.7 

11548 

1156.0 

1158.8 

1156.1 

1156.2 

1155.1 

1153.9 

1151.6 

1149.7 

1146.6 

1139.2 

203 

1199.9 

1206.9 

1210.4 

1211.7 

1212.2 

1211.8 

1211.3 

1210.4 

1209.5 

1207.3 

i mm 

i mwi 

1193.4 

204 

1213.8 

1219.8 

1222.8 

1223.7 

1223.9 

1223.5 

1222.4 

1222.0 

1221.1 

1218.8 

warn 

1213.0 

12042 


1174.4 

1180.0 

1183.0 

1183.9 

1183.9 

1183.8 

1182.2 

1182.3 

1181.5 

1179.1 

1176.4 


1163.5 

wm 

1105.0 


1111.7 

1112.2 

1112.0 

1111.9 

1109.9 

1110.2 

1109.8 

1107.2 

11047 

mill 

1092.5 

207 

1028.7 

1032.3 

1034.4 

1034.8 

1034.5 

1034.5 

1032.5 

1033.0 

1032.8 

1029.9 

1027.7 

1024.8 

mnm 

f?iTl 

971.4 

974.5 

976.1 

978.1 

975.6 


973.8 

9744 

9740 

MLtiEl 

969.4 

966.8 

959.2 

ET«T1 

1139.7 

1120.2 

1107.5 

10943 

1081.7 

1075.9 

1087.8 

1060.8 

1053.7 

'1038.7 

1025.3 

1010.0 

977.0 

Bn 

1192.2 

iwm 

1170.2 

1160.1 

1150.2 

1145.6 

1139.0 

wren 

1127.8 

1115.4 

1104.4 

mm 

1062.2 

211 

1222.1 

jytiti 

1215.3 

1210.4 

Ifcfrl-Sl 

1202.6 

1198.3 

1195.5 

1191.7 

1183.9 

HH33 

1187.8 

1147.7 

212 

1163.8 

1179.7 

1188.7 

1195.4 

1201.3 

1203.3 

1205.0 

1207.3 

1208.9 

1211.9 

1214.8 

1216.6 

iron 

213 

1081.0 

1105.1 

1118.8 

1130.8 

1141.8 

1145.6 

1150.4 

11547 

IfEEH 

1168.8 

11741 

1181.3 

mm 

214 

985.1 

ll'JtH 

1032.5 

1047.8 

1062.3 

1067.8 

10748 

1080.6 

1086.4 

1098.2 

1109.0 

1119.9 

1142.3 

215 

734.7 

738.3 

738.5 

738.3 

737.7 

737.5 

738.5 

737.7 

736.9 

733.8 

732.1 

729.7 

723.1 

216 

874.5 

848.2 

832.2 

817.0 

802.3 

795.8 

786.9 

779.8 

772.5 

757.1 

743.9 

729.4 

698.8 

217 

707.9 

734.9 

751.7 

766.2 

781.5 

787.8 

795.2 

801.8 

808.2 

822.1 

834.9 

849.0 

878.6 

218 

774.7 

774.5 

774.8 

773.2 

771.2 

770.9 

768.7 

788.7 

787.8 

7645 

761.5 

758.4 

750.4 

219 

702.2 

684.4 

674.1 

6646 

655.6 

651.9 

646.7 

642.4 

638.0 

628.7 

620.8 

613.5 

603.0 

220 

601.2 

818.7 

625.9 

632.8 

640.8 

644.8 

648.6 

652.0 

655.2 

662.6 

870.4 

679.4 

700.2 

221 

659.3 

848.7 

642.1 

835.7 

628.8 

626.0 

622.2 

620.6 

818.1 

612.8 

607.5 

601.9 

591.4 

222 

598.7 

604.5 

609.8 

613.8 

816.5 

618.7 

620.5 

622.5 

624.6 

629.9 

6349 

640.5 

653.6 

223 

629.4 

619.1 

611.3 

8048 

598.5 

596.6 

594.2 

592.9 

592.3 

586.5 

582.3 

577.9 

569.3 

224 

571.5 

579.3 

584.3 

588.6 

589.8 

591.8 

592.9 

594.6 


599.9 

604.4 

810.1 

623.0 

225 

701.1 

707.8 

BH5] 

711.9 

712.4 

wheel 

713.7 

KZMJ 

712.9 

712.3 

711.3 

709.7 

703.2 

226 

822.7 

830.4 

833.6 

835.6 

836.4 

836.5 

838.0 

837.3 

838.7 

836.1 

834.9 

833.7 

831.7 

227 

881.6 

888.1 

890.9 

892.1 

893.0 

892.9 

Emu 

893.1 

892.2 

891.4 

890.7 

889.3 

883.2 

228 

954.4 

961.6 

9648 

965.9 

987.0 

966.9 

968.0 

966.8 

985.7 

964.5 

963.6 

962.1 

958.1 


4 


4 
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Table LXXVIIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, M w = 1.15, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal 

s 

-6.0° 

-4.0° 

-3.0° 

-2.0° 

-1.0° 

-.5® 

0.0° 

.5° 

1.0° 

2.0° 

3.0° 

4.0° 

6.0° 

R 326 

R 327 

R 328 

R 329 

R 330 

R 331 

R 332 

R 333 

R 334 

R 335 

R 336 

R 337 

R 338 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

856.4 

858.5 

859.7 

859.6 

858.9 

859.1 

857.2 

857.9 

857.5 

855.1 

853.3 

851.0 

844.8 

230 

625.9 

628.9 

630.1 

629.8 

628.6 

628.6 

627.1 

627.5 

827.2 

825.7 

624.8 

623.6 

619.9 

231 

979.1 

952.7 

935.9 

919.8 

904.6 

897.7 

888.4 

880.4 

872.5 

855.7 

841.2 

825.2 

790.5 

232 

1084.0 

1061.4 

1047.2 

1032.6 

1018.8 

1012.6 

1003.9 

996.7 

989.0 

973.5 

959.7 

944.2 

910.7 

233 

909.1 

939.0 

957.1 

972.9 

988.3 

994.3 

1001.6 

1008.2 

1014.8 

1027.9 

1039.9 

1053.1 

1079.8 

234 

794.7 

824.9 

843.7 

860.2 

876.9 

883.4 

891.4 

898.4 

905.4 

920.2 

933.7 

948.4 

979.0 

235 

715.7 

701.0 

692.2 

683.4 

675.3 

672.1 

666.9 

683.0 

658.9 

650.0 

642.6 

634.3 

614.8 

236 

684.8 

677.7 

673.4 

668.0 

663.1 

661.7 

657.7 

654.9 

652.0 

644.7 

638.5 

631.7 

614.8 

237 

626.8 

627.5 

628.2 

627.0 

827.8 

628.3 

627.1 

626.7 

625.8 

623.0 

620.5 

616.9 

608.1 

238 

618.0 

620.7 

622.7 

623.0 

622.9 

623.2 

621.6 

621.3 

620.8 

621.4 

622.2 

618.8 

609.8 

239 

613.1 

618.6 

622.0 

622.8 

623.1 

623.8 

622.6 

623.1 

623.0 

621.3 

619.5 

817.2 

812.1 

240 

586.3 

590.6 

594.1 

595.1 

593.1 

593.0 

591.6 

592.7 

593.5 

592.0 

590.2 

586.9 

577.9 

241 

603.7 

605.2 

606.2 

606.3 

605.1 

605.8 

606.5 

607.4 

609.9 

608.6 

606.9 

604.8 

597.8 

242 

257.9 

239.2 

216.8 

202.0 

195.1 

193.3 

193.4 

193.7 

194.8 

200.6 

211.3 


259.3 

243 

292.9 

298.8 


304.0 

304.0 

304.0 

304.3 

303.9 

303.9 

304.2 

302.8 


294.3 

244 

754.3 

781.7 

785.2 

788.4 

787.2 

767.2 

787.3 

766.9 

766.5 

765.7 

784.2 

781.3 

753.9 

245 

705.1 

713.1 

716.6 

717.9 

718.7 

718.8 

719.4 

719.0 

718.8 

718.1 

716.7 

714.4 

707.7 

E3 

740.0 

718.3 

705.7 

Kill 

683.2 

678.6 

672.2 

666.8 

661.3 

650.0 

640.9 

631.5 

617.2 

247 

712.9 

696.5 

686.3 

676.8 

887.4 

663.6 

658.5 

654.2 

649.7 

640.6 

633.4 

625.6 

807.9 

248 

691.2 

876.3 

667.7 

659.4 

651.4 

647.9 

642.8 

638.9 

635.1 

627.7 

621.2 

613.1 

595.3 

|E3 

603.2 

618.6 

629.1 

636.8 

642.9 

645.6 

648.8 

652.1 

655.1 

861.7 

668.5 

678.2 

693.3 

■i&flll 

620.7 

602.8 

591.6 

580.7 

568.8 

563.7 

556.0 

551.1 

545.5 

533.3 

522.7 

510.8 

485.1 

251 

475.9 

460.4 

452.1 

444.9 

439.3 

437.1 

434.8 

432.3 

428.9 

421.9 

417.7 

413.2 

403.2 

252 

87.5 

90.0 

81.5 

81.8 

81.1 

81.4 

89.5 


80.0 

87.7 

85.9 

83.7 

87.5 





















































































































Table LXXDb AEDC 18' Tunnel >10% Model 
Nominal Conditions: a = 10.0°, M„ = 1.15, q„ = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 6 

-2.0° 

0.0" 

2.0" 

6.0" 

R 309 

R 306 

R 307 

R 308 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

793.3 

795.9 

793.9 

786.7 

3 

783.4 

758.9 

727.3 

865.6 

4 

736.4 

765.2 

795.5 

853.3 

5 

774.3 

750.8 

720.3 

664.0 

6 

723.8 

750.6 

779.9 

837.1 

7 

780.3 

738.0 

709.0 

654.6 

8 

719.9 

746.7 

773.8 

828.7 

9 

677.4 

680.3 

878.7 

667.3 

10 

733.4 

735.8 

733.9 

727.5 

11 

733.6 

713.5 

689.3 

652.1 

12 

689.0 

712.4 

739.5 

794.2 

13 

728.7 

704.7 

679.3 

644.9 

14 

681.0 

705.5 

733.4 

788.4 

15 

710.4 

690.7 

664.2 

629.1 

16 

667.9 

692.9 

720.0 

772.7 

17 

710.6 

715.0 

713.2 

702.2 

19 

675.5 

656.2 

633.0 

591.9 

20 

841.7 

664.1 

687.6 

734.2 

21 

664.9 

649.9 

630.3 

597.0 

22 

639.3 

654.0 

871.5 

709.3 

23 

644.6 

622.5 

805.8 

583.9 

24 

614.5 

622.3 

638.2 

674.3 

25 

660.1 

647.5 

637.1 

613.4 

26 

637.2 

647.8 

659.9 

683.3 

43 

584.7 

586.1 

585.3 

583.9 

44 

696.5 

724.7 

753.8 

808.7 

67 

645.6 

630.8 

621.4 

598.1 

68 

625.7 

636.1 

649.3 

674.4 

85 

794.7 

769.8 

737.5 

672.0 

86 

802.5 

630.7 

858.3 

909.3 

87 

820.5 

804.6 

782.9 

735.6 

88 

715.8 

719.0 

718.9 

715.8 

89 

645.0 

644.2 

636.6 

618.0 

90 

637.6 

642.4 

643.3 

642.0 

91 

638.7 

840.7 

837.7 

629.6 

921 

674.1 

673.9 

668.3 

659.2 




Table LXXIX: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, M. = 1.15, q^, = 500.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

WCJlm 1 

0.0° 

o 

0 

6.0° 

R 309 

R 306 

R 307 

R 308 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

\rm 

832.9 

836.0 

EETH 

827.2 

mm 

723.8 

726.3 

724.5 

718.3 

94 

822.1 

826.9 

827.2 

8242 

95 

700.4 

703.6 

703.5 

700.4 

125 

652.8 

640.9 

624.9 

593.4 

126 

627.9 

641.0 

656.4 

689.0 

128 

878.7 

876.7 

8746 

Humus 

132 

597.1 

595.4 


5944 

201 

990.2 

1002.8 

907.5 

9841 

ESI 

1110.7 

11147 

1109.4 

10941 

203 

1186.2 

1191.0 

1186.3 

1170.5 

204 

1221.9 

1226.5 

1222.1 

1206.2 

E*3 

1208.3 

1212.6 

1209.0 

1193.2 

E33 

1154.7 

1159.0 

1155.8 

1141.8 


1086.8 

1090.7 

1088.1 

1075.6 

rm 

1032.1 

1035.8 

1033.5 

1022.2 


1082.2 

1062.2 

1031.2 

966.6 

210 

1152.8 

1138.5 

1112.8 

1057.6 

EH 

1207.0 

1201.6 

1185.5 

1147.5 

212 

1193.4 

1207.5 

12144 


213 

1125.4 

1147.8 

1165.4 

1193.0 

214 

1038.5 

1066.6 

1092.1 

1136.3 

215 

671.9 

673.4 

668.8 

6548 

216 

8141 

789.2 

756.8 

693.3 

217 

7648 

7940 

8249 

883.5 

HQ 

831.6 

831.7 

827.3 

8144 

219 

658.4 

643.1 

623.4 

5847 

FEU 

626.1 

642.1 

861.1 

701.1 

221 

649.4 

639.2 


611.5 

222 

625.1 

635.9 

647.0 


223 

620.0 

610.6 

600.7 


FE71 

■GEES! 

611.5 

621.1 

640.2 

FE£1 

6641 

666.7 

885.5 

6544 

ESI 

767.0 

M3SM 

768.4 

761.2 

227 


m&a 


813.3 

mi 

8945 

898.1 

8940 

8842 






























































































































































Table LXXIX: AEDC 16* Tunnel - 10X Model(continued) 

Nominal Conditions: a = 10. 0°, M m = 1.15, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 



2.0° 

8.0° 

R 309 

R 306 

R 307 

R 308 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

E23 

919.9 

923.0 


911.8 

FET1 

668.7 

670.0 

668.7 

663.2 

231 

902.8 

877.9 

*7*nn 

775.4 

ifeti 

1016.9 

995.0 

962.6 

EMJ 

233 

960.3 

989.4 

1017.8 

1069.4 

feh 

846.8 

877.1 

908.3 

987.1 

235 

686.7 

669.4 


595.1 

>feti 

691.5 

■eehei 

658.8 

616.1 

237 

663.5 

660.4 

650.5 

834.8 

FST1 

856.7 

660.8 

656.4 

642.0 

FET1 

655.8 

656.7 

654.7 

648.4 

ftti 

638.3 

636.1 


614.0 

241 

646.6 



611.3 

242 

194.2 

176.8 

196.5 

243.2 

ESI 

283.4 

284.3 

283.3 

289.5 

244 

738.8 

741.5 

739.3 

725.5 

171 

675.5 

■EZDEI 

878.7 

662.7 

E3 

681.9 

■23S1 

840.9 

K-I'M-Il 

247 

868.6 

651.7 

827.1 

582.5 

KM 

655.6 

643.6 

627.3 

604.9 

F771 

634.4 

649.1 

663.3 

690.6 


607.1 


573.0 

536.9 

251 

465.2 

456.0 

443.0 



94.0 

97.4 

■E33 
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Table LXXX: AEDC 16' Tunnel >10% Model 
Nominal Conditions: 0 — 0.0°, !£„ = 1.15, q„ = 665.0 

Upright, Pressures in paf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

i 

M 

• 

o 

0 

wmM 

KOI 

WEE* 

KOI 

WEE* 

KH3i 

KOI 

KEOfi 

■f sa 

iKnrai 


R 979 

o 

CO 

CD 

a 

R 981 

R 982 

R- 983 

n-rr 

R 985 

R 986 

r H 



R 990 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

825.5 

839.8 

874.8 

■•inn 

950.4 

988.5 

1030.8 

1069.3 

1110.4 

1148.5 

1189.8 

1227.6 

3 

986.8 

993.1 

1003.8 

1011.6 

10143 

1016.5 

1017.7 

1017.0 

1011.6 

10043 

993.8 

980.7 

4 

983.3 

992.9 

1009.2 

1021.9 


1025.6 

1026.8 

1025.1 

1019.2 

1012.7 

10042 

9945 

5 

1014.9 

1017.6 

1020.2 

1024.3 

1026.3 

1026.1 

1020.5 

1007.6 

998.1 

988.2 

975.4 

961.3 

6 

1006.7 

1010.4 

1015.5 

1019.7 

1022.2 

1020.8 

1015.4 

10049 


983.0 

KEEP 

958.5 

■H 

1031.4 

1031.6 

1028.8 

1023.5 

1016.1 

1007.2 

KEEP 

992.4 

979.0 

965.8 

949.6 

932.7 

8 

1031.6 

1033.2 

1033.3 

1030.7 

1027.5 

■mn 

1010.1 

999.8 

986.3 

9740 

959.7 

946.4 

9 

1171.0 

1154.2 

1115.3 

1073.7 

1032.3 

w:m 

950.8 

9143 

872.7 

833.0 

792.8 

m m 

10 

769.0 

781.1 

812.9 

KEH 

880.3 

913.5 

951.3 

986.3 

10246 

mm 

1101.4 

EE-El 

11 

935.0 

939.8 

949.9 

953.0 

955.3 

951.1 

949.7 

947.2 


931.9 

926.8 

9144 

12 

934.3 

938.2 

944.5 

950.9 

KEEP 

956.8 

955.3 

950.8 

943.2 

935.4 

925.7 

915.6 

13 

943.7 

946.3 

950.4 

957.7 

960.2 

959.3 

956.9 

947.4 

KZ&J 

933.8 

928.2 

925.8 

14 

940.3 

944.4 

950.6 

959.1 

962.4 

961.4 

956.5 

947.3 

938.2 



917.8 

15 

958.3 

960.0 

960.8 

959.3 

963.4 

948.5 

943.7 

938.2 

927.4 

918.1 

KTC3E1 

892.7 

16 

944.1 

947.2 

960.7 

951.5 

949.6 

946.8 

940.2 

932.1 


912.8 

899.2 

885.3 

17 

1160.5 

1146.5 

1114.3 

mm 

1046.1 

1015.4 

9847 

960.4 

936.1 

917.8 

901.4 

865.6 

19 

856.8 

865.8 

887.6 

895.2 

896.5 

8943 

887.5 

880.4 

873.3 

871.4 

886.4 

859.3 

20 

836.3 

851.9 

881.3 


901.3 

901.2 

■*vki 

892.7 

8843 

881.2 

KZZO 

868.8 

21 

871.9 

875.5 

879.6 

882.4 

862.4 

881.2 

876.2 

869.6 

856.7 

847.2 

837.6 

828.9 

22 

874.4 

879.0 

883.3 

888.8 

889.1 

888.0 

883.4 

876.3 

881.4 

827.6 

816.0 

810.3 

23 


822.6 

828.2 

835.2 

8442 

850.5 

841.8 

826.6 

812.1 

783.8 

778.1 

766.8 

24 

775.7 

781.1 

797.2 

799.8 

808.8 

818.2 

812.1 



KEEP 

762.6 

756.4 

25 

800.1 

811.1 

827.6 

836.7 

846.9 

KUO 

861.8 

866.8 

870.0 

871.7 

8741 

807.5 

26 

798.7 

M'jiTnr-i 

KIEO 

833.0 

8442 

8542 

859.4 

863.7 

wzm 

866.2 

KvTXl 

776.2 

43 

921.0 

931.8 

948.4 

961.6 

9646 

970.9 

976.6 

983.0 

■•!:?6-| 

9740 

965.8 

955.1 

44 



936.7 

948.8 

957.4 

965.9 

969.4 

969.2 

965.7 

961.5 

9543 

946.9 

67 

774.8 

785.1 

799.4 

811.5 

823.8 

kho 

839.9 

843.0 

846.8 

849.8 

8241 

765.3 

KH 

775.8 

785.5 

798.9 

814.2 

827.4 

KEZDEl 

842.5 

646.9 

847.1 

kho 


7646 

K3 

1031.4 

1034.4 

1037.7 

1035.1 

1035.9 

1036.5 

1033.1 

1029.2 

wwm 

1009.6 

996.4 

962.1 

k a 


996.0 


1046.7 

10645 

1082.7 

1099.5 

1111.4 

1120.4 

1127.8 

11340 

1138.0 

87 

881.2 

897.3 

928.5 

960.5 

kttp 

1019.6 

1050.7 

1076.4 

1103.1 

1126.7 

1150.4 

1169.9 

Km 

799.7 

815.9 

831.8 

KEZ3 

888.2 

895.5 

915.4 

937.7 

KUO 


1025.4 

1057.0 

KD 

721.7 

729.6 

747.9 

767.9 

788.6 

806.4 

KEEP 

861.3 

■rrmn 

sWtTJT nn 

939.2 

m ip 

90 

732.2 

741.3 

758.2 

774.2 

7943 

810.1 

8347 

858.5 

881.8 

906.5 

937.3 

967.5 

91 

733.5 

740.8 

754.7 

771.0 

789.3 

8046 

831.4 

858.7 



941.1 

972.4 

921 

wwm\ 

1164.5 

1122.4 

1077.8 

1033.0 

989.9 943.7 

MEOil 

860.1 

820.5 797.1 

738.4 
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Table LXXX: AEDC 16' Tunnel '10% Model( continued) 
Nominal Conditions: ft = 0.0°, M„ = 1.15, a 865.0 

Uprifht, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

GESU 

■5331 

WEM 

WEM 

■B3I 

8.0° 

8.0° 

10.0" 


14.0° 


18.0° 

R 979 

R 980 

R 981 

R 982 

R 983 

ft 984 

ft 985 

ft 986 

ft 987 

ft 988 

R 989 

R 990 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

tm 

849.4 

869.7 

MM El 

■‘Mil 

993.1 

EEFF3E1 

1078.4 

wnm 

1161.3 

1201.6 

1243.4 

1282.2 

mm 

764.0 

K7-H 

811.0 

836.3 

EMI 

900.1 

937.5 

972.3 

1010.5 

1047.5 

1087.3 

1124.1 

94 

858.5 

T'V/fl 

■2E0 

947.6 

985.8 

1024.1 


ETC*! 

1147.2 

1186.5 

1227.9 

1266.0 

K3 

784.5 

800.3 

816.0 

832.1 


880.5 

IWTITOl 

922.8 

949.1 

977.5 

1010.9 

1042.6 

125 

846.3 

850.7 

■i-i-g 

864.0 

866.3 

866.4 

882.9 

854.9 

833.2 

796.3 

769.4 

749.7 

iK-1 

841.8 

848.2 

858.4 

865.5 

867.2 

866.1 

861.2 

mmi 

834.1 

807.6 

781.4 

763.1 

128 

1270.5 

1264.1 

1248.3 

IMI1 

1215.9 

1201.3 

1187.0 

KMil 

1159.8 

BEO 

1134.5 

1121.3 

132 

666.7 

673.7 

890.6 

■ggg 

727.3 

■ZV/1 

770.7 

795.2 

820.8 

849.8 

877.7 

902.8 

201 

1571.8 

wnm 

1634.8 

1501.6 

1465.3 

imzj 

1385.7 

EES33 

1294.8 

1247.5 

1196.2 

1146.7 

EEE1 

1631.6 

1628.4 

1615.5 

1596.4 

1576.3 

1551.4 

1523.5 

1495.2 

1467.4 

1420.7 

1381.4 

1341.8 


ima 

1642.8 

1644.7 

1841.4 

1635.2 

1625.0 

1612.8 

1595.9 

1571.4 


1517.2 

1487.0 

ran 

1579.5 


1610.1 

1824.2 

1634.2 

1639.9 

1843.7 

IEEH 

1635.4 

1624.2 

1610.0 

1592.7 

rai-i 

1463.6 

1471.8 

1504.4 

1534.9 

1562.1 

1584.7 

1807.5 

1623.6 

1634.2 

1640.0 

1643.1 

1642.5 

ELI 

1315.5 

1336.6 

1377.1 

1416.6 

1463.3 

1486.6 

1521.6 

1549.5 

1574.8 

1594.9 

1613.4 

1627.0 

ESI 

1197.1 

1218.8 

1261.5 

1304.1 

1345.7 

1383.9 

1424.8 

1459.1 

1492.8 

1521.7 

1549.7 

1573.5 

E23 

1118.5 

1139.7 

wvmi 

1225.7 

1268.4 

1308.8 

1352.4 

1390.0 

1427.9 

1461.6 

1495.0 

1524.4 

Ell 

1418.6 

1424.4 

KH'M 

1433.5 

1434.1 

1432.1 

1428.8 


1411.0 

1395.8 

1378.0 

1357.2 

BT1 

1493.7 

1501.8 

1512.4 

1519.5 

1523.7 

1525.0 

1525.2 

1521.9 

1511.7 


1482.0 

1462.6 

211 

1554.6 

mm 

1580.4 


1600.8 

1605.1 

1608.6 

1807.4 

1598.4 

1586.4 

1571.2 

1552.3 

212 

1559.7 



1801.3 

1610.8 

1615.9 

1619.4 

1817.7 

1608.7 

1597.5 

1582.4 

1565.7 

213 

1496.0 

1507.0 

ILMJ 

1530.7 

1537.2 

1539.6 

1539.1 


WSMH 

1510.2 

1494.9 

1477.6 

214 

1411.4 

1418.3 

1428.7 

1435.2 

1438.2 

1437.3 

1433.6 


1411.8 

1397.5 

1380.6 

1362.2 

215 

1179.7 

wxm 

1120.9 

1077.1 

1033.8 

992.2 

946.6 

906.6 

860.3 

■ran 

777.9 

741.2 

216 

1023.2 

mm 

1039.6 

1046.8 

1052.5 

1055.3 

1057.3 



1046.3 

1036.7 

1024.7 

217 

1025.3 

1032.6 

1044.9 

1054.2 

1061.1 

Eng 

1065.1 

WTTFfl 

1056.0 

EE El 

1039.8 

1029.6 

218 

856.9 

874.3 

911.7 

951.0 

990.5 

1029.5 

1072.6 

1111.8 

1153.9 

1193.3 

1234.8 

1272.7 

ran 

843.8 

849.3 

857.1 

863.1 

wzm 

866.0 

862.7 

■-M-H 

■EE1 

837.1 

824.7 

821.0 

E3 

836.3 

843.3 

■mn 

861.7 

865.6 

866.4 

863.0 

■ 22 a 

839.1 

806.9 

805.5 

808.7 

221 

760.6 

769.3 

788.1 

805.1 

820.0 

833.4 

846.3 

855.0 

858.4 

857.9 

857.8 

860.3 

EF1 

759.9 

768.8 

787.1 

804.2 

819.4 

829.7 

840.0 

847.8 

853.4 

855.1 

857.3 

853.7 

IFEEl 

719.7 

730.1 

748.7 

787.4 

783.7 

797.2 

808.5 

815.7 

817.8 

816.4 

813.4 

814.0 

224 

718.2 

725.4 

746.1 

763.6 

778.8 

792.1 

804.1 

814.0 


821.4 

821.6 

834.8 

E53 

1098.0 

1084.6 

1053.5 

1020.2 

987.5 

956.4 

922.5 

892.9 

850.7 

812.9 

783.6 

766.9 

iy^-i 

1315.6 



1212.7 

1167.2 

1123.5 

1076.0 

1032.8 

983.0 

939.2 

893.0 

852.0 

227 

1386.1 

1369.7 

WWW 

mm 

1242.4 

1198.9 

1151.8 

1108.9 

1054.8 

1009.3 

960.9 

915.8 

ran 

1479.0 

IE2S 1 

i ms* 


1342.8 

1299.5 

1250.9 

1206.1 

1151.6 

1101.4 

1047.5 

995.5 


k 


V 


4 


4 
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Table LXXX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: /? = 0.0°, M w = 1.15, = 665.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 979 

ft 980 

ft 981 

ft 982 

ft 983 

ft 984 

ft 985 

ft 986 

ft 987 

ft 988 

ft 989 

ft 990 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

960.3 

980.2 

1021.3 

1064.2 

1106.6 

1148.3 

1193.6 

1234.1 

1276.4 

1315.1 

1354.8 

1391.2 

230 

736.6 

745.6 

765.1 

791.8 

817.1 

837.3 

866.3 

893.8 

924.8 

956.4 

992.2 

1025.6 

231 

1207.2 

1208.9 

1208.0 

1204.4 

1199.1 

1192.9 

1185.5 

1177.6 

1163.9 

1149.1 

1131.8 

1113.0 

232 

1348.7 

1352.3 

1355.4 

1354.7 

1351.9 

1347.2 

1341.0 

1333.6 

1319.1 

1302.9 

1283.9 

1262.6 

233 

1334.4 

1339.2 

1344.9 

1347.3 

1346.7 

1342.6 

1335.6 

1325.8 

1310.2 

1295.1 

1277.8 

1259.7 

234 

1198.1 

1201.1 

1203.7 

1203.3 

1200.4 

1194.6 

1185.8 

1175.3 

1160.0 

1145.9 

1129.6 

1113.1 

235 

803.8 

821.4 

849.3 

868.3 

882.7 

892.8 

896.2 

897.4 

889.6 

885.7 

879.6 

869.7 

236 

755.3 

773.7 

808.2 

833.6 

855.9 

878.2 

892.8 

905.4 

914.9 

925.9 

936.8 

943.2 

237 

734.5 

745.2 

769.0 

788.8 

811.6 

838.0 

860.3 

882.5 

905.6 

932.2 

965.9 

993.7 

238 

734.4 

744.8 

765.8 

784.0 

805.4 

832.1 

853.0 

881.2 

909.7 

936.7 

967.5 

996.7 

239 

738.4 

747.9 

767.4 

783.9 

804.9 

832.8 

853.4 

876.0 

902.2 

930.6 

964.2 

996.1 

240 

711.5 

718.4 

733.9 

750.6 

767.3 

786.1 

809.4 

836.4 

862.6 

877.9 

892.2 

911.8 

241 

654.1 

673.5 

712.4 

748.7 

781.0 

810.0 

834.7 

854.3 

868.2 

874.7 

879.2 

851.9 

242 

345.8 

340.6 

318.5 

297.3 

279.3 

263.4 

246.6 

236.4 

230.5 

241.9 

286.2 

319.7 

243 

485.8 

477.3 

457.5 

438.9 

422.4 

406.7 

391.6 

380.0 

367.2 

357.4 

347.3 

339.2 

244 

1126.8 

1116.7 

1093.3 

1069.1 

1046.3 

1026.0 

1005.8 

989.5 

971.9 

957.7 

931.8 

893.8 

245 

1094.0 

1081.5 

1052.3 

1021.5 

991.6 

963.4 

933.1 

906.1 

869.2 

805.2 

767.6 

745.9 

246 

898.0 

898.5 

906.3 

910.3 

902.2 

899.1 

895.0 

889.5 

880.5 

875.6 

871.2 

859.8 

247 

837.4 

847.0 

862.8 

872.7 

878.3 

880.7 

877.2 

871.3 

855.3 

845.3 

837.7 

825.3 

248 

825.1 

828.7 

838.5 

849.8 

858.0 

860.6 

860.9 

859.6 

856.5 

847.2 

767.7 

752.6 

249 

838.8 

844.0 

855.0 

862.2 

867.6 

867.8 

867.6 

864.6 

856.7 

840.3 

769.0 

752.1 

250 

589.0 

607.7 

645.7 

682.1 

714.9 

743.1 

770.2 

790.1 

805.2 

814.0 

819.6 

821.5 

251 

515.7 

522.0 

536.5 

550.8 

565.1 

580.1 

596.2 

610.4 

623.0 

632.8 

641.2 

647.0 

252 

99.4 

91.0 

105.4 

101.3 

116.2 

120.0 

127.7 

130.0 

124.0 

134.3 

134.7 

141.3 
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Table LXXXL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /S = 0.0°, = 1.15, q^, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 955 

R 956 

R 957 

R 958 

R 959 

R 960 

R 961 

R 962 

R 963 

R 964 

R 965 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

626.0 

648.5 

677.4 

703.6 

730.8 

759.2 

789.8 

820.9 

853.1 

884.1 

912.4 

3 

739.1 

746.4 

752.7 

755.5 

756.4 

756.0 

754.9 

753.0 

749.0 

742.0 

731.1 

4 

737.4 

747.0 

755.4 

760.0 

762.1 

761.9 

760.3 

758.4 

754.5 

748.7 

740.1 

5 

756.3 

758.8 

759.8 

758.4 

756.6 

751.7 

747.0 

742.4 

736.1 

727.4 

715.8 

6 

751.7 

755.9 

758.5 

758.7 

757.8 

752.9 

744.6 

739.1 

732.4 

723.9 

713.5 

7 

766.9 

766.0 

763.0 

757.9 

751.6 

744.2 

736.8 

729.3 

720.4 

709.2 

695.7 

8 

768.1 

768.9 

767.6 

763.6 

757.6 

749.9 

741.7 

734.3 

725.9 

715.8 

704.1 

9 

854.5 

828.4 

798.1 

768.3 

738.6 

708.1 

678.4 

651.0 

620.9 

593.8 

563.9 

10 

583.1 

604.2 

630.9 

653.7 

677.4 

703.0 

730.8 

759.4 

789.6 

819.1 

846.6 

11 

698.7 

705.1 

709.1 

708.7 

707.1 

704.9 

702.4 

699.7 

695.1 

687.2 

676.2 

12 

698.9 

702.5 

707.8 

711.4 

711.7 

709.0 

705.4 

701.9 

696.9 

689.3 

679.0 

13 

704.1 

707.1 

709.7 

711.8 

710.8 

706.6 

702.4 

699.3 

695.3 

688.6 

679.1 

14 

702.5 

707.3 

712.0 

715.1 

713.4 

707.5 

701.5 

697.8 

692.8 

685.5 

675.5 

15 

714.0 

715.4 

715.1 

712.3 

708.1 

702.9 

697.2 

691.4 

684.9 

675.8 

663.5 

16 

704.8 

707.7 

709.0 

707.2 

703.4 

697.9 

691.5 

685.6 

679.3 

670.6 

658.5 

17 

849.8 

827.9 

803.0 

778.3 

754.7 

731.5 

711.3 

695.7 

681.6 

667.7 

638.5 

19 

655.3 

667.7 

669.7 

667.3 

665.4 

660.9 

656.6 

649.4 

650.3 

647.8 

641.0 

20 

638.0 

657.1 

669.7 

671.5 

670.7 

666.3 

658.7 

659.3 

657.5 

654.8 

646.6 

21 

650.1 

654.0 

657.5 

657.3 

654.8 

650.4 

645.1 

637.2 

630.6 

624.5 

616.7 

22 

653.3 

657.7 

663.1 

662.6 

660.4 

656.1 

650.7 

642.1 

617.9 

609.2 

602.3 

23 

612.1 

617.0 

623.2 

629.5 

634.4 

627.3 

614.0 

606.5 

586.4 

581.0 

572.4 

24 

578.5 

587.8 

592.2 

598.3 

604.4 

599.7 

593.7 

591.7 

571.1 

566.1 

561.2 

25 

603.1 

615.2 

622.9 

629.9 

635.0 

639.5 

642.8 

646.6 

648.6 

650.2 

608.6 

26 

601.8 

609.5 

620.8 

628.5 

635.1 

638.4 

641.7 

644.8 

646.2 

643.3 

583.0 

43 

690.3 

701.2 

711.4 

717.6 

721.6 

724.0 

725.6 

726.6 

724.9 

720.2 

711.2 

44 

682.4 

694.2 

705.2 

712.2 

716.6 

718.6 

719.2 

719.0 

717.0 

712.4 

704.5 

67 

584.8 

595.4 

604.9 

613.3 

618.6 

624.0 

625.5 

628.8 

632.0 

624.6 

567.2 

68 

585.5 

595.5 

607.9 

616.9 

624.2 

626.5 

629.3 

632.2 

633.9 

596.3 

564.2 

85 

772.1 

775.6 

777.4 

776.4 

773.8 

770.1 

766.2 

761.7 

755.2 

745.9 

733.4 

86 

742.0 

760.4 

778.9 

793.3 

805.6 

816.0 

825.5 

834.0 

841.0 

845.9 

847.7 

87 

669.6 

691.9 

717.0 

738.1 

758.3 

778.4 

799.3 

819.9 

839.9 

857.5 

871.3 

88 

606.7 

625.7 

647.0 

664.6 

680.9 

695.3 

713.3 

733.3 

756.4 

780.7 

804.0 

89 

544.5 

557.0 

572.9 

587.4 

600.4 

617.0 

638.6 

656.1 

675.8 

698.2 

720.3 

90 

553.6 

565.8 

578.9 

592.7 

604.7 

617.8 

637.4 

655.1 

675.5 

697.9 

719.8 

91 

553.0 

562.7 

575.3 

587.7 

598.5 

613.9 

634.9 

653.8 

675.2 

698.4 

721.4 

921 

866.5 

838.3 

805.5 

773.2 

741.0 

707.6 

675.4 

645.5 

616.0 

596.6 

557.1 


■4 


4 
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Table LXXXI: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: /3 = 0.0°, M m = 1.15, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

M 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.CT 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 955 

R 956 

R 957 

R: 958 

R 959 

R 960 

R: 961 

R 962 

R 963 

R 964 

R 965 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

649.7 

679.2 

711.3 

740.5 

769.0 

799.0 

831.1 

862.7 

895.5 

926.5 

954.9 

93 

578.5 

601.9 

623.7 

646.0 

669.1 

694.2 

721.8 

749.9 

779.8 

808.9 

836.4 

94 

653.0 

677.7 

707.2 

734.3 

761.6 

790.5 

821.5 

852.4 

884.5 

915.0 

943.0 

95 

595.3 

613.5 

633.0 

649.2 

665.6 

680.2 

698.1 

718.2 

741.6 

766.0 

789.3 

125 

633.7 

639.8 

644.2 

645.6 

645.5 

642.0 

636.4 

623.1 

595.6 

576.6 

560.5 

126 

633.0 

639.6 

645.0 

646.5 

646.2 

641.6 

635.1 

624.4 

604.2 

586.6 

572.3 

128 

938.9 

928.6 

917.1 

904.7 

893.2 

881.6 

871.2 

863.7 

856.0 

846.5 

835.3 

132 

504.7 

515.9 

530.6 

543.5 

557.2 

573.1 

592.5 

612.4 

634.6 

655.2 

673.3 

201 

1160.6 

1142.0 

1117.8 

1090.9 

1062.7 

1031.0 

998.1 

966.3 

931.7 

895.1 

855.9 

202 

1211.0 

1202.6 

1189.4 

1172.3 

1153.7 

1132.0 

1108.6 

1085.7 

1059.7 

1031.2 

999.1 

203 

1221.1 

1223.4 

1222.4 

1216.7 

1208.2 

1197.1 

1183.9 

1170.0 

1152.8 

1132.2 

1107.2 

204 

1184.3 

1198.5 

1210.4 

1216.5 

1219.5 

1220.0 

1218.9 

1216.4 

1210.6 

1200.3 

1185.3 

205 

1096.0 

1120.8 

1145.1 

1164.1 

1179.3 

1193.2 

1205.3 

1215.3 

1222.6 

1225.1 

1222.6 

206 

995.5 

1026.0 

1057.1 

1083.5 

1106.7 

1129.3 

1151.1 

1170.8 

1188.9 

1202.2 

1210.9 

207 

909.6 

941.7 

974.8 

1004.1 

1030.7 

1057.5 

1084.8 

1110.1 

1134.6 

1155.3 

1171.8 

208 

850.4 

882.4 

916.3 

946.3 

974.7 

1003.5 

1033.3 

1061.7 

1089.8 

1114.4 

1135.2 

209 

1059.7 

1065.4 

1069.0 

1068.3 

1065.7 

1061.4 

1056.1 

1049.9 

1040.6 

1027.7 

1010.3 

210 

1117.1 

1126.0 

1132.7 

1135.2 

1134.8 

1133.0 

1129.6 

1124.9 

1117.3 

1105.6 

1088.9 

211 

1164.2 

1176.8 

1187.0 

1192.0 

1194.2 

1194.4 

1192.5 

1189.3 

1182.7 

1171.6 

1155.3 

212 

1169.0 

1182.6 

1193.3 

1199.2 

1201.7 

1201.9 

1199.8 

1196.8 

1190.4 

1180.3 

1165.4 

213 

1121.4 

1132.4 

1140.8 

1144.5 

1144.7 

1142.7 

1138.4 

1133.6 

1126.0 

1114.7 

1099.6 

214 

1055.6 

1063.8 

1069.6 

1071.0 

1069.0 

1064.4 

1058.0 

1051.2 

1041.9 

1029.6 

1013.8 

215 

862.3 

834.6 

802.4 

770.8 

739.0 

705.9 

673.2 

642.1 

608.7 

582.0 

552.8 

216 

766.6 

774.5 

781.2 

784.3 

785.6 

785.6 

785.1 

783.9 

780.4 

773.9 

763.7 

217 

768.5 

778.2 

786.1 

790.2 

791.8 

790.9 

788.7 

786.4 

782.1 

775.8 

766.5 

218 

653.5 

679.1 

709.7 

737.1 

765.3 

794.4 

825.7 

856.8 

889.2 

919.8 

947.7 

219 

632.1 

638.2 

643.8 

645.6 

644.6 

641.3 

637.8 

631.0 

624.4 

616.2 

611.6 

220 

628.0 

634.6 

643.0 

645.6 

644.8 

640.8 

638.3 

627.3 

602.3 

600.8 

601.7 

221 

573.8 

586.9 

600.3 

610.4 

619.7 

628.0 

634.5 

638.7 

639.5 

638.9 

639.1 

222 

573.9 

586.2 

599.7 

609.8 

616.9 

623.4 

629.8 

636.0 

638.3 

639.9 

638.6 

223 

545.3 

558.0 

572.7 

583.9 

593.2 

600.7 

606.0 

609.5 

609.6 

607.4 

605.3 

224 

541.7 

555.0 

569.7 

580.1 

589.1 

597.0 

605.1 

612.0 

613.6 

613.8 

621.4 

225 

804.3 

783.5 

759.5 

735.9 

712.3 

687.6 

663.4 

636.0 

608.1 

588.4 

575.3 

226 

963.6 

935.3 

902.6 

869.3 

836.3 

801.7 

767.9 

736.4 

704.4 

672.2 

640.2 

227 

1016.9 

989.6 

958.0 

925.2 

892.6 

857.9 

823.6 

791.7 

758.7 

725.1 

690.9 

228 

1087.6 

1062.3 

1031.9 

999.1 

966.1 

930.4 

893.9 

859.3 

822.2 

784.0 

742.9 




Table LXXXL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: /G = 0.0°, M b = 1.15, q w = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 955 

R- 956 

R 957 

R 958 

R 959 

R 960 

R 961 

R 962 

R 963 

R 964 

R 965 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

730.9 

761.3 

794.8 

824.9 

854.3 

884.8 

916.9 

948.2 

980.0 

1009.5 

1035.7 

230 

560.0 

571.6 

591.0 

608.6 

624.0 

642.8 

664.6 

687.9 

713.8 

740.0 

764.9 

231 

898.9 

899.4 

897.8 

893.4 

887.8 

881.0 

873.9 

866.5 

857.0 

844.8 

829.3 

232 

1005.6 

1009.0 

1009.6 

1006.6 

1002.1 

996.1 

989.3 

981.7 

971.4 

958.0 

940.1 

233 

996.4 

1001.6 

1004.3 

1002.8 

998.7 

992.0 

983.7 

975.9 

965.6 

953.5 

937.8 

234 

894.0 

896.7 

897.1 

894.2 

888.9 

881.1 

872.4 

864.3 

854.6 

843.3 

829.2 

235 

611.8 

632.4 

648.3 

658.5 

663.7 

664.8 

665.0 

662.3 

660.2 

656.0 

647.3 

236 

577.0 

601.5 

621.5 

641.3 

654.1 

664.0 

672.0 

680.6 

690.1 

698.1 

704.3 

237 

557.6 

573.0 

589.9 

605.1 

622.9 

637.4 

654.6 

672.4 

696.2 

719.4 

739.6 

238 

557.0 

571.9 

587.0 

601.1 

617.3 

630.8 

654.6 

675.3 

697.9 

721.4 

743.7 

239 

559.6 

571.8 

588.4 

601.0 

618.8 

633.6 

651.4 

671.6 

694.8 

719.5 

743.0 

240 

536.5 

546.7 

559.5 

570.8 

583.1 

598.6 

621.5 

641.4 

654.3 

665.3 

678.9 

241 

503.8 

530.8 

559.0 

581.6 

602.0 

619.9 

634.4 

646.0 

652.3 

655.4 

637.1 

242 

245.4 

237.6 

223.3 

211.3 

199.2 

188.0 

178.7 

173.6 

179.2 

205.6 

233.0 

243 

351.3 

340.2 

326.9 

315.5 

303.8 

292.8 

283.0 

274.6 

267.1 

260.0 

253.3 

244 

829.3 

813.7 

796.5 

779.9 

764.1 

748.9 

735.5 

725.4 

715.6 

698.2 

669.1 

245 

802.6 

783.1 

761.0 

739.3 

717.6 

695.4 

673.9 

653.3 

604.6 

575.2 

557.6 

246 

676.6 

678.6 

680.2 

679.7 

670.6 

665.4 

681.4 

662.0 

663.5 

648.7 

637.2 

247 

631.5 

642.5 

651.2 

655.1 

655.6 

652.4 

647.3 

637.4 

630.6 

625.3 

615.0 

248 

617.0 

624.7 

634.2 

639.2 

640.7 

639.8 

638.4 

637.8 

633.9 

577.8 

563.2 

249 

628.3 

636.7 

643.5 

646.0 

645.1 

644.5 

641.7 

638.0 

627.2 

576.6 

561.6 

250 

456.9 

482.1 

510.0 

532.8 

552.9 

571.3 

587.0 

598.9 

607.0 

611.4 

611.9 

251 

390.2 

400.0 

411.3 

421.3 

431.6 

442.6 

454.2 

463.6 

472.0 

478.4 

482.0 

252 

74.3 

78.3 

83.7 

85.3 

86.1 

87.7 

90.6 

92.9 

95.1 

104.8 

101.2 
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Table LXXXIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: yS = 2.0°, = 1.15, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 


ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 968 

R: 969 

ft: 970 

ft 971 

ft 972 

R: 973 

ft 974 

R: 975 

ft 976 

ft 977 

ft 978 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

620.2 

646.7 

671.7 

700.8 

730.0 

761.6 

791.8 

823.0 

851.9 

881.0 

909.0 

3 

706.8 

716.8 

722.0 

726.4 

727.9 

725.8 

725.9 

721.1 

714.9 

705.1 

695.9 

4 

766.5 

777.3 

783.6 

788.8 

791.1 

794.5 

794.2 

791.1 

785.6 

778.8 

771.6 

5 

722.5 

728.0 

729.0 

729.2 

728.4 

721.4 

718.6 

711.9 

704.5 

693.6 

683.9 

6 

763.6 

787.7 

788.3 

787.8 

787.2 

785.0 

777.3 

769.9 

761.4 

751.8 

742.7 

7 

733.1 

735.4 

733.3 

729.8 

724.0 

714.5 

709.4 

700.3 

690.7 

677.7 

666.3 

8 

800.7 

800.9 

798.0 

793.3 

786.6 

780.9 

773.0 

762.9 

752.7 

741.1 

730.5 

9 

856.1 

830.2 

801.9 

770.8 

738.9 

705.5 

676.0 

646.4 

617.7 

586.7 

562.6 

10 

578.7 

602.5 

626.0 

651.4 

677.2 

705.3 

732.4 

761.1 

788.5 

816.3 

843.2 

11 

668.5 

677.6 

681.0 

682.2 

681.2 

677.9 

676.7 

671.7 

665.0 

654.3 

644.5 

12 

726.5 

731.0 

734.6 

737.2 

738.2 

737.9 

735.3 

730.3 

723.7 

715.2 

706.2 

13 

672.7 

678.4 

680.9 

684.9 

685.5 

679.3 

676.0 

672.1 

667.2 

658.0 

649.9 

14 

731.6 

736.6 

738.4 

742.2 

740.1 

736.8 

731.0 

725.5 

718.7 

710.4 

701.8 

15 

681.9 

686.6 

686.8 

685.9 

682.6 

676.8 

673.4 

666.4 

659.2 

648.2 

639.2 

16 

735.8 

738.2 

737.4 

735.1 

730.6 

726.6 

720.4 

712.4 

703.8 

693.9 

683.0 

17 

850.4 

829.2 

805.7 

780.5 

756.0 

731.9 

712.6 

696.0 

681.2 

666.8 

640.1 

19 

624.0 

644.7 

647.8 

645.8 

644.6 

638.2 

631.9 

627.9 

627.2 

622.7 

621.1 

20 

667.4 

685.3 

691.4 

694.3 

693.2 

690.7 

684.5 

682.0 

678.6 

674.1 

667.7 

21 

629.7 

635.4 

637.6 

638.7 

637.0 

629.9 

627.8 

617.5 

607.2 

601.0 

599.5 

22 

671.8 

677.6 

681.0 

681.0 

678.6 

676.3 

671.2 

660.9 

648.1 

640.2 

626.9 

23 

589.2 

595.9 

599.2 

602.5 

604.7 

609.3 

602.4 

589.8 

564.2 

555.6 

551.8 

24 

609.5 

616.5 

623.1 

626.9 

625.1 

619.8 

611.0 

605.1 

587.6 

580.3 

574.7 

25 

583.8 

600.1 

608.0 

616.2 

624.3 

628.9 

634.7 

637.7 

640.5 

634.9 

582.4 

26 

614.2 

624.6 

634.5 

642.6 

649.3 

654.4 

656.8 

657.2 

654.4 

652.4 

612.3 

43 

662.2 

675.2 

683.4 

690.8 

695.5 

696.7 

698.7 

696.1 

691.9 

684.0 

676.1 

44 

706.7 

720.8 

730.2 

738.5 

743.8 

749.5 

751.6 

751.3 

748.1 

743.2 

737.3 

67 

568.5 

582.3 

591.8 

600.6 

608.8 

614.1 

618.8 

621.8 

624.8 

574.1 

543.4 

68 

595.4 

608.6 

619.7 

629.7 

637.7 

643.1 

645.2 

645.8 

642.1 

638.5 

583.6 

85 

736.5 

743.3 

745.2 

746.1 

743.9 

738.5 

737.0 

729.9 

721.6 

710.4 

700.4 

86 

764.4 

785.7 

801.8 

817.9 

831.0 

846.0 

856.9 

865.7 

871.0 

875.0 

877.9 

87 

651.3 

675.5 

696.0 

718.6 

739.8 

761.0 

781.2 

799.1 

815.1 

829.4 

843.2 

88 

609.8 

632.6 

649.0 

663.8 

683.1 

699.5 

716.4 

736.1 

757.0 

779.9 

803.2 

89 

546.0 

559.9 

571.2 

585.5 

598.0 

616.6 

633.9 

651.1 

669.8 

690.5 

711.9 

90 

546.0 

563.4 

576.7 

592.2 

605.7 

623.6 

641.4 

659.9 

679.4 

701.1 

723.2 

91 

551.3 

563.3 

573.8 

586.9 

598.6 

616.6 

635.3 

654.5 

673.8 

696.0 

718.7 

921 

864.9 

837.4 

807.5 

774.1 

739.3 

702.4 

669.7 

637.3 

611.5 

586.6 

549.4 



























































































































































































































Table LXXXBb AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: & = 2.0°, = 1.15, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

140° 

16.0° 

18.0° 

R 968 

R 969 

R 970 

R 971 

R 972 

R 973 

CD 

R 975 

R 976 

R 977 

R 978 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

647.8 

679.2 

707.0 

738.2 

767.9 

801.0 

832.5 

864.3 

894.8 

923.4 

951.6 

93 

573.8 

599.1 

620.4 

644.1 

668.6 

696.2 

722.8 

750.9 

778.9 

806.1 

833.2 

94 

649.1 

677.8 

703.8 

733.4 

762.6 

794.6 

825.4 

856.6 

886.2 

914.8 

942.4 

95 

597.1 

617.8 

633.4 

648.4 

667.9 

684.3 

701.3 

721.3 

742.2 

765.3 

788.4 

125 

606.1 

616.2 

621.4 

624.9 

625.8 

624.6 

620.5 

609.1 

580.3 

560.0 

544.6 

126 

655.4 

662.5 

665.6 

667.0 

665.2 

661.7 

654.0 

637.3 

616.9 

597.1 

585.3 

128 

937.5 

928.9 

917.8 

906.1 

894.4 

883.5 

874.5 

864.7 

853.9 

841.9 

831.4 

132 

504.2 

518.6 

531.5 

546.9 

563.0 

580.8 

594.1 

611.8 

633.2 

652.1 

670.1 

201 

1158.9 

1142.1 

1119.8 

1093.0 

1063.3 

1029.2 

997.3 

962.5 

926.6 

888.7 

853.4 

202 

1208.2 

1202.0 

1189.6 

1173.3 

1153.7 

1130.4 

1109.0 

1083.0 

1054.0 

1024.2 

996.3 

203 

1217.7 

1223.1 

1221.3 

1216.6 

1207.7 

1195.9 

1184.7 

1167.9 

1147.5 

1125.2 

1103.8 

204 

1179.8 

1197.5 

1207.5 

1215.2 

1218.1 

1219.3 

1220.2 

1215.0 

1205.5 

1193.4 

1181.4 

205 

1091.3 

1120.1 

1140.9 

1161.5 

1177.3 

1192.6 

1206.7 

1214.9 

1218.3 

1218.5 

1218.5 

206 

990.5 

1024.9 

1052.2 

1080.3 

1104.2 

1129.3 

1152.6 

1170.9 

1185.4 

1196.4 

1206.6 

207 

905.8 

941.1 

970.0 

1000.9 

1028.8 

1058.2 

1086.3 

1110.6 

1132.0 

1150.1 

1167.5 

208 

846.8 

881.7 

911.2 

943.3 

972.7 

1004.6 

1034.9 

1062.6 

1087.8 

1109.8 

1131.0 

209 

1026.3 

1036.4 

1039.9 

1041.3 

1038.3 

1032*0 

1030.1 

1020.9 

1008.7 

993.9 

980.2 

210 

1089.3 

1102.7 

1108.8 

1112.8 

1112.6 

1109.1 

1109.0 

1101.6 

1090.7 

1076.9 

1063.9 

211 

1146.9 

1163.7 

1172.6 

1179.3 

1181.3 

1180.9 

1181.8 

1175.8 

1165.6 

1152.5 

1139.9 

212 

1177.4 

1193.6 

1202.1 

1208.8 

1211.2 

1212.8 

1212.2 

1206.8 

1197.0 

1184.9 

1172.7 

213 

1140.9 

1154.1 

1159.8 

1163.9 

1164.1 

1164.3 

1161.1 

1153.8 

1142.8 

1130.1 

1117.1 

214 

1083.9 

1093.2 

1096.4 

1097.7 

1095.8 

1094.1 

1088.2 

1078.9 

1066.6 

1052.8 

1038.9 

215 

860.8 

833.7 

804.1 

771.2 

737.0 

700.6 

669.1 

637.2 

608.3 

585.2 

552.1 

216 

732.8 

743.7 

749.5 

754.3 

756.0 

754.5 

755.8 

751.7 

745.8 

736.9 

728.7 

217 

799.0 

809.5 

815.2 

819.8 

821.5 

824.3 

823.1 

819.5 

813.3 

806.1 

798.4 

218 

647.3 

676.1 

702.2 

732.2 

761.9 

794.2 

825.1 

855.9 

884.9 

913.4 

940.8 

219 

613.4 

621.2 

624.9 

627.8 

626.9 

622.8 

621.9 

605.8 

597.0 

595.9 

598.8 

220 

644.3 

653.2 

659.4 

663.3 

662.9 

662.0 

657.9 

649.1 

637.3 

628.4 

619.8 

221 

559.6 

575.5 

587.7 

599.9 

613.1 

620.3 

626.9 

629.3 

629.9 

631.9 

627.0 

222 

584.8 

599.0 

609.3 

620.0 

628.6 

637.5 

643.6 

647.4 

647.3 

644.9 

6443 

223 

533.6 

548.8 

561.7 

579.0 

587.4 

593.7 

598.0 

598.7 

597.8 

596.8 

596.2 

224 

550.7 

564.8 

576.5 

588.2 

598.1 

610.0 

618.4 

623.1 

623.5 

621.2 

619.3 

225 

805.5 

785.2 

762.9 

738.3 

713.1 

687.3 

663.7 

632.0 

606.4 

584.6 

571.8 

226 

965.0 

937.5 

907.0 

873.1 

838.6 

801.4 

767.9 

734.2 

702.2 

669.0 

640.0 

227 

1017.8 

991.8 

962.2 

928.9 

894.6 

857.3 

823.3 

788.7 

755.2 

720.5 

689.6 

228 

1087.8 

1063.7 

1035.2 

1002.6 

968.6 

930.2 

894.6 

857.0 

818.2 

779.0 

742.3 
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Table LXXXIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: y8 = 2.0°, M K = 1.15, q w = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 968 

R 969 

R 970 

R 971 

R 972 

R 973 

R 974 

R 975 

R 976 

R 977 

R 978 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

727.6 

760.7 

789.7 

822.0 

852.8 

886.4 

918.5 

949.7 

978.7 

1005.8 

1032.0 

230 

555.1 

573.9 

589.2 

607.3 

625.3 

646.4 

687.1 

690.3 

712.8 

737.7 

762.1 

231 

860.5 

865.0 

864.2 

861.7 

856.2 

846.7 

842.9 

833.2 

822.0 

808.1 

795.6 

232 

970.5 

977.9 

979.2 

978.1 

973.3 

964.9 

961.6 

951.1 

938.2 

922.8 

908.6 

233 

1028.4 

1033.9 

1034.0 

1032.5 

1028.3 

1024.6 

1016.7 

1006.5 

993.3 

979.5 

965.8 

234 

929.5 

931.8 

930.1 

926.7 

920.7 

916.2 

907.8 

896.9 

884.9 

871.8 

859.1 

235 

601.8 

622.9 

634.7 

643.5 

647.8 

646.9 

645.9 

634.9 

630.3 

624.7 

617.0 

236 

577.1 

598.4 

614.4 

631.5 

642.3 

649.7 

657.2 

660.0 

666.1 

672.8 

676.5 

237 

557.6 

573.8 

587.6 

604.4 

621.7 

635.1 

648.5 

670.3 

687.6 

706.9 

726.2 

238 

557.8 

572.9 

585.1 

599.5 

619.2 

638.4 

654.2 

672.5 

691.7 

713.4 

735.1 

239 

556.0 

573.0 

586.0 

601.2 

620.6 

636.6 

653.2 

672.9 

693.1 

716.2 

739.3 

240 

539.2 

548.1 

558.1 

571.0 

590.0 

613.0 

629.1 

645.3 

653.6 

660.8 

675.6 

241 

513.9 

542.3 

567.0 

591.3 

608.4 

621.7 

631.9 

637.2 

639.5 

640.5 

608.2 

242 

252.6 

242.5 

230.4 

217.5 

205.0 

199.2 

203.7 

201.6 

202.2 

206.3 

219.4 

243 

352.6 

340.6 

328.3 

315.3 

302.9 

291.1 

280.9 

271.3 

265.0 

256.5 

249.8 

244 

829.2 

814.6 

798.2 

781.1 

764.7 

749.4 

736.3 

723.7 

712.5 

693.3 

667.3 

245 

803.6 

784.5 

763.7 

741.3 

718.5 

695.6 

674.2 

649.0 

601.9 

569.4 

552.9 

246 

646.3 

653.2 

655.7 

657.0 

648.6 

643.0 

640.5 

641.0 

641.1 

625.3 

614.4 

247 

614.5 

627.7 

634.5 

638.9 

639.2 

633.4 

625.4 

613.9 

613.4 

591.0 

580.4 

248 

597.1 

606.9 

611.8 

619.4 

626.4 

626.6 

624.3 

619.1 

608.3 

558.9 

546.3 

249 

646.6 

654.9 

659.7 

661.9 

662.4 

662.8 

661.2 

656.8 

649.4 

590.4 

575.9 

250 

416.6 

448.8 

475.6 

505.0 

531.3 

551.1 

569.8 

583.2 

592.3 

598.2 

603.0 

251 

377.0 

389.2 

399.3 

410.3 

419.9 

429.9 

443.5 

453.0 

460.0 

466.0 

471.4 

252 

73.5 

78.4 

78.9 

82.8 

84.7 

89.6 

92.7 

94.4 

93.9 

101.1 

107.4 




Table LXXXIII: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 10.0°, M,, = 1.15, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

D 

Nominal /? 

0.0° 

2.0° 

R 966 

R 967 

Pi 

Pi 

2 

792.7 

791.1 

3 

754.5 

725.4 

4 

761.8 

791.6 

5 

746.2 

718.3 

6 

745.7 

774.8 

7 

735.7 

709.0 

8 

742.6 

770.1 

9 

676.5 

673.7 

10 

733.1 

731.6 

11 

701.9 

676.3 

12 

706.6 

732.6 

13 

700.8 

677.1 

14 

702.6 

728.7 

15 

696.6 

672.7 

16 

692.5 

717.8 

17 

711.2 

710.5 

19 

655.6 

631.2 

20 

659.5 

682.7 

21 

643.7 

627.0 

22 

651.3 

669.0 

23 

613.3 

601.2 

24 

594.1 

608.9 

25 

643.1 

633.5 

26 

642.6 

655.2 

43 

725.5 

698.3 

44 

720.7 

749.3 

67 

625.8 

617.5 

68 

630.1 

643.6 

85 

765.9 

735.9 

86 

827.5 

854.8 

87 

800.9 

780.7 

88 

714.9 

715.5 

89 

640.2 

633.2 

90 

638.9 

640.1 

91 

637.1 

634.6 

921 

671.7 

666.9 
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Table LXXXIIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: a = 10.0°, M m = 1.15, q*, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal /S 

0.0° 

wEm\ 

R 966 

R 967 

Pi 

Pi 

e m 

832.6 

831.4 

93 

723.2 

721.8 

WEB 

823.8 

824.3 

95 

700.0 

700.4 


635.2 

619.5 


635.0 

650.9 

128 

871.8 

872.4 


593.0 

593.2 


997.9 

994.6 


1109.4 

1106.2 

203 

1184.8 

1181.9 


1220.0 

1217.3 


1206.8 

1204.4 


1152.7 

1150.4 


1086.4 

1084.3 


1035.2 

1033.2 


1056.4 

1027.9 

210 

1130.2 

1106.5 


1193.5 

1179.3 


1201.3 

1209.5 


1140.0 

1158.5 


1059.5 

1085.4 


670.7 

666.8 

216 

785.0 

755.0 


790.2 

820.9 


828.2 

824.2 

219 

637.1 

620.9 


637.2 

655.8 


635.0 

626.0 


631.3 

641.9 

223 

606.4 

597.0 

224 

606.4 

616.9 

225 

661.5 

661.4 


767.1 

765.5 


823.1 

820.7 


894.2 

891.9 
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Table LXXXIII; AEDC 16’ Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions', a = 10.0°, = 1.15, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

m 

Nominal /S 

0.0° 

2.0° 

ft 966 

ft 967 

Pi 

Pi 

229 

918.8 

917.1 

230 

667.2 

666.5 

231 

873.5 

841.7 

232 

989.4 

959.7 

233 

985.3 

1013.9 

234 

873.9 

904.7 

235 

665.0 

644.6 

236 

672.4 

656.0 

237 

656.7 

648.0 

238 

657.7 

653.6 

239 

653.8 

652.4 

240 

623.8 

628.4 

241 

635.0 

630.8 

242 

177.1 

193.3 

243 

280.4 

279.8 

244 

735.4 

734.4 

245 

672.7 

672.2 

246 

661.1 

639.2 

247 

646.3 

624.8 

248 

638.4 

623.1 

249 

642.5 

659.4 

250 

587.7 

569.3 

251 

454.6 

443.7 

252 

92.8 

91.3 
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Table LXXXIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /? = 0.0°, M b = 1.20, = 685.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R: 350 

R 351 

R 352 

R 353 

R 354 

R: 355 

R: 356 

R 357 

R 358 

R: 359 

R 360 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

809.6 

843.1 

881.9 

920.6 

957.4 

999.8 

1042.8 

1080.2 

1123.3 

1159.0 

1203.1 

3 

964.0 

972.5 

981.1 

984.0 

986.3 

987.2 

987.6 

981.1 

975.5 

963.9 

954.0 

4 

969.7 

983.8 

995.0 

991.8 

996.0 

997.2 

997.9 

991.4 

987.8 

976.8 

971.5 

5 

987.2 

988.7 

992.4 

996.5 

996.4 

990.9 

977.5 

967.9 

958.6 

944.8 

934.2 

6 

981.1 

984.0 

990.2 

992.2 

990.8 

985.1 

979.7 

969.1 

956.2 

941.9 

934.0 

7 

998.2 

994.5 

989.6 

981.4 

973.9 

967.9 

961.7 

945.4 

933.1 

916.2 

903.1 

8 

1003.6 

1001.1 

999.3 

998.1 

993.3 

979.4 

971.0 

957.2 

947.0 

931.4 

926.5 

9 

1116.5 

1076.0 

1034.5 

992.5 

955.0 

913.0 

874.4 

827.8 

794.4 

752.8 

715.5 

10 

753.1 

779.2 

811.4 

846.6 

878.3 

916.4 

956.1 

990.4 

1033.1 

1067.4 

1110.3 

11 

994.9 

989.2 

979.6 

967.2 

954.1 

943.8 

935.1 

925.0 

908.4 

892.0 

875.3 

12 

988.2 

981.0 

972.9 

964.2 

952.6 

942.1 

930.6 

913.9 

900.7 

881.8 

864.6 

13 

971.7 

960.2 

958.0 

949.8 

943.6 

933.6 

919.1 

904.0 

890.2 

881.8 

863.5 

14 

953.0 

950.8 

952.9 

946.8 

940.1 

930.4 

921.1 

898.5 

885.1 

868.6 

859.7 

15 

933.0 

929.0 

923.5 

912.3 

905.6 

897.3 

889.1 

873.0 

855.9 

833.8 

818.0 

16 

931.2 

928.0 

924.8 

918.9 

913.4 

905.8 

896.4 

879.2 

864.6 

835.9 

819.2 

17 

1110.7 

1076.8 

1042.9 

1009.7 

982.2 

955.3 

934.0 

911.8 

891.9 

840.7 

799.8 

19 

835.1 

853.2 

856.4 

853.8 

851.8 

843.9 

846.8 

845.1 

844.1 

833.0 

813.4 

20 

818.7 

851.0 

864.4 

862.0 

863.0 

859.3 

860.5 

855.0 

855.9 

841.2 

826.1 

21 

838.5 

840.7 

846.9 

845.1 

839.7 

833.9 

832.8 

821.0 

818.0 

805.2 

805.0 

22 

846.2 

847.8 

855.2 

854.5 

851.5 

834.9 

822.2 

805.5 

801.8 

787.2 

791.0 

23 

786.9 

795.4 

798.7 

797.8 

797.3 

792.2 

770.7 

756.8 

749.6 

732.7 

735.3 

24 

777.4 

788.6 

796.7 

799.4 

801.9 

798.1 

783.4 

766.6 

767.7 

749.3 

749.7 

25 

790.5 

804.2 

818.1 

826.0 

833.3 

836.9 

840.4 

831.5 

800.3 

733.3 

728.7 

26 

790.1 

802.0 

814.2 

824.6 

832.3 

836.5 

840.6 

825.0 

790.4 

726.7 

725.1 

43 

728.5 

728.5 

728.6 

728.6 

728.8 

727.9 

729.2 

729.3 

729.3 

728.7 

728.7 

44 

912.0 

918.3 

922.3 

930.9 

934.7 

936.1 

939.1 

933.8 

935.1 

926.8 

926.5 

67 

762.5 

776.6 

790.2 

800.4 

809.0 

810.6 

814.4 

769.1 

739.5 

720.4 

717.7 

68 

765.9 

779.5 

794.0 

805.1 

813.2 

816.1 

816.8 

768.5 

741.7 

725.6 

723.5 

85 

1001.8 

1004.3 

1003.5 

1003.8 

1005.2 

1001.9 

998.6 

988.9 

980.0 

965.5 

954.0 

86 

968.1 

990.5 

1015.4 

1036.8 

1054.5 

1071.3 

1086.7 

1095.1 

1105.1 

1108.0 

1116.6 

87 

867.6 

898.2 

931.3 

961.8 

989.0 

1020.3 

1049.0 

1072.6 

1100.0 

1120.0 

1144.9 

88 

774.8 

790.2 

812.9 

833.8 

854.4 

882.8 

911.7 

932.5 

967.4 

992.4 

1029.7 

89 

697.7 

717.1 

735.1 

753.8 

773.5 

795.7 

821.9 

848.9 

882.7 

906.9 

941.9 

90 

709.2 

725.3 

742.4 

760.3 

779.1 

799.8 

824.0 

848.4 

882.6 

905.8 

940.2 

91 

708.9 

724.1 

738.7 

755.3 

773.6 

794.7 

821.4 

847.5 

884.6 

908.6 

944.8 

921 

1125.0 

1081.0 

1036.0 

990.4 

949.2 

902.9 

863.1 

820.4 

789.7 

740.4 

698.7 
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Tahle LXXXTV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /? = 0.0°, M w = 1.20, = 685.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

40° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 350 

R 351 

R 352 

R 353 

R 354 

R 355 

R 356 

R 357 

R 358 

R 359 

R 360 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

835.9 

877.7 

921.9 

964.4 

1003.7 

1048.7 

1093.5 

1133.2 

1177.0 

1214.8 

1258.7 

93 

748.9 

773.4 

807.2 

833.3 

863.1 

901.4 

941.2 

976.1 

1018.1 

1053.1 

1095.5 

94 

845.7 

879.8 

918.7 

957.4 

994.4 

1037.1 

1080.2 

1118.5 

1162.0 

1198.8 

1242.5 

95 

758.9 

774.5 

797.3 

818.4 

839.3 

867.6 

896.5 

917.4 

952.5 

977.6 

1015.1 

125 

816.7 

826.4 

832.3 

831.8 

827.5 

814.6 

792.6 

774.9 

762.1 

737.4 

722.3 

126 

819.9 

829.4 

837.6 

837.7 

834.3 

823.5 

802.2 

782.6 

771.5 

747.6 

736.1 

128 

1248.4 

1231.5 

1216.3 

1200.4 

1185.5 

1169.0 

1156.1 

1137.9 

1123.7 

1098.5 

1083.3 

132 

659.9 

677.3 

696.5 

716.1 

735.4 

756.9 

780.4 

796.9 

826.2 

844.1 

876.7 

201 

1547.1 

1517.1 

1485.1 

1449.3 

1413.1 

1368.8 

1326.4 

1281.3 

1232.0 

1181.0 

1130.2 

202 

1618.9 

1603.5 

1586.6 

1565.0 

1542.1 

1512.3 

1482.7 

1448.8 

1410.8 

1370.4 

1331.1 

203 

1636.9 

1636.9 

1635.9 

1630.0 

1620.7 

1605.0 

1589.6 

1567.7 

1539.7 

1509.4 

1480.4 

204 

1586.0 

1603.2 

1619.5 

1630.0 

1636.4 

1637.9 

1638.7 

1631.8 

1619.7 

1603.7 

1588.9 

205 

1463.0 

1495.4 

1528.6 

1556.6 

1579.0 

1600.4 

1618.7 

1629.1 

1634.7 

1635.4 

1638.7 

206 

1325.0 

1365.4 

1407.5 

1444.6 

1477.2 

1511.7 

1542.5 

1567.2 

1588.0 

1603.3 

1621.8 

207 

1201.4 

1243.6 

1289.3 

1331.2 

1368.5 

1409.2 

1447.0 

1479.2 

1509.3 

1534.4 

1564.0 

208 

1116.8 

1158.4 

1204.5 

1247.4 

1286.0 

1329.4 

1370.4 

1406.2 

1441.2 

1471.1 

1505.9 

209 

1408.3 

1414.7 

1419.5 

1420.1 

1418.5 

1414.2 

1408.6 

1398.2 

1382.3 

1363.9 

1344.6 

210 

1492.6 

1503.1 

1512.9 

1517.6 

1518.7 

1517.6 

1514.6 

1506.3 

1491.9 

1474.7 

1457.2 

211 

1560.5 

1575.1 

1588.9 

1597.3 

1602.2 

1603.0 

1602.7 

1595.8 

1582.3 

1566.1 

1549.8 

2ia 

1564.6 

1580.2 

1596.0 

1605.9 

1611.7 

1613.0 

1612.4 

1604.7 

1592.6 

1576.4 

1561.8 

213 

1499.7 

1511.7 

1524.2 

1531.1 

1534.3 

1532.1 

1528.8 

1519.0 

1505.5 

1488.2 

1473.4 

214 

1406.3 

1414.6 

1423.4 

1427.2 

1427.3 

1421.9 

1415.7 

1403.7 

1388.9 

1370.2 

1354.1 

215 

1124.1 

1081.5 

1037.7 

993.0 

952.3 

906.3 

864.0 

815.4 

776.2 

742.8 

704.6 

216 

998.6 

1008.2 

1016.2 

1022.4 

1025.5 

1027.3 

1028.6 

1023.8 

1018.2 

1007.9 

998.6 

217 

1005.0 

1015.3 

1025.6 

1032.3 

1036.2 

1036.8 

1036.7 

1030.5 

1025.3 

1014.2 

1007.4 

218 

843.7 

881.0 

922.6 

962.8 

1000.3 

1043.6 

1087.0 

1125.6 

1169.3 

1206.0 

1249.7 

219 

810.2 

818.0 

828.3 

829.7 

826.6 

823.6 

820.1 

804.8 

804.1 

798.6 

804.4 

220 

809.3 

817.1 

830.8 

833.7 

830.6 

812.8 

800.8 

785.3 

789.4 

785.7 

792.2 

221 

753.1 

771.7 

789.4 

804.4 

815.7 

826.0 

836.2 

837.2 

840.5 

807.8 

755.4 

222 

753.2 

770.8 

787.8 

802.5 

813.6 

821.7 

830.3 

829.9 

834.5 

791.7 

742.3 

223 

712.2 

732.0 

750.4 

766.7 

777.5 

790.1 

798.0 

797.4 

801.4 

774.3 

721.9 

224 

708.7 

726.8 

744.8 

760.6 

774.3 

783.7 

792.9 

796.5 

803.4 

759.9 

716.4 

225 

1048.2 

1014.3 

979.3 

943.4 

908.8 

871.0 

837.8 

801.6 

778.7 

756.3 

742.1 

226 

1267.5 

1224.7 

1181.1 

1136.2 

1094.3 

1046.5 

1001.3 

957.4 

912.3 

867.5 

827.1 

227 

1342.6 

1301.2 

1258.9 

1215.1 

1173.3 

1125.0 

1077.5 

1032.0 

984.6 

937.3 

891.4 

228 

1442.0 

1403.2 

1362.9 

1319.6 

1277.5 

1228.1 

1180.2 

1131.7 

1079.3 

1025.8 

972.1 


4 


* 
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Table LXXXIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: = 0.0°, M w = 1.20, q K = 685.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

leur 

R: 350 

R: 351 

ft 352 

R 353 

R 354 

R 355 

ft 356 

ft 357 

ft 358 

ft 359 

ft 360 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

954.6 

994.8 

1040.2 

1083.7 

1123.6 

1169.3 

1213.9 

1253.3 

1295.0 

1330.9 

1372.8 

230 

712.2 

734.4 

754.9 

776.8 

802.0 

830.8 

862.7 

888.8 

928.1 

955.7 

996.0 

231 

1181.4 

1180.4 

1178.2 

1173.6 

1167.8 

1160.2 

1152.4 

1140.2 

1125.3 

1107.7 

1090.5 

232 

1332.4 

1335.0 

1336.1 

1333.7 

1329.5 

1322.7 

1314.9 

1302.9 

1285.6 

1266.3 

1246.4 

233 

1319.8 

1323.6 

1328.0 

1328.0 

1325.0 

1316.8 

1308.4 

1295.1 

1279.6 

1260.5 

1244.7 

234 

1175.8 

1176.3 

1177.5 

1175.2 

1170.5 

1160.9 

1152.2 

1138.6 

1125.1 

1107.2 

1093.1 

235 

783.3 

815.7 

837.6 

848.9 

855.8 

858.2 

861.4 

856.4 

857.0 

849.1 

839.4 

236 

733.7 

763.7 

802.1 

823.4 

839.6 

856.1 

872.9 

883.0 

898.9 

905.7 

912.8 

237 

710.1 

734.6 

759.1 

780.4 

802.0 

827.7 

854.3 

873.1 

904.1 

932.5 

965.0 

238 

710.7 

730.2 

754.2 

774.0 

794.3 

819.4 

851.6 

877.7 

911.2 

934.5 

968.9 

239 

707.6 

727.0 

750.1 

770.4 

790.8 

819.3 

848.5 

868.9 

904.4 

929.4 

967.3 

240 

688.4 

700.8 

713.4 

728.4 

741.9 

757.8 

769.3 

774.6 

817.0 

837.2 

878.9 

241 

651.3 

690.4 

726.5 

756.9 

782.2 

804.7 

823.7 

826.8 

810.3 

805.0 

816.4 

242 

327.6 

307.0 

285.3 

266.9 

252.3 

235.5 

225.3 

218.0 

226.2 

243.0 

294.3 

243 

469.8 

451.5 

433.0 

415.9 

402.1 

386.0 

374.5 

362.8 

353.2 

342.0 

333.9 

244 

1092.4 

1067.8 

1044.4 

1021.1 

1000.5 

977.9 

957.7 

917.2 

881.5 

803.4 

775.5 

245 

1047.9 

1016.4 

984.4 

951.5 

919.2 

873.5 

819.2 

777.7 

758.4 

733.4 

722.8 

246 

872.2 

875.6 

863.5 

862.8 

859.1 

856.7 

857.6 

849.7 

848.2 

826.4 

813.0 

247 

808.4 

822.4 

837.7 

843.3 

845.8 

837.9 

829.6 

824.3 

823.4 

803.3 

789.9 

248 

806.5 

816.6 

822.2 

828.2 

832.2 

830.1 

818.7 

753.5 

741.6 

726.0 

716.9 

249 

809.1 

825.1 

833.2 

837.7 

839.3 

834.0 

822.8 

764.7 

750.0 

731.5 

717.4 

250 

592.6 

631.8 

668.7 

702.7 

730.0 

756.0 

777.8 

789.5 

803.1 

802.9 

805.9 

251 

504.3 

519.6 

534.0 

547.8 

561.8 

575.5 

588.8 

597.2 

613.1 

617.5 

630.8 

252 

96.1 

99.8 

108.5 

104.5 

116.5 

114.7 

121.1 

122.4 

135.6 

132.3 

134.5 
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Table LXXXV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /8 = 0.0°, M B = 1.20, q M = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Is 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 397 

R 398 

R 399 

R 400 

R 401 

R 402 

R 403 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

584.1 

609.2 

636.4 

665.0 

694.6 

720.6 

751.1 

3 

696.4 

703.7 

710.1 

715.1 

717.1 

715.7 

714.3 

4 

702.0 

709.3 

715.7 

720.7 

724.1 

724.4 

725.8 

5 

713.6 

715.5 

717.0 

717.7 

717.0 

710.9 

706.1 

6 

716.0 

716.7 

717.7 

718.6 

718.8 

715.5 

711.7 

7 

722.5 

720.2 

718.0 

714.5 

708.8 

701.0 

694.1 

8 

732.2 

729.1 

726.4 

723.1 

718.6 

712.4 

707.3 

9 

811.9 

779.8 

750.1 

721.1 

691.9 

664.1 

635.6 

10 

543.4 

563.9 

586.2 

612.3 

638.2 

661.8 

690.3 

11 

713.5 

713.8 

707.6 

699.8 

691.0 

682.2 

673.9 

12 

718.5 

712.2 

703.9 

699.6 

691.8 

684.2 

676.7 

13 

694.2 

691.2 

688.5 

687.2 

680.9 

671.0 

662.4 

14 

694.1 

689.9 

689.7 

686.5 

681.3 

674.1 

667.7 

15 

675.1 

672.3 

668.9 

664.8 

658.9 

652.2 

644.6 

16 

678.2 

674.5 

671.3 

667.5 

663.2 

657.8 

652.6 

17 

807.9 

781.3 

757.3 

734.4 

713.1 

695.4 

680.6 

19 

607.0 

618.7 

614.7 

614.7 

613.1 

607.9 

608.5 

20 

597.8 

619.1 

624.6 

625.9 

625.5 

621.4 

621.8 

21 

602.8 

604.2 

609.2 

608.4 

605.6 

602.6 

601.4 

22 

613.0 

614.2 

619.7 

619.5 

615.5 

604.5 

597.6 

23 

566.6 

572.7 

573.9 

572.9 

572.5 

566.6 

551.2 

24 

563.9 

573.7 

577.7 

580.0 

580.0 

573.8 

558.2 

25 

569.8 

579.2 

589.0 

594.8 

600.1 

602.9 

605.3 

26 

573.7 

581.4 

590.6 

598.8 

606.1 

610.6 

614.6 

43 

539.9 

539.3 

539.7 

540.3 

540.4 

539.2 

539.9 

44 

668.3 

673.3 

676.0 

677.9 

679.8 

680.3 

683.1 

67 

549.7 

560.1 

569.7 

576.6 

582.8 

583.3 

584.6 

68 

555.7 

565.2 

576.2 

585.2 

593.7 

598.6 

599.4 

85 

728.1 

731.4 

734.2 

735.6 

734.2 

729.6 

725.4 

86 

705.3 

722.8 

739.5 

754.8 

768.6 

778.2 

790.2 

87 

627.6 

651.1 

674.8 

698.4 

721.0 

739.1 

759.7 

88 

565.2 

584.6 

604.9 

621.2 

637.6 

654.0 

677.0 

89 

500.8 

515.4 

530.7 

545.8 

560.8 

574.6 

593.1 

90 

509.5 

522.4 

536.9 

552.4 

565.9 

577.2 

595.3 

91 

508.5 

520.1 

533.4 

547.5 

561.0 

574.0 

591.8 

921 

823.8 

789.4 

757.3 

725.5 

692.3 

660.7 

629.3 


'4 












































































































































































-301- 


* 


» 


« 


Table LXXXV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /? = 0.0°, M m = 1.20, q,,, = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 397 

R 398 

R 399 

R 400 

R 401 

R 402 

R 403 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

608.7 

639.7 

670.2 

701.4 

732.8 

759.8 

791.5 

93 

541.2 

559.5 

582.0 

604.6 

628.8 

652.1 

680.3 

94 

612.0 

639.0 

667.1 

696.2 

726.2 

751.9 

782.7 

95 

552.7 

570.5 

589.5 

605.6 

622.0 

638.6 

661.9 

125 

586.3 

592.4 

597.0 

598.6 

596.2 

584.4 

570.3 

126 

594.5 

599.5 

605.0 

605.9 

603.7 

592.4 

579.3 

128 

908.0 

894.6 

883.4 

872.8 

861.4 

849.3 

839.1 

132 

478.3 

491.2 

504.2 

517.4 

531.4 

544.4 

561.3 

201 

1127.2 

1105.0 

1082.3 

1056.9 

1028.3 

999.1 

968.2 

202 

1178.7 

1167.7 

1156.2 

1141.0 

1122.2 

1101.9 

1080.3 

203 

1190.2 

1190.7 

1191.1 

1187.1 

1179.2 

1168.0 

1156.3 

204 

1152.7 

1166.5 

1179.1 

1187.4 

1191.4 

1190.5 

1190.8 

205 

1062.8 

1088.2 

1112.6 

1134.1 

1151.4 

1162.3 

1175.6 

206 

962.0 

993.4 

1023.9 

1052.8 

1078.2 

1097.1 

1119.7 

207 

874.0 

906.4 

938.6 

970.2 

999.7 

1022.9 

1050.1 

208 

811.9 

844.1 

876.5 

908.8 

939.9 

964.6 

994.4 

209 

1022.1 

1027.9 

1033.5 

1035.8 

1033.9 

1028.2 

1022.4 

210 

1083.1 

1092.4 

1101.2 

1106.2 

1106.7 

1103.2 

1099.7 

211 

1133.4 

1145.5 

1156.8 

1164.4 

1167.3 

1165.7 

1164.6 

212 

1138.7 

1150.8 

1162.0 

1169.6 

1173.4 

1172.7 

1172.9 



1102.0 

1110.0 

1115.2 

1117.2 

1114.9 

1113.5 

214 

1026.9 

1032.4 

1036.9 

1039.7 

1039.5 

1035.5 

1032.2 

215 

819.9 

786.2 

754.5 

723.5 

691.6 

660.9 

629.5 

216 

723.0 

731.0 

738.3 

744.0 

746.8 

745.7 

744.9 

217 


740.2 

746.5 

751.2 

754.2 

754.3 

755.2 

218 

611.1 

640.0 

669.3 

699.3 

730.2 

756.6 

787.5 

219 

583.6 

587.7 

595.8 

599.1 

599.0 

596.5 

592.8 

220 

586.8 

591.3 

601.1 

604.2 

601.3 

589.0 

583.4 

221 

543.5 

557.3 

570.4 

581.6 

590.2 

595.6 

602.3 

222 

545.3 

558.7 

570.5 

581.5 

590.4 

595.4 

602.6 

223 

513.9 

529.2 

543.0 

555.4 

564.9 

572.0 

575.6 

224 

512.3 

526.3 

539.3 

551.5 

561.6 

567.3 

574.1 

225 

761.6 

734.7 

709.3 

683.9 

656.2 

633.0 

608.8 

226 

925.3 

892.0 

860.3 

828.8 

796.0 

764.6 

733.2 

227 

979.9 

948.0 

917.4 

886.6 

853.8 

822.1 

790.2 

228 

1052.1 

1022.5 

993.3 

962.7 

929.2 

896.7 

862.5 











































































































































































Table LXXXV: AEDC 16' Tunnel - 10% Modei(continued) 

Nominal Conditions: = 0.0°, = 1.20, q M = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice R 
ID 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 


- 2 . 0 ° 
397 
_Pi 

692.8 

510.0 

856.1 

966.5 

964.5 

859.7 

564.2 
529.4 

510.6 

513.9 

511.8 
493.1 

467.8 


0 . 0 ° 

: 398 

Pi 

724.3 

530.5 

856.7 

969.7 

966.1 

858.7 

588.7 

550.7 

528.3 

527.6 

524.2 
501.1 

497.8 


Nominal 
2.0° 4.0~ g ~ 

399 R 400 
Pi Pi 


Pi 

756.2 

545.8 

856.9 
972,6 
967.5 
857,8 

605.2 
578.0 

545.4 

542.5 

540.3 

510.5 

523.6 


788.6 

562.3 

855.2 

972.5 

967.6 

856.0 

614.0 

595.0 

563.4 

559.8 

557.9 

521.9 

546.2 


a 

6.0° 
R 401 
Pi 

821.0 

582.2 

850.5 

968.9 
965.1 

852.3 
619.0 

611.5 

581.5 

574.9 

574.5 

531.3 

566.3 


8.0° 

: 402 

Pi 

847.9 

601.3 
842.6 

961.5 

959.5 

846.1 

621.1 

621.4 
597.1 

589.6 

590.8 

538.7 

581.9 


10 . 0 ° 
R 403 
Pi 

879.8 

624.2 

835.2 

954.3 
954.6 

840.8 
621.1 

630.1 

617.2 

618.3 

614.5 

546.6 

592.7 


238.5 

222.5 

208.1 

195.2 

183.8 

173.3 

165.2 

340.4 

326.1 

313.8 

302.2 

291.1 

280.7 

271.7 

794.6 

775.1 

758.3 

742.3 

726.1 

709.7 

693.5 

761.7 

736.5 

713.7 

690.3 

663.7 

629.5 

592.0 

634.6 

633.4 

633.7 

631.4 

622.6 

620.6 

620.6 

583.1 

592.9 

604.6 

609.7 

612.2 

604.4 

600.5 

581.3 

589.4 

593.3 

596.0 

598.1 

593.5 

582.2 

586.7 

600.2 

605.4 

608.4 

608.2 

602.3 

590.0 

424.4 

454.0 

480.9 

505.9 

527.8 

543.9 

560.0 

363.0 

374.2 

384.8 

395.2 

406.3 

415.4 

424.4 

67.7 

71.8 

75.5 

79.6 

83.4 

81.4 

84.3 
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Table LXXXVI: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: = 0.0°, M,. = 1.20, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a. 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R: 482 

ft 483 

ft 484 

ft 485 

ft 486 

R: 487 

R: 488 

ft 489 

R 490 

ft 491 

ft 492 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

587.7 

609.9 

635.5 

662.0 

690.6 

721.2 

752.1 

782.9 

814.6 

844.3 

874.5 

3 

702.9 

706.3 

710.4 

713.5 

715.2 

716.1 

716.1 

714.4 

709.5 

703.7 

695.2 

4 

699.2 

707.1 

713.4 

718.2 

721.9 

723.0 

723.5 

721.5 

717.8 

712.4 

706.6 

5 

720.1 

718.0 

717.3 

716.5 

715.0 

711.5 

708.3 

703.9 

696.8 

689.4 

680.3 

6 

712.8 

714.7 

715.6 

716.3 

716.9 

713.7 

709.7 

704.0 

695.1 

687.3 

679.8 

7 

727.7 

721.7 

717.5 

712.7 

706.7 

701.2 

694.9 

687.7 

677.8 

668.3 

657.3 

8 

728.8 

727.1 

724.5 

721.1 

716.5 

710.1 

704.2 

696.6 

688.1 

679.4 

671.6 

9 

811.3 

780.4 

750.7 

721.4 

692.1 

662.6 

634.9 

602.7 

575.4 

549.6 

521.7 

10 

546.6 

564.8 

585.7 

609.8 

634.8 

662.4 

691.1 

719.7 

749.8 

778.3 

807.1 

11 

718.1 

714.5 

706.6 

698.4 

689.8 

682.4 

675.1 

666.6 

655.4 

645.0 

633.0 

12 

717.3 

711.4 

702.3 

697.7 

690.1 

682.0 

673.9 

663.6 

651.7 

640.1 

627.8 

13 

698.8 

692.6 

688.3 

685.4 

679.3 

671.4 

664.6 

656.2 

644.7 

634.2 

622.0 

14 

691.9 

688.4 

687.7 

684.5 

679.3 

672.0 

664.1 

653.2 

641.3 

629.5 

617.9 

15 

679.7 

673.8 

668.9 

663.8 

658.0 

652.9 

646.3 

637.2 

622.8 

610.4 

596.0 

16 

675.8 

673.1 

669.6 

665.5 

661.0 

655.3 

649.1 

639.6 

626.5 

611.7 

597.9 

17 

807.5 

781.7 

757.2 

733.7 

712.3 

693.9 

678.9 

664.5 

647.7 

616.6 

585.9 

19 

615.4 

621.9 

615.3 

614.1 

612.0 

608.9 

609.5 

613.6 

613.0 

606.4 

590.7 

20 

598.0 

617.2 

621.9 

622.2 

621.8 

617.8 

619.2 

622.0 

621.0 

613.8 

599.6 

21 

607.7 

607.2 

610.8 

608.5 

604.5 

602.4 

600.9 

596.5 

592.7 

588.2 

586.9 

22 

611.3 

613.0 

619.0 

617.6 

613.1 

600.3 

592.6 

586.1 

580.5 

574.7 

575.8 

23 

571.0 

574.9 

573.7 

571.1 

570.6 

566.2 

552.6 

550.4 

543.2 

534.4 

532.0 

24 

563.0 

571.9 

574.6 

576.3 

577.1 

572.9 

557.9 

557.0 

553.7 

546.5 

540.3 

25 

574.3 

581.7 

591.5 

597.4 

603.2 

607.2 

609.0 

605.9 

565.7 

533.0 

524.7 

26 

571.7 

579.2 

587.8 

594.4 

600.5 

604.5 

608.3 

601.9 

558.7 

530.1 

522.5 

43 

688.9 

691.3 

693.3 

693.8 

693.8 

694.8 

696.4 

696.9 

695.3 

693.6 

690.2 

44 

666.9 

671.5 

674.3 

675.6 

677.7 

678.8 

680.9 

680.9 

680.1 

678.2 

676.5 

67 

553.5 

561.4 

571.2 

579.3 

586.5 

589.0 

589.7 

560.6 

530.1 

524.3 

517.1 

68 

554.3 

562.9 

573.0 

580.2 

586.4 

590.0 

591.4 

561.8 

535.6 

530.1 

522.8 

85 

734.9 

734.1 

734.5 

734.2 

732.6 

730.5 

727.6 

723.4 

716.2 

708.0 

697.8 

86 

703.8 

720.8 

737.0 

751.8 

766.1 

778.0 

789.2 

797.6 

804.4 

808.9 

813.3 

87 

633.2 

653.6 

675.4 

696.4 

717.7 

739.8 

761.0 

781.5 

800.7 

817.9 

834.0 

88 

565.6 

583.9 

602.4 

616.2 

632.4 

652.6 

676.6 

697.4 

720.4 

742.9 

766.4 

89 

505.5 

515.3 

529.1 

543.3 

558.4 

574.7 

593.1 

615.4 

639.5 

660.4 

682.0 

90 

512.9 

523.3 

536.0 

550.0 

562.2 

577.4 

595.7 

617.1 

640.1 

660.6 

682.0 

91 

512.8 

520.8 

532.3 

545.5 

557.8 

573.3 

591.0 

614.1 

638.7 

660.3 

682.9 

921 

824.3 

790.3 

758.0 

726.1 

693.5 

660.9 

631.4 

602.0 

581.4 

546.4 

515.9 
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Table LXXXV1: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /S = 0.0°, = 1.20, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

K 

[ordinal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 


6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0* 

18.0° 

18.0° 

R 482 

R 483 

"'f 

co 

Pi 

R 485 

R 486 

R 487 

R 488 

R 489 

R 490 

R 491 

R 492 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

611.4 

640.0 

669.2 

698.6 

729.2 

761.3 

794.2 

825.2 

857.3 

387.0 

917.2 

93 

544.1 

560.5 

581.6 

602.6 

625.9 

653.2 

682.1 

710.1 

739.9 

768.2 

796.9 

94 

615.3 

639.5 

666.0 

693.3 

722.3 

753.1 

784.4 

814.9 

846.4 

875.6 

905.3 

95 

553.1 

570.0 

587.0 

600.9 

617.2 

637.6 

661.3 

682.2 

705.4 

728.0 

751.5 

125 

592.2 

594.7 

598.1 

598.5 

595.4 

585.1 

573.5 

564.5 

550.9 

537.6 

524.3 

126 

592.3 

597.8 

603.3 

604.0 

602.2 

591.5 

579.5 

570.9 

559.4 

547.0 

534.7 

128 

909.3 

895.0 

882.9 

871.4 

859.6 

847.6 

837.8 

827.4 

814.5 

800.1 

784.5 

132 

46 1.4 

492.5 

504.7 

518.1 

532.9 

548.7 

564.7 

581.0 

598.4 

616.5 

635.1 

201 

1129.1 

1105.2 

1081.1 

1056.0 

1027.9 

996.5 

965.6 

933.9 

899.2 

863.7 

825.9 

202 

1181.6 

1168.7 

1154.5 

1139.3 

1121.1 

1099.7 

1078.0 

1054.8 

1028.8 

1000.8 

970.5 

203 

1193.4 

1191.9 

1188.9 

1184.4 

1177.2 

1166.2 

1154.7 

1140.2 

1122.1 

1101.8 

1078.4 

204 

1156.8 

1167.8 

1177.2 

1184.0 

1189.0 

1190.0 

1190.7 

1187.1 

1180.0 

1170.2 

1156.6 

205 

1067.1 

1089.8 

1111.0 

1130.0 

1148.0 

1162.7 

1176.6 

1185.5 

1191.0 

1193.5 

1193.2 

206 

965.9 

994.4 

1022.4 

1048.5 

1074.4 

1098.4 

1121.7 

1140.6 

1156.6 

1169.9 

1180.8 

207 

877.7 

907.4 

937.7 

966.7 

995.9 

1024.6 

1053.0 

1077.2 

1100.0 

1120.1 

1138.9 

208 

815.3 

845.0 

875.6 

905.3 

935.9 

966.3 

996.9 

1024.2 

1050.6 

1074.0 

1097.0 

209 

1029.5 

1030.8 

1032.5 

1033.1 

1031.6 

1028.2 

1024.0 

1017.9 

1007.3 

995.5 

979.8 

210 

1090.1 

1095.0 

1099.9 

1103.0 

1104.2 

1103.1 

1101.1 

1096.3 

1087.3 

1076.7 

1062.0 

211 

1139.2 

1147.6 

1155.2 

1160.9 

1164.6 

1165.4 

1165.1 

1161.1 

1153.4 

1143.1 

1128.9 

212 

1140.5 

1151.2 

1160.0 

1166.5 

1171.3 

1171.9 

1172.0 

1167.5 

1160.4 

1150.2 

1137.1 

213 

1092.7 

1101.4 

1107.9 

1112.6 

1115.2 

1113.4 

1111.5 

1105.6 

1097.1 

1086.3 

1072.3 

214 

1024.4 

1030.9 

1035.3 

1037.4 

1037.6 

1033.8 

1029.4 

1021.9 

1012.0 

1000.2 

986.0 

215 

819.5 

786.3 

754.9 

723.8 

692.0 

659.2 

628.8 

594.8 

566.9 

541.1 

513.2 

216 

730.0 

733.9 

738.9 

742.6 

744.9 

746.5 

747.1 

748.1 

741.7 

736.4 

728.3 

217 

730.5 

737.9 

744.2 

749.0 

752.5 

753.0 

753.0 

750.5 

746.5 

740.3 

733.7 

218 

614.8 

640.8 

368.5 

696.5 

726.2 

757.5 

789.0 

819.7 

851.5 

880.6 

910.4 

219 

588.9 

590.8 

597.5 

598.8 

597.7 

596.5 

592.5 

586.1 

584.2 

584.0 

587.7 

220 

585.0 

590.1 

600.7 

602.4 

598.2 

585.3 

578.4 

572.1 

572.2 

573.5 

578.7 

221 

547.7 

559.0 

570.8 

581.2 

590.0 

597.6 

605.0 

610.1 

608.6 

589.9 

544.4 

222 

546.8 

559.9 

571.3 

581.2 

589.6 

596.0 

601.2 

604.4 

600.9 

580.8 

535.1 

j223" 

517.6 

530.5 

543.1 

554.4 

563.1 

572.2 

577.3 

581.2 

581.6 

565.9 

522.3 

224 

513.9 

527.1 

539.5 

550.8 

560.9 

568.4 

575.7 

579.8 

579.6 

556.8 

515.7 

225 

761.8 

734.8 

708.5 

682.6 

654.6 

629.4 

605.4 

583.0 

565.8 

556.0 

540.8 

226 

924.9 

891.7 

860.2 

828.6 

795.7 

762.1 

730.7 

700.3 

668.3 

638.2 

608.2 

227 

980.3 

947.8 

917.2 

886.4 

853.5 

819.7 

787.6 

756.8 

723.7 

691.7 

659.1 

228 

1052.9 

1022.4 

992.5 

962.2 

928.8 

893.7 

858.9 

825.1 

788.2 

750.9 

711.8 
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Table LXXXVi AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: ft = 0.0°, = 1.20, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 482 

CD 

$ 

(X 

R 484 

R 485 

R 486 

R 487 

co 

R 489 

p- 

co 

o 

R 491 

R 492 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

696.0 

724.8 

755.3 

785.6 

817.2 

849.6 

882.4 

913.1 

943.8 

972.3 

1000.5 

230 

512.4 

530.0 

543.9 

559.6 

579.4 

601.9 

624.5 

648.9 

674.6 

699.2 

725.1 

231 

863.5 

859.5 

856.7 

853.5 

848.7 

843.2 

837.4 

830.3 

820.0 

809.1 

795.1 

232 

974.0 

972.6 

971.9 

970.4 

966.8 

961.8 

956.0 

948.7 

937.2 

924.9 

908.7 

233 

961.2 

964.3 

965.6 

965.4 

963.3 

957.5 

951.5 

943.1 

932.7 

920.5 

906.8 

234 

855.5 

856.4 

855.8 

854.0 

850.5 

843.9 

837.5 

829.3 

819.5 

808.4 

796.5 

235 

569.1 

591.3 

606.1 

614.1 

617.5 

621.3 

622.7 

623.3 

621.8 

619.0 

609.6 

236 

533.5 

552.9 

579.1 

594.5 

609.4 

622.1 

631.8 

643.4 

653.1 

660.5 

665.2 

237 

509.2 

529.7 

544.6 

561.0 

577.9 

596.9 

616.6 

635.4 

658.3 

680.5 

700.5 

238 

514.8 

528.7 

541.2 

556.2 

570.7 

589.2 

617.0 

638.6 

660.9 

682.5 

705.1 

239 

512.5 

524.7 

537.7 

553.0 

569.8 

590.0 

613.3 

634.4 

657.6 

680.2 

704.0 

240 

493.3 

500.4 

508.6 

517.8 

527.9 

535.5 

544.9 

562.8 

585.4 

610.1 

636.2 

241 

469.2 

498.0 

522.8 

544.8 

564.8 

582.1 

595.7 

603.9 

583.1 

587.4 

591.2 

242 

237.5 

222.7 

209.1 

198.0 

186.3 

175.6 

167.9 

161.2 

163.0 

177.4 

202.8 

243 

340.7 

326.3 

313.9 

302.5 

291.3 

280.7 

272.5 

264.2 

256.3 

249.8 

243.7 

244 

795.0 

775.3 

757.8 

740.9 

724.5 

707.9 

691.7 

670.3 

630.4 

588.9 

557.0 

245 

761.8 

736.7 

712.9 

688.9 

662.2 

624.9 

590.6 

568.2 

551.0 

535.8 

524.0 

246 

637.8 

634.9 

633.8 

630.9 

622.7 

621.9 

621.0 

619.7 

615.9 

601.8 

591.5 

247 

587.7 

595.5 

605.5 

609.2 

611.1 

604.7 

601.2 

600.2 

600.5 

587.6 

572.9 

248 

586.0 

591.4 

593.5 

595.2 

597.1 

594.2 

581.7 

548.2 

535.0 

528.7 

519.2 

249 

583.5 

596.1 

600.5 

603.2 

603.8 

599.4 

588.0 

556.6 

542.2 

533.7 

519.4 

250 

431.8 

457.0 

482.5 

506.5 

528.1 

547.5 

563.4 

575.5 

583.1 

586.5 

586.2 

251 

366.2 

375.2 

385.4 

395.1 

405.2 

415.6 

424.4 

434.5 

443.7 

451.1 

455.1 

252 

70.4 

72.1 

74.6 

76.4 

89.3 

82.9 

86.7 

98.0 

99.3 

97.7 

106.4 
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Table LXXXVH AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: 0 - 2.0°, = 1.20, q w = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4^r 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 373 

ft 374 

ft 375 

ft 376 

ft 377 

00 

r- 

co 

& 

ft 379 

ft 380 

R 381 

ft 382 

ft 383 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

582.4 

606.2 

633.3 

661.9 

690.4 

719.2 

752.7 

781.3 

811.0 

842.7 

872.7 

3 

670.6 

676.9 

683.1 

686.7 

687.8 

684.0 

687.3 

682.2 

675.6 

668.1 

661.8 

4 

725.9 

735.0 

742.6 

746.4 

749.1 

751.7 

755.1 

751.1 

746.2 

743.0 

739.3 

5 

686.0 

687.8 

689.7 

690.0 

688.3 

679.8 

680.3 

673.1 

665.0 

656.7 

649.9 

6 

741.8 

744.3 

745.7 

744.3 

744.1 

741.9 

739.5 

731.8 

721.4 

715.5 

709.9 

7 

695.8 

693.4 

692.1 

688.2 

681.0 

672.0 

670.3 

660.3 

650.1 

640.0 

632.5 

8 

758.3 

757.0 

754.7 

749.2 

743.4 

737.9 

733.6 

722.8 

712.4 

704.7 

698.7 

9 

811.7 

782.3 

753.6 

722.4 

692.5 

660.3 

632.8 

599.1 

570.1 

546.9 

522.0 

10 

540.7 

561.4 

584.1 

610.3 

635.2 

661.2 

691.5 

718.1 

746.2 

776.7 

805.4 

11 

696.6 

697.7 

692.2 

682.0 

672.1 

661.2 

657.3 

647.4 

637.4 

628.2 

621.2 

12 

734.0 

731.5 

725.8 

720.3 

712.8 

706.0 

700.1 

687.0 

672.1 

659.8 

648.6 

13 

875.9 

673.5 

672.1 

669.9 

663.0 

649.9 

645.4 

635.5 

625.6 

616.5 

607.7 

14 

713.5 

711.7 

710.8 

708.3 

702.8 

696.9 

692.3 

679.3 

666.5 

655.7 

645.4 

15 

655.1 

653.4 

851.1 

646.1 

639.1 

630.9 

626.7 

614.8 

602.9 

592.1 

581.8 

16 

700.3 

698.7 

696.3 

691.2 

686.0 

681.4 

677.7 

667.0 

655.1 

645.4 

635.8 

17 

807.4 

782.4 

759.3 

735.2 

714.1 

693.5 

679.9 

662.8 

643.8 

613.9 

589.0 

19 

598.1 

604.8 

599.8 

594.0 

590.7 

588.1 

593.1 

590.0 

589.0 

577.9 

566.6 

20 

619.8 

638.4 

845.0 

644.4 

643.4 

640.5 

643.8 

643.4 

640.2 

637.0 

625.4 

21 

582.3 

585.1 

589.0 

591.4 

590.9 

582.4 

581.7 

576.3 

571.0 

565.7 

566.9 

22 

630.0 

632.9 

635.7 

635.7 

631.9 

623.5 

618.9 

608.3 

599.2 

593.2 

591.1 

23 

552.6 

555.6 

558.0 

557.7 

556.0 

550.7 

537.8 

531.6 

525.3 

514.8 

510.3 

24 

578.4 

583.6 

593.2 

592.7 

593.3 

590.6 

578.4 

574.9 

568.5 

563.3 

562.7 

25 

552.5 

564.6 

576.0 

584.8 

588.8 

589.0 

594.9 

586.7 

550.0 

517.8 

511.2 

26 

581.0 

596.4 

605.0 

611.4 

614.7 

615.2 

620.7 

615.9 

576.3 

547.1 

539.9 

43 

539.2 

539.6 

540.3 

539.9 

539.6 

537.9 

540.4 

539.3 

538.8 

539.6 

541.0 

44 

685.9 

693.8 

698.1 

700.6 

703.2 

706.3 

711.5 

710.5 

708.7 

709.0 

709.1 

67 

535.2 

546.7 

558.9 

568.4 

572.1 

568.0 

570.6 

537.7 

512.3 

506.2 

500.1 

68 

565.1 

579.4 

589.6 

597.8 

600.7 

601.2 

606.4 

586.4 

552.7 

548.4 

542.9 

85 

698.9 

702.2 

704.7 

705.6 

703.7 

696.7 

698.2 

691.1 

682.7 

673.4 

666.1 

86 

724.5 

744.0 

761.9 

777.0 

790.3 

803.7 

818.4 

825.4 

831.5 

838.9 

845.1 

87 

614.7 

635.7 

658.0 

680.0 

700.2 

719.0 

742.5 

758.8 

774.9 

791.5 

808.0 

88 

569.7 

589.9 

604.3 

620.8 

635.3 

653.5 

678.9 

697.7 

719.0 

742.9 

766.8 

89 

503.1 

515.7 

529.8 

544.9 

558.4 

571.2 

589.4 

608.5 

630.9 

653.5 

674.6 

90 

504.9 

519.7 

535.6 

550.8 

567.2 

584.9 

600.0 

618.2 

640.4 

664.1 

686.5 

91 

509.4 

519.8 

532.4 

546.9 

560.8 

574.9 

592.7 

612.2 

635.0 

658.7 

681.7 

921 

819.7 

788.8 

758.2 

724.6 

691.9 

656.4 

625.9 

594.0 

573.5 

535.2 

513.5 
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Table LXXXVIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: /8 = 2.0°, = 1.20, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a. 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 373 

ft 374 

ft 375 

ft 376 

ft 377 

ft 378 

ft 379 

ft 380 

ft 381 

ft 382 

ft 383 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

608.3 

638.9 

669.0 

699.5 

728.9 

759.1 

794.0 

823.1 

853.4 

885.7 

915.7 

93 

538.0 

557.6 

580.2 

604.1 

626.6 

652.1 

682.0 

708.3 

736.2 

766.9 

795.4 

94 

610.7 

637.9 

666.1 

695.1 

723.6 

752.8 

786.7 

815.3 

845.0 

876.7 

906.4 

95 

555.4 

574.0 

588.5 

605.1 

620.0 

638.1 

663.5 

682.5 

704.0 

728.2 

752.1 

125 

565.9 

r 573.2 

578.0 

579.4 

578.2 

565.1 

557.2 

546.6 

534.9 

523.5 

511.3 

126 

616.6 

621.0 

623.3 

624.0 

618.2 

607.0 

595.5 

585.5 

571.9 

560.1 

551.0 

128 

906.0 

894.8 

884.4 

871.9 

859.4 

844.3 

838.1 

825.2 

811.1 

796.4 

783.5 

132 

476.8 

489.3 

502.9 

516.4 

530.8 

546.0 

565.2 

579.1 

594.9 

614.2 

632.2 

201 

1124.1 

1104.8 

1084.0 

1056.6 

1027.9 

992.8 

964.4 

929.5 

893.7’ 

857.7 

825.1 

202 

1175.4 

1166.9 

1156.4 

1139.9 

1120.7 

1095.7 

1077.6 

1050.7 

1022.6 

994.9 

970.0 

203 

1186.7 

1189.8 

1190.4 

1185.7 

1176.8 

1162.2 

1155.0 

1136.6 

1116.2 

1096.4 

1078.2 

204 

1149.2 

1164.9 

1177.1 

1185.2 

1187.9 

1185.7 

1190.9 

1183.7 

1174.0 

1165.1 

1156.3 

205 

1059.8 

1086.7 

1110.4 

1130.9 

1146.7 

1158.6 

1177.0 

1182.2 

1185.2 

1189.1 

1192.2 

206 

958.8 

991.3 

1021.1 

1049.1 

1072.8 

1094.5 

1122.1 

1137.5 

1151.2 

1166.3 

1179.8 

207 

871.6 

905.0 

936.4 

967.0 

994.3 

1020.7 

1052.8 

1074.4 

1094.8 

1117.0 

1137.3 

208 

809.7 

842.4 

874.2 

905.7 

934.6 

962.9 



1045.5 

1071.4 

1095.6 

209 

993.9 



1007.6 

1005.2 

995.8 

997.3 

987.5 

975.6 

962.4 

951.7 

210 

1060.5 



1083.6 

1083.2 

1076.6 

1080.4 

1071.7 

1061.1 

1049.6 

1040.2 

211 

1119.6 

1133.5 

1144.0 

1151.0 

1152.7 

1148.9 

1154.1 

1146.2 

1136.3 

1126.0 

1116.7 



1160.2 

1171.5 

1178.3 

1180.4 

1179.0 

1182.8 

1175.1 

1165.3 

1156.6 

1147.8 

213 

1109.3 

1120.9 

1129.8 

1133.6 

1134.2 

1132.1 

1132.8 

1123.4 

1112.6 

1103.3 

1093.8 

214 

1049.9 

1058.1 

1064.1 

1065.2 

1063.5 

1060.2 

1058.1 

1047.1 

1035.0 

1024.6 

1014.1 

215 

816.1 

785.5 

755.3 

722.3 

690.5 

654.8 

625.7 

592.5 

570.1 

538.7 

513.3 

216 

695.8 

703.2 

710.1 

714.7 

716.3 

713.1 

717.5 

713.2 

707.3 

700.5 

694.9 

217 

758.3 

767.2 

774.4 

777.9 

780.4 

782.4 

785.2 

780.6 

775.1 

771.3 

767.1 

218 

608.6 

636.0 

664.7 

694.3 

723.6 

753.0 

786.8 

815.3 

844.6 

875.8 

905.3 

219 

564.1 

573.3 

580.4 

585.2 

582.9 

575.0 

571.3 

564.6 

563.7 

563.9 

565.6 

220 

603.3 

608.7 

614.6 

620.2 

617.6 

610.2 

606.9 

595.4 

588.3 

588.3 

591.1 

221 

532.2 

546.2 

560.1 

570.3 

579.1 

585.6 

595.9 

597.4 

591.4 

565.4 

528.3 

222 


570.3 

583.0 

593.7 

601.5 

605.1 

611.4 

613.6 

611.8 

592.3 

550.4 

223 

504.9 

519.7 

534.8 

546.4 

554.2 

562.0 

569.2 

571.6 

567.7 

537.0 

504.8 

224 

522,7 

536.8 

550.2 

562.3 

573.3 

578.4 

584.2 

587.1 

590.5 

575.0 

534.3 

225 

760.9 

738.4 

711.8 

683.8 

654.6 

625.6 

603.1 

578.8 

561.7 

548.6 

538.0 

226 

924.7 

894.1 

864.3 

830.6 

798.1 

761.6 

731.2 

698.1 

665.8 

635.4 

609.4 

227 



921.0 

887.6 

855.1 

818.1 

787.4 

753.4 

719.8 

687.4 

659.1 

228 



996.1 

963.2 

930.4 

891.6 

859.2 

822.2 

784.3 

746.5 

712.9 
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Table LXXXVII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: p = 2.0°, = 1.20, q,, =s 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

40” 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

140° 

16.0° 

18.0° 

ft 373 

ft 374 

ft 375 

ft 376 

ft 377 

ft 378 

ft 379 

ft 380 

ft 381 

ft 382 

ft 383 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

691.2 

722.5 

753.9 

785.8 

816.0 

846.6 

882.1 

910.5 

939.0 

969.8 

998.5 

230 

490.9 

508.9 

532.6 

561.4 

580.6 

601.3 

626.0 

648.2 

671.9 

897.9 

723.8 

231 

824.2 

825.2 

825.7 

823.3 

818.2 

806.9 

806.3 

796.5 

785.2 

773.1 

783.1 

232 

936.9 

941.5 

944.0 

943.1 

938.8 

927.7 

927.6 

917.0 

904.4 

890.5 

879.3 

233 

989.9 

994.3 

996.8 

995.1 

991.4 

986.6 

982.6 

970.6 

958.2 

947.7 

937.3 

234 

888.3 

869.7 

889.7 

885.7 

880.9 

875.9 

871.0 

859.2 

847.5 

837.8 

828.3 

235 

555.9 

576.7 

588.5 

596.2 

598.7 

592.5 

600.0 

600.4 

598.1 

592.6 

573.4 

236 

524.9 

553.2 

569.9 

582.7 

592.7 

601.7 

618.5 

625.6 

631.4 

635.8 

637.3 

237 

515.4 

526.8 

541.9 

557.0 

573.1 

590.0 

611.5 

632.2 

649.9 

668.9 

688.1 

238 

513.2 

524.5 

539.6 

553.3 

570.9 

592.7 

617.0 

634.3 

653.8 

675.7 

697.9 

239 

511.4 

524.2 

540.5 

556.2 

571.2 

589.8 

615.1 

633.5 

654.3 

677.8 

701.8 

240 

493.7 

500.2 

508.7 

517.7 

526.5 

533.4 

545.0 

561.1 

581.3 

607.5 

633.7 

241 

481.0 

507.9 

528.7 

547.1 

564.1 

576.2 

587.2 

576.2 

561.5 

564.0 

565.5 

242 

238.2 

228.9 

215.8 

202.3 

189.5 

181.0 

180.4 

181.5 

183.9 

186.2 

193.5 

243 

339.5 

327.0 

314.7 

302.0 

290.1 

278.6 

270.4 

261.5 

252.6 

245.0 

238.3 

244 

793.4 

775.7 

759.2 

741.2 

723.7 

704.5 

691.4 

665.8 

624.6 

581.2 

552.5 

245 

761.1 

737.9 

715.8 

689.6 

661.9 

622.2 

588.0 

564.9 

546.2 

532.9 

522.0 

246 

592.9 

609.4 

619.8 

810.6 

603.8 

598.7 

605.1 

600.5 

599.5 

577.0 

570.0 

247 

569.0 

581.1 

588.8 

590.6 

587.4 

582.3 

583.1 

575.5 

565.7 

559.1 

551.1 

248 

563.0 

570.5 

575.9 

578.0 

579.6 

578.5 

568.1 

536.6 

521.6 

512.3 

506.7 

249 

609.4 

614.9 

623.0 

623.0 

622.0 

615.7 

606.5 

566.6 

553.2 

547.1 

534.5 

250 

392.3 

421.5 

452.5 

480.9 

504.3 

524.9 

546.2 

559.2 

567.3 

573.1 

576.8 

251 

349.1 

359.8 

371.6 

383.6 

393.8 

403.2 

416.3 

424.5 

432.1 

438.8 

444.3 

252 

67.6 

70.7 

73.8 

77.1 

88.7 

80.4 

87.0 

95.9 

95.2 

96.0 

105.0 


i 


« 
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Table LXXXVIIL 
Nominal Conditions: 


AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
ft = -2.0°, M„ = 1.20, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

» 

rominal a 

-2,0" 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0" 

8.0" 

10.0" 

12.0" 

14.0° 

16.0" 

18.0" 

ft 362 

ft 363 

ft 364 

R 365 

ft 366 

ft 387 

ft 368 

ft 369 

ft 370 

ft 371 

ft 372 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

585.0 

608.9 

635.4 

662.4 

691.5 

721.2 

751.5 

777.9 

813.5 

840.0 

869.5 

3 

725.8 

732.7 

737.0 

740.2 

742.1 

743.1 

742.4 

736.9 

734.8 

727.4 

721.1 

4 

873.4 

682.0 

687.5 

690.5 

692.1 

693.8 

696.2 

693.4 

691.9 

684.4 

678.2 

5 

7445 

745.8 

744.6 

743.0 

741.5 

737.6 

733.2 

725.0 

720.1 

711.4 

7041 

6 

685.2 

688.1 

689.2 

689.1 

687.7 

685.7 

683.3 

677.9 

671.0 

661.4 

653.7 

7 

753.5 

750.8 

745.4 

740.2 

733.2 

727.4 

719.9 

708.9 

701.0 

690.3 

681.0 

8 

700.8 

700.4 

698.0 

693.6 

687.7 

683.0 

679.6 

672.0 

665.8 

655.7 

648.3 

9 

807.4 

779.8 

748.5 

718.6 

688.3 

661.0 

632.7 

599.7 

574.1 

548.9 

522.9 

10 

542.9 

564.1 

586.1 

610.4 

635.9 

663.0 

690.7 

715.6 

748.8 

7743 

802.7 

11 

733.1 

732.7 

725.7 

717.8 

709.0 

702.3 

694.5 

682.8 

672.8 

659.5 

647.8 

12 

700.4 

696.3 

686.6 

877.3 

687.2 

660.8 

654.6 

645.1 

637.8 

626.5 

816.7 

13 

716.0 

713.3 

709.2 

705.8 

699.5 

692.3 

685.4 

875.7 

664.8 

653.2 

641.0 

14 

671.2 

669.9 

870.9 

664.6 

657.3 

650.9 

644.7 

633.5 

625.4 

6140 

8044 

15 

698.6 

695.8 

690.5 

685.2 

679.3 

674.5 

667.5 

656.5 

647.2 

636.4 

625.6 

16 

653.1 

652.3 

848.7 

643.1 

637.0 

632.7 

627.2 

615.7 

605.1 

591.4 

580.2 

17 

805.0 

781.4 

755.0 

730.9 

708.6 

691.7 

675.9 

660.3 

644.2 

609.6 

582.6 

19 

637.7 

644.8 

837.8 

836.3 

634.2 

629.8 

629.3 

629.4 

831.7 

625.2 

612.4 

20 

588.9 

605.2 

605.4 

603.8 

600.6 

598.7 

601.7 

MMWl 

601.9 

591.0 

581.5 

21 

626.3 

628.3 

629.1 

628.3 

622.5 

614.8 

614.7 

612.1 

610.0 

602.8 

597.8 

22 

594.7 

599.6 

603.2 

599.6 

584.7 

582.9 

578.7 

569.3 

565.1 

559.5 

561.4 

23 

588.2 

589.9 

593.6 

593.5 

591.5 

583.5 

568.1 

562.1 

558.3 

552.0 

549.8 

24 

553.1 

558.6 

563.3 

564.6 

563.0 

556.0 

541.8 

540.3 

540.2 

533.3 

5249 

25 

584.1 

597.7 

606.0 

610.5 

613.8 

616.2 

617.8 

613.2 

580.9 

546.8 

538.1 

26 

557.0 

567.9 

577.6 

581.8 

585.3 

592.3 

592.5 

581.4 

541.8 

5146 

508.9 

43 

539.6 

539.8 

539.5 


538.1 

538.8 

539.1 

538.5 

540.6 

539.0 

539.8 

44 

646.7 

850.0 

652.6 

651.8 

649.4 

649.9 

653.0 

651.7 

652.7 

648.9 

647.4 

67 

563.9 

576.3 

585.1 

591.6 

595.7 

596.9 

599.0 

581.1 

546.5 

540.3 

533.5 

68 

542.2 

553.0 

564.0 

569.1 

571.0 

574.5 

569.3 

537.1 

516.3 

510.6 

506.2 

85 

780.8 

763.2 

763.2 

762.6 

760.7 

758.3 

754.1 

745.6 

740.9 

731.0 

722.9 

86 

682.1 

698.5 

714.6 


738.7 

750.3 

762.3 

769.4 

779.2 

780.7 

7843 

87 

642.8 

666.3 

690.2 


735.7 

757.8 

778.7 

795.1 

818.4 

832.9 

849.3 

88 

580.8 

578.4 

597.5 

615.3 

633.8 

653.6 

676.4 

693.0 

718.7 

735.8 

755.8 

89 

502.9 

515.1 

530.3 

544.6 

561.9 

579.6 

597.5 

817.2 

644.8 

662.0 

683.3 

90 


524.6 

536.2 

WSSEk 

560.7 

576.8 

592.3 

610.8 

635.5 

652.7 

wr7&n 

91 

509.8 

519.8 

531.4 

$en3 

558.7 

574.8 

591.7 

611.5 

638.8 

656.9 

678.8 

921 

820.8 

791.5 

758.7 

726.5 

693.1 

662.2 

632.4 

603.5 

581.9 

549.6 

519.2 
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Table LXXXVHI: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: >8 = -2.0°, M, = 1.20, q w = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

40° 

6.CT 

8.0° 

10.0" 

12.0° 

140° 

16.0® 

18.0° 

R 362 

R 363 

R 364 

R 365 

R 366 

R 367 

R 368 

R 369 

R 370 

R 371 

R 372 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

610.8 

639.4 

670.5 

699.2 

729.3 

760.2 

791.5 

819.5 

855.7 

882.6 

912.5 

93 

540.7 

559.7 

582.4 

603.0 

626.7 

653.5 

680.8 

705.8 

738.6 

764.2 

792.8 

94 

612.5 

637.8 

665.4 

692.2 

720.9 

750.5 

780.9 

807.6 

843.0 

869.1 

898.4 

95 

549.2 

566.3 

584.6 

601.3 

618.7 

638.5 

661.5 

678.1 

703.8 

721.8 

743.1 

125 

616.3 

619.5 

620.6 

620.0 

613.2 

598.8 

586.1 

576.3 

563.1 

549.5 

537.8 

126 

574.5 

581.4 

584.8 

585.9 

585.5 

573.2 

563.8 

556.2 

548.3 

537.9 

526.6 

128 

907.1 

896.2 

883.0 

870.8 

858.0 

848.4 

838.9 

826.5 

815.8 

798.9 

784.5 

132 

479.4 

491.8 

504.8 

518.4 

533.6 

547.4 

562.1 

576.3 

597.1 

612.3 

629.8 

201 

1124.9 

1105.7 

1079.5 

1053.6 

1023.5 

996.1 

964.9 

932.0 

898.1 

861.6 

827.4 

202 

1177.3 

1168.4 

1153.4 

1137.0 

1117.5 

1099.4 

1077.4 

1052.6 

1027.6 

997.3 

970.3 

203 

1189.7 

1191.8 

1188.9 

1182.7 

1173.9 

1165.6 

1153.7 

1137.2 

1121.5 

1097.6 

1077.8 

204 

1153.6 

1167.8 

1178.3 

1183.5 

1186.4 

1189.4 

1189.2 

1183.2 

1179.7 

1165.5 

1155.1 

205 

1064.0 

1089.0 

1112.5 

1129.5 

1146.0 

1161.6 

11745 

1180.3 

1191.0 

1188.7 

1190.7 

206 

963.6 

993.9 

1024.6 

1048.9 

1073.5 

1097.4 

1119.5 

1134.9 

1156.9 

1165.1 

1177.6 

207 

875.8 

906.9 

939.9 

967.2 

995.3 

1023.2 



1100.1 

1115.4 

1135.0 

208 

813.9 

844.5 

877.5 

906.0 

935.6 

965.2 

994.4 

1018.0 

1050.4 

1069.4 

1092.8 

209 

1050.6 

1056.6 

1058.2 

1057.9 

1055.7 

1053.4 

1047.5 

1035.7 

1028.7 

1013.1 

1001.3 

210 

1105.9 



1122.4 

1122.4 

1122.4 

1119.1 

1109.2 

1104.1 

1089.1 

1078.4 

211 

1146.3 

1158.2 

1166.6 

1170.9 

1173.3 

1175.6 

1174.1 

1166.6 

1162.3 

1147.9 

1137.3 


1127.0 

1140.5 

1150.3 

1154.8 

1157.6 

1160.3 

1160.3 

1155.1 

1151.1 

1136.8 

1126.2 

213 

1070.8 

1081.6 

1089.0 

1091.4 

1091.8 

1092.3 

1091.2 

1085.3 

1080.0 

1065.3 

1053.5 

214 

996.2 



1009.2 

1007.3 

1005.6 

1003.1 

996.1 

989.2 

973.9 

960.9 

215 

818.0 

788.3 

754.7 

722.4 

689.0 

658.7 

627.1 

593.9 

565.6 

540.8 

515.3 

216 

753.7 

761.4 

766.4 

770.2 

772.7 

774.1 

773.7 

768.4 

767.1 

759.7 

753.9 

217 

703.3 

711.2 

717.6 

720.2 

721.3 

722.8 

724.7 

722.2 

720.1 

711.5 

704.5 

218 

614.2 

641.6 

670.7 

699.1 

729.3 

759.6 

790.4 

817.0 

852.8 

878.9 

908.1 

219 


611.3 

614.4 

617.5 

613.9 

609.4 

610.6 

604.5 

602.9 

596.7 

594.5 

220 

570.5 

580.1 

585.3 

582.4 

568.1 

568.7 

561.3 

557.0 

560.7 

561.2 

563.6 

221 

559.2 

570.7 

582.2 

593.2 

602.3 

607.8 

614.6 

6146 

616.1 

602.7 

560.1 

222 

534.2 

547.6 

558.8 

568.9 

575.9 

585.6 

594.2 

596.4 

592.8 

569.4 

526.5 

223 

526.4 

540.4 

553.3 

564.0 

572.8 

582.3 

585.3 

587.5 

588.5 

578.3 

538.9 

224 

503.6 

517.3 

529.8 

540.4 

550.6 

560.0 

568.5 

573.0 

572.6 

544.4 

505.0 

225 

758.4 

734.6 

707.0 

679.5 

649.9 

627.9 

605.3 

582.7 

565.2 

552.0 

540.6 

226 

920.0 

890.7 

856.5 

824.2 

790.5 

760.1 

728.4 

696.6 

666.2 

635.9 

608.6 

227 

975.4 

947.4 

914.0 

882.4 

848.9 

818.5 

786.3 

753.7 

722.2 

689.7 

660.1 

228 

1048.0 



958.1 

924.0 

892.9 

858.2 

822.6 

786.6 

748.0 

712.3 


♦ « 
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Table LXXXYIIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: fl = -2.0°, = 1.20, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Is 

'ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0® 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0® 

ft 362 

R 363 

ft 364 

ft 365 

ft 366 

ft 367 

ft 368 

ft 369 

ft 370 

ft 371 

ft 372 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

894.9 

724.3 

756.8 

786.4 

817.3 

848.6 

880.0 

907.1 

942.9 

967.4 

995.5 

230 

495.1 

513.4 

536.4 

559.7 

581.0 

604.1 

626.1 

646.2 

6749 

696.2 

721.1 

231 

890.6 

890.7 

887.1 

883.2 

877.8 

872.5 

864.8 

852.7 

844.8 

831.6 

820.6 

232 

997.4 

1000.5 

999.3 

997.1 

992.9 

988.6 

981.3 

968.4 

960.2 

944.4 

932.0 

233 

931.2 

936.0 

937.7 

935.4 

931.1 

927.7 

923.8 

916.0 

908.3 

893.0 

880.1 

234 

823.6 

825.8 

825.4 

822.2 

816.9 

812.2 

808.5 

800.7 

793.6 

780.3 

7687 

235 

579.8 

605.5 

617.2 

630.0 

635.2 

639.2 

641.5 

642.1 

6449 

639.1 

632.6 

236 

539.1 

559.9 

581.2 

605.2 

621.1 

635.2 

648.0 

656.0 

670.8 

677.0 

682.8 

237 

493.9 

515.7 

544.5 

563.1 

581.4 

601.4 

622.2 

638.9 

6640 

682.4 

705.5 

238 

499.4 

522.5 

541.3 

559.4 

576.1 

594.4 

615.1 

633.2 

6647 

683.8 

705.9 

239 

513.1 

527.5 

541.9 

558.3 

573.7 

593.0 

615.6 

632.4 

658.6 

678.2 

701.2 

240 

492.0 

500.8 

510.4 

521.5 

531.0 

541.5 

550.6 

561.5 

583.4 

607.1 

632.6 

241 

454.5 

486.2 

519.6 

545.2 

567.2 

586.1 

599.8 

610.2 

602.8 

601.7 

607.4 

242 

237.5 

224.8 

212.3 

199.1 

18578 

176.6 

173.3 

173.5 

177.0 

180.7 

189.0 

243 

339.3 

326.3 

313.3 

300.8 

288.8 

279.1 

270.9 

263.3 

255.6 

248.6 

242.0 

244 

791.4 

774.6 

755.6 

738.0 

719.8 

704.5 

688.5 

665.7 

627.5 

588.1 

557.2 

245 

758.1 

736.1 

710.6 

685.1 

655.6 

619.4 

590.4 

568.0 

549.9 

535.5 

522.7 

246 

656.0 

657.0 

655.5 

653.1 

643.8 

641.4 

639.3 

634.6 

6341 

621.4 

610.2 

247 

602.8 

612.7 

619.1 

624.8 

627.5 

625.0 

620.3 

614-1 

6141 

608.2 

600.1 

248 

601.0 

605.3 

610.6 

613.7 

614.8 

612.3 

597.3 

558.9 

550.2 

543.9 

532.0 

249 

566.2 

573.5 

580.5 

584.7 

584.5 

580.9 

573.3 

543.3 

529.4 

520.0 

5081 

250 

460.6 

487.1 

511.4 

533.4 

552.3 

566.1 

578.3 

584.9 

592.9 

592.3 

590.8 

251 

378.9 

388.4 

398.0 

407.4 

417.7 

428.0 

435.0 

442.0 

453.1 

458.2 

4686 

252 

70.4 

71.8 

76.1 

77.2 

89.4 

81.7 

84.3 

92.0 

98.6 

93.3 

101.6 
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T«!4e LXXXDt AEDC 16* Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: fi — 6.0°, = 1.20, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

0.0° 

2.0° 

40® 

6.0° 

8.0° 

10.0 Q 

12.0° 

140° 

16.0° 

it 388 

It 389 

R 390 

It 391 

It 392 

It 393 

It 394 

It 395 

It 396 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

602.4 

630.1 

658.8 

687.5 

717.5 

748.2 

778.6 

808.5 

837.4 

3 

625.8 

630.7 

633.1 

632.6 

631.0 

625.5 

620.9 

612.7 

603.0 

4 

787.9 

795.7 

802.0 

808.7 

812.7 

816.6 

815.3 

812.5 

808.2 

5 

633.5 

639.8 

638.0 

633.8 

629.5 

624.1 

616.8 

608.1 

598.2 

6 

800.7 

801.0 

801.2 

8042 

802.7 

800.1 

794.3 

785.3 

777.5 

7 

640.9 

637.0 

631.3 

625.2 

623.5 

6147 

606.8 

598.0 

587.6 

8 

813.6 

809.6 

805.6 

80&5 

797.3 

791.9 

782.5 

772.6 

762.6 

9 

772.9 

7440 

7146 

685.5 

655.9 

625.1 

5949 

572.8 

540.4 

10 

554.0 

579.7 

607.7 

633.7 

660.4 

688.3 

716.4 

7446 

772.4 

11 

671.0 

665.2 

642.6 

645.2 

6445 

616.8 

610.1 

6149 

619.3 

12 

774.2 

769.7 

766.9 

765.2 

760.9 

756.7 

747.1 

735.3 

721.1 

13 

636.8 

645.5 

639.9 

635.4 

6346 

616.1 

603.8 

599.0 

595.9 

14 

759.3 

756.9 

758.1 

756.6 

753.0 

749.9 

740.0 

731.0 

720.3 

15 

616.9 

617.2 

613.5 

612.6 

610.7 

601.6 

591.5 

582.8 

573.2 

16 

750.9 

747.1 

743.8 

741.6 

737.6 

733.7 

725.4 

716.1 

705.7 

17 

774.4 

747.4 

723.9 

7040 

686.1 

669.0 

652.9 


5946 

19 

553.4 

556.4 

551.8 

549.3 

555.4 

556.7 

558.1 

553.6 

536.9 

20 

684.6 

689.1 

690.4 

691.1 

690.1 

693.0 

691.7 

689.1 

685.1 

21 

560.1 

5642 

563.6 

558.1 

551.0 

543.0 

540.5 

539.8 

535.1 

22 

672.6 

673.2 

871.3 

669.9 

666.1 

662.5 

659.5 

6549 

649.2 

23 

532.9 

5349 

535.5 

537.0 

529.2 

509.8 

503.4 

497.7 

487.9 

24 

630.6 

633.1 

635.1 

6343 

628.4 

618.6 

611.4 

606.8 

603.5 

25 

539.3 

548.7 

558.4 

565.0 

569.4 

567.0 

558.8 

531.1 

498.1 

26 

620.2 

630.6 

637.4 

643.1 

645.2 

646.1 

6442 

6345 

590.2 

43 

539.4 

539.5 

539.8 


540.2 

540.5 

540.7 

540.6 

540.6 

44 

735.8 

743.6 

750.0 

757.1 

763.7 

770.3 

772.9 

7740 

773.3 

67 

523.0 

533.5 

543.3 

545.8 

548.5 

543.5 

5142 

4845 

475.0 

68 

598.2 

612.2 

621.1 

628.7 

630.6 

6347 

632.8 

610.9 

593.6 

85 

6444 

637.1 

647.4 

645.0 

642.2 

632.1 


622.6 

613.4 

86 

786.6 

806.4 

8245 

842.4 

858.1 

873.5 

8840 

892.9 

899.5 

87 

606.0 


6448 

662.7 

680.4 

695.9 

71&6 

726.8 

739.8 

88 

578.8 

590.2 


631.6 

6540 

675.6 

697.1 

718.1 

740.6 

89 

511.5 

523.5 

5343 

547.4 

562.4 

580.0 

598.9 

619.6 

636.2 

90 

498.4 

521.1 

543.0 

5645 

582.7 

603.2 

623.9 

647.6 

671.1 

91 

510.7 

525.3 

541.6 

558.3 

573.8 

591.5 

610.3 

632.2 

653.2 

921 

782.2 

747.8 

7145 

683.2 

651.7 

619.2 

590.3 

5544 

525.0 


it * t 



















































































































































- 313 - 


t 


ft 




% 


Table LXXXXX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: p — 6.0°, M„ = 1.20, q^. = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


r~ 

r~ » 

ominal 

a. 




Ori- 

0.0° 

2.0° 

40° 

6.0° 

&o* 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0*1 

fice 

ft 388 

ft 389 

R 390 

ft 391 

ft 392 

ft 393 

ft 394 

ft 395 

ft 396 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

634.6 

666.2 

697.0 

727.0 

758.4 

790.2 

821.4 

851.7 

881.0 

93 

549.2 

575.8 

602.4 

626.1 

652.1 

679.5 

707.2 

735.3 

763.1 

94 

635.6 

665.4 

695.1 

724.4 

755.3 

786.8 

817.7 

847.7 

877.0 

95 

562.9 

574.4 

594.0 

616.1 

638.9 

660.6 

682.2 

703.1 

725.9 

125 

535.0 

543.0 

545.8 

548.8 

543.6 

529.2 

522.7 

513.8 

504.4 

126 

664.9 

663.7 

661.1 

657.1 

647.3 

630.0 

617.9 

605.3 

595.7 

128 

884.5 

873.5 

863.5 

853.9 

844.6 

834.4 

823.4 

807.5 

784.4 

132 

488.0 

500.5 

514.3 

528.5 

544.0 

560.1 

575.8 

590.9 

600.7 

201 

1090.8 

1068.4 

1043.2 

1015.5 

985.5 

952.3 

920.4 

886.4 

850.9 

202 

1151.7 

1140.4 

1125.5 

1107.6 

1087.2 

1063.7 

1040.1 

1014.1 

985.5 

203 

1175.1 

1175.3 

1171.7 

1164.7 

1154.9 

1140.8 

1126.2 

1107.7 

1087.0 

204 

1150.5 

1163.3 

1171.9 

1176.8 

1179.1 

1176.5 

1173.1 

1165.2 

1154.6 

205 

1074.1 

1098.5 

1119.3 

1136.8 

1152.1 

1163.0 

1172.3 

1176.7 

1178.6 

206 

980.7 

1011.7 

1039.9 

1065.3 

1089.6 

1110.4 

1129.4 

1144.2 

1156.8 

207 

896.1 

928.9 

959.6 

988.2 

1016.8 

1043.1 

1067.5 

1089.0 

1108.5 

208 

835.1 

868.3 

899.8 

929.6 

959.9 

988.8 

1016.1 

warn 

1063.9 

209 

939.5 

944.1 

945.5 

943.2 

939.8 

932.4 

926.4 

915.9 

902.5 

210 

1018.5 

1026.6 

1030.7 

1031.2 

1030.2 

1024.8 

1020.6 

1011.2 

999.0 

211 

1097.7 

1108.5 

1115.8 

1119.0 

1120.1 

1116.5 

1112.9 

1104.5 

1093.1 

212 

1168.1 

1179.9 

1187.2 

1191.9 

1193.9 

1191.7 

1187.4 

1179.2 

1168.9 

213 

1149.1 

1158.2 

1163.5 

1166.9 

1167.1 

1164.1 

1157.4 

1148.1 

1137.0 

214 

1102.7 

1108.7 

1111.5 

1112.9 

1110.8 

1106.5 

1097.5 

1086.8 

1074.5 

215 

773.2 

741.4 

710.0 

678.5 

646.3 

612.0 

582.6 

557.9 

526.7 

216 

646.1 

654.7 

658.0 

658.3 

656.3 

654.0 

651.1 

644.5 

636.6 

217 

821.6 

828.9 

835.2 

841.4 

844.9 

847.9 

845.6 

842.1 

837.3 

218 

628.7 

657.8 

687.0 

715,8 

746.1 

776.5 


835.7 

863.8 

219 

552.7 

556.3 

553.9 

549.0 


531.0 

531.6 

533.3 

530.4 

220 

648.5 

652.0 

654.5 

656.1 

655.0 

654.8 

652.8 


645.7 

221 

mm 

541.5 

554.2 

562.8 

566.7 

573.8 

575.5 

566.6 

540.3 


595.8 

607.0 

616.4 

623.6 


635.4 

635.8 

634.3 

628.5 

223 

506.7 

521.8 

531.1 

538.1 

546.9 

552.2 

551.5 

539.7 

502.8 

224 

561.1 

575.0 

585.2 

594.2 

602.8 

608.8 

611.8 


610.4 

225 

726.1 

699.1 

671.7 

643.8 

616.5 

588.9 

564.4 

544.5 

528.6 

226 

888.2 

856.1 

824.0 

792.0 

759.2 

725.7 

695.2 

664.8 

635.3 

227 

939.1 


876.4 

844.7 

812.0 

778.6 

748.0 

716.2 

684.5 



983.6 

952.7 

MZJSM 

886.4 


815.8 

779.7 

742.6 















































































































































































Table LXXXIX: AEDC 
Nominal Conditions: 


Ori- 

fice 

ID 


0.0° 

2.0° 

4^- 

R 388 

R 389 

R 390 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

717.0 

749.7 

781.7 

230 

514.4 

531.4 

549.6 

231 

758.8 

758.9 

756.8 

232 

878.6 

880.5 

879.8 

233 

1046.2 

1048.5 

1048.5 

234 

949.4 

948.4 

946.5 

235 

557.8 

564.4 

562.8 

236 

543.9 

553.3 

559.7 

237 

522.7 

533.6 

543.7 

238 

513.9 

532.0 

547.8 

239 

511.9 

527.4 

545.9 

240 

494.8 

504.3 

514.5 

241 

516.9 

532.2 

544.2 

242 

270.5 

260.9 

251.0 

243 

319.3 

M2Z5M 

293.2 

244 

765.7 

747.0 

729.2 

245 

727.2 

702.2 

676.7 

246 


539.1 

539.7 

247 

553.0 

554.9 

556.8 

248 

539.7 

547.3 

552.9 

249 

651.6 

653.7 

655.0 


365.6 

399.9 

432.6 

251 

338.8 

353.3 

367.7 

252 

75.9 

70.3 

73.6 


16* Tunnel - 10% Model( continued) 
fi = 6.0°, = 1.20, q_ = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Nominal a 


6^ 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0* 

R 391 

R 392 

R 393 

R 394 

R 395 

R 396 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

H 

812.6 

844.6 

876.4 

906.9 

935.9 

963.6 

569.9 

592.3 

619.9 

643.9 

668.5 

693.2 

751.8 

746.5 

738.2 

731.7 

721.3 

709.4 

875.6 

870.6 

862.0 

854.8 

843.3 

829.2 

1048.2 

1044.1 

1038.4 

1028.2 

1017.1 

1004.7 

944.8 

939.6 

933.8 

923.4 

912.5 

900.8 

557.9 

560.0 

559.0 

554.6 

548.1 

522.0 

565.3 

573.7 

578.6 

583.9 

580.9 

571.3 

562.9 

582.0 

597.6 

612.7 

624.9 

640.4 

565.2 

585.0 

603.1 

621.8 

638J2 

657.8 

566.3 

588.0 

608.3 

629.0 

648.9 

670.8 

524.6 

534.4 

547.8 

563.1 

581.2 

603.1 

551.3 

556.5 

551.1 

526.8 

518.4 

513.3 

243.2 

235.6 

228.9 

222.0 

215.6 

209.2 


268.7 

257.0 

247.8 

239.3 

231.6 

712.1 

695.9 

679.5 

658.2 

618.6 

574.8 

649.2 

615.2 

582.4 

561.2 

539.6 


541.7 

■ 7^.1 

553.5 

558.4 


536.5 | 

553.1 

542.7 

538.1 

535.1 

532.1 


553.3 

552.8 

545.2 

518.5 

496.6 

486.6 

654.5 

K223 

WZUE1 

mwm 

590.9 

mm 

mmn 

485.9 

507.5 

524.5 

537.1 

545.5 


388.6 

404.4 

410.8 

417.6 

423.3 


85.8 


88.9 


81.5 


92.7 


92.0 


90.0 
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T*Me XG AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 6.0°, M w = 1.20, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 


rominal 

• 

-6.0° 

- 40 ^ 

-3.0* 

-2.0° 

-1.0* 

-J) 

0.0* 

.5* 

1.0* 

2.0* 

3.0* 

40® 

6.0* 

& 469 

ft 470 

(ft 471 

ft 472 

ft 473 

ft 474 

ft 475 

ft 476 

ft 477 

ft 478 

ft 479 

ft 480 

ft 481 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

694.5 

695.4 

694.7 

694.8 

694.7 

694.3 

694.7 

693.3 

692.2 

692.2 

690.4 

688.6 

683.9 

3 

800.8 

773.1 

760.0 

744.9 

730.4 

723.9 

716.4 

709.0 

701.4 

689.1 

676.0 

663.0 

6340 

4 

642.4 

668.2 

680.9 

695.7 

710.8 

716.7 

724.2 

730.2 

737.1 

748.9 

782.3 

775.2 

8049 

5 

800.6 

773.1 

759.8 

744.8 

730.0 

723.5 

715.9 

708.8 

701.4 

689.2 

676.5 

663.7 

635.3 

6 

640.0 

665.0 

677.1 

691.5 

706.2 

711.9 

719.1 

7248 

731.9 

743.6 

757.3 

770.6 

800.6 

7 

789.8 

763.0 

750.3 

735.3 

721.5 

715.2 

707.8 

700.6 

693.3 

680.6 

667.6 

6549 

626.3 

8 

640.8 

664.7 

677.0 

691.2 

705.8 

711.4 

718.1 

723.9 

731.1 

742.8 

756.1 

769.1 

799.0 

9 

683.0 

688.1 

690.9 

691.4 

690.5 

690.9 

691.2 

691.8 

692.9 

691.0 

690.8 

689.7 

685.8 

10 

639.2 

639.7 

638.9 

688.7 

638.4 

638.1 

638.4 

637.3 

636.4 

636.7 

635.6 

6343 

630.7 

11 

758.9 

734.8 

724.0 

711.9 

700.8 

695.9 

690.1 

685.2 

680.5 

672.2 

6640 

655.7 

641.3 

12 

626.6 

650.0 

659.8 

670.4 

681.3 

685.9 

691.3 

696.1 

702.1 

711.6 

723.3 

735.0 

762.6 

13 

751.0 

729.0 

716.1 

703.0 

690.9 

685.3 

679.6 

6746 

669.9 

662.4 

655.3 

648.4 

6345 

1+ 

628.3 

643.3 

651.1 

660.4 

670.9 

675.2 

680.9 

685.7 

691.9 

701.7 

7140 

725.8 

753.9 

15 

730.6 

706.2 

694.9 

682.1 

670.1 

664.8 

658.5 

652.9 

647.8 

639.4 

631.9 

6249 

612.1 

16 

606.3 

622.7 


640.2 

651.5 

656.4 

662.6 

667.9 

6746 

685.1 

697.8 

710.1 

739.0 

17 


707.5 

711.4 

711.8 

713.5 

713.4 

712.6 

712.7 

713.5 

713.2 

713.1 

711.1 

703.9 

19 

683.4 

659.8 

649.0 

636.4 

624.1 

618.8 

612.8 

607.2 

601.6 

592.6 

5846 

575.9 

549.7 

20 

564.2 

585.8 

594.1 

BE2EI 

613.4 

617.8 

623.5 

627.7 

632.9 

641.5 

652.1 

662.8 

688.8 

21 

664.8 

645.0 

635.5 

624.9 

6142 

610.1 

605.3 

601.2 

598.1 

591.4 

5842 

578.7 

562.5 

22 

556.2 

568.9 

575.7 

587.6 

603.1 

608.7 

614.4 

617.9 

622.3 

628.6 

T7X1 

646.4 

667.1 

23 

mrjii 

i 

608.1 

593.4 


576.8 

571.4 

567.7 

567.8 

561.0 

552.7 

547.8 

536.5 

24 

541.8 

552.2 

557.6 

565.8 

572.9 

575.2 

579.0 

582.5 

586.5 

593.3 

601.8 

611.5 

632.2 

25 

643.4 

628.7 

622.6 

615.2 


»•?«?•*< 1 

604.2 

598.6 

596.1 

590.0 

582.5 

5749 

■S3 3 

26 

565.5 

573.2 

579.4 

589.3 

597.2 

599.4 

602.4 

K-i'I-I'I 


613.1 

619.5 

625.9 

641.2 

43 

766.4 

742.2 

730.8 

718.3 

706.3 

701.1 

695.0 

689.3 

683.7 

6749 

666.3 

658.5 

647.4 

44 

612.0 

627.8 

638.5 

652.8 

667.0 

672.7 

679.9 

685.5 

692.0 


715.3 

727.2 

7542 

67 

625.0 

610.6 

604.3 

597.0 

592.7 

591.8 

587.7 

581.9 

579.3 

572.7 

565.2 

557.6 

542.0 

68 

546.5 

556.8 

564.5 

575.5 

583.8 

585.2 

588.6 

592.8 

595.8 

599.2 

605.5 

612.0 

626.9 

85 

822.4 

792.3 

779.3 

763.3 

748.1 

741.5 

733.3 

725.8 

718.0 

7048 


676.8 

646.5 

86 

691.5 

717.3 

728.6 


756.6 

761.9 

769.3 

7743 

KUSH! 

791.0 

802.4 

813.3 

837.8 

87 

771.9 

755.9 

747.6 

738.6 

729.6 

mtvM i 

720.8 

715.6 

KI2J 

702.3 

692.6 


661.3 

88 

■2ED 

627.9 

631.2 

635.8 

635.4 

635.6 

635.5 

6344 

633.8 

6342 

6343 

6349 

627.8 

89 

559.5 

562.8 



562.7 

561.7 

561.0 

559.3 

558.2 

557.2 

555.7 

553.5 

547.2 

90 

553.7 

558.7 

559.8 

561.0 

561.9 

562.9 

564.6 

5649 

565.5 

565.4 


563.3 

■ZZlOI 

91 

556.3 

558.6 

558.7 

559.6 

SUES 

560.5 

560.2 

559.6 

559.0 

559.0 

557.8 

556.6 

555.8 

921 

681.8 

686.8 

688.8 

696.4 

697.4 

696.0 

691.7 

689.8 

691.2 

TTTfil 

689.4 

691.4 
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Table XC: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, M m = 1.20, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 

§. 

-6.0° 

-4.0° 

-3.0° 

-2.0° 

-1.0° 

-.5° 

0.0° 

.5° 

1.0° 

2.0° 

3.0° 

4.0° 

6.0° 

R 469 

R 470 

R 471 

CM 

$ 

p i 

R 473 

R 474 

R 475 

R 476 

R 477 

R 478 

R 479 

R 480 

R 481 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

730.9 

732.7 

732.0 

732.4 

732.4 

732.4 

732.8 

731.5 

730.4 

730.7 

729.0 

727.1 

722.3 

93 

629.6 

630.5 

629.5 

629.3 

629.0 

628.8 

629.1 

628.0 

627.3 

627.9 

627.1 

626.0 

623.0 

94 

719.9 

722.9 

723.0 

724.2 

725.1 

725.2 

726.0 

725.2 

724.5 

725.4 

724.4 

723.3 

720.3 

95 

606.1 

615.0 

617.3 

620.6 

620.3 

620.1 

620.3 

619.2 

618.7 

619.1 

618.9 

619.8 

612.7 

125 

653.8 

634.9 

625.9 

615.7 

605.8 

601.2 

595.8 

591.5 

587.2 

580.6 

574.6 

565.8 

548.0 

126 

558.2 

572.0 

580.0 

587.3 

595.5 

599.5 

603.2 

606.7 

610.6 

616.2 

624.7 

633.5 

654.7 

128 

860.2 

860.1 

860.7 

862.1 

860.8 

860.4 

860.6 

860.0 

860.3 

859.5 

855.7 

853.9 

852.6 

132 

533.9 

534.9 

535.2 

535.5 

535.5 

535.0 

535.2 

534.1 

533.2 

532.7 

531.8 

531.1 

529.6 

201 

1018.8 

1024.5 

1027.5 

1028.6 

1029.3 

1028.5 

1028.1 

1027.8 

1028.2 

1025.5 

1024.4 

1021.9 

1016.9 

202 

1112.3 

1118.5 

1121.1 

1122.6 

1123.8 

1122.8 

1122.2 

1121.4 

1121.3 

1118.5 

1117.3 

1114.1 

1107.9 

203 

1168.9 

1175.3 

1177.2 

1178.7 

1180.7 

1179.5 

1179.0 

1177.9 

1177.4 

1175.1 

1173.3 

1170.1 

1163.3 

204 

1183.3 

1188.8 

1190.0 

1191.4 

1192.8 

1192.1 

1191.3 

1189.9 

1188.9 

1186.9 

1184.6 

1181.5 

1174.0 

205 

1143.4 

1148.6 

1149.3 

1150.7 

1152.0 

1151.8 

1151.3 

1149.5 

1148.0 

1146.8 

1144.1 

1140.6 

1132.7 

206 

1072.7 

1077.0 

1076.8 

1077.9 

1078.6 

1078.4 

1078.3 

1076.2 

1074.6 

1073.7 

1071.1 

1067.7 

1060.4 

207 

995.5 

999.1 

998.6 

999.4 

999.8 

999.6 

999.7 

997.8 

996.4 

995.9 

993.5 

990.4 

983.1 

208 

936.7 

939.7 

939.0 

939.5 

939.8 

939.6 

939.7 

937.8 

936.5 

936.3 

933.9 

931.2 

924.4 

209 

1105.9 

1082.4 

1072.4 

1059.2 

1046.7 

1040.4 



1018.2 

1005.3 

991.1 

976.7 

943.8 

210 

1159.9 



1126.8 

1117.1 

1112.0 

1105.8 

1099.6 

1093.5 

1083.0 

1071.0 

1059.0 

1030.8 

211 

1191.3 



1177.8 

1173.6 

1170.5 

1166.7 

1162.6 

1158.9 

1152.3 

1144.5 



212 

1132.9 

1149.7 

1155.6 

1162.8 

1169.8 

1171.6 

1174.0 

1175.0 

1177.0 

1179.5 

1182.3 

1184.1 

1188.4 

213 

1048.7 

1074.6 

1084.8 

1096.9 

1108.8 

1112.6 

1118.0 

1121.5 

1125.9 

1132.8 

1140.7 

1147.4 

1162.6 

214 

951.5 

983.5 

996.8 

1012.5 

1027.8 

1033.0 

1040.4 

1045.7 

1052.4 

1062.4 

1074.0 

1084.5 

1108.2 

215 

690.4 

692.3 

693.0 

692.3 

690.8 

690.8 

690.8 

691.9 

693.0 

688.9 

686.8 

684.7 

679.0 

216 

833.0 

803.9 

791.0 

775.5 

760.5 

754.0 

746.0 

738.5 

730.6 

717.7 

703.8 

689.8 

659.5 

217 

669.3 

697.6 

710.2 

725.6 

741.0 

747.1 

754.9 

761.0 

768.1 

780.5 

794.2 

807.5 

837.5 

218 

736.1 

735.3 

733.5 

732.6 

731.4 

730.6 

730.2 

728.3 

726.5 

725.6 

722.7 

719.5 

711.9 

219 

655.2 

634.9 

626.1 

615.8 

606.6 

603.0 

598.7 

594.8 

591.4 

583.5 

574.9 

569.0 

553.6 

220 

540.2 

552.2 

559.4 

570.1 

585.8 

592.4 

599.7 

603.8 

607.7 

614.4 

623.2 

632.1 

653.2 

221 

626.9 

615.4 

610.6 

605.0 

598.5 

595.3 

591.9 

588.9 

585.5 

579.7 

573.3 

567.9 

561.7 

222 

566.0 

574.5 

575.6 

578.0 

584.7 

587.9 

591.9 

592.5 

594.4 

600.0 

604.2 

609.2 

622.0 

223 

598.4 

587.2 

581.6 

575.2 

570.0 

567.6 

565.2 

562.2 

559.3 

553.8 

550.2 

549.2 

540.4 

224 

540.0 

549.1 

553.0 

552.9 

555.8 

558.7 

563.4 

565.5 

566.5 

570.8 

575.3 

579.4 

591.5 

225 

643.1 

649.7 

652.4 

652.9 

653.1 

653.5 

653.6 

654.2 

655.6 

653.8 

653.5 

652.0 

644.6 

226 

783.6 

790.1 

793.4 

794.6 

794.9 

794.9 

795.4 

796.2 

797.7 

795.9 

795.3 

794.0 

793.0 

227 

843.9 

849.2 

852.3 

853.4 

853.5 

853.3 

853.4 

853.9 

854.9 

852.8 

852.9 

851.6 

846.2 

228 

918.5 

924.3 

927.5 

929.0 

929.3 

928.8 

929.0 

929.3 

930.2 

927.7 

927.7 

925.8 

922.4 
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¥ 
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Table XC: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, M m = 1.20, q a = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


1 

Nominal 


Ori- 

-6.0° 

-4.0° 

-3.0° 

-2.0° 

-1.0° 


0.0° 

.5° 

1.0" 

2.0° 

3.0° 

4.0° 

6.0° 

fice 

R 469 

R 470 

R 471 

R 472 

R: 473 

R 474 

R: 475 

R: 476 

R: 477 

R: 478 

R 479 

R 480 

R 481 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

819.7 

821.4 

820.6 

820.8 

820.9 

820.8 

821.0 

819.4 

818.1 

818.0 

815.9 

813.6 

807.7 

230 

578.3 

585.9 

585.6 

583.3 

583.7 

583.0 

583.0 

581.8 

580.8 

580.4 

582.8 

575.6 

567.1 

231 

940.4 

910.5 

897.2 

880.9 

865.0 

858.0 

849.4 

841.6 

833.3 

819.0 

803.5 

787.9 

753.4 

232 

1048.5 

1022.2 

1011.0 

996.4 

982.4 

975.9 

967.7 

960.3 

952.6 

939.0 

924.4 

909.7 

876.4 

233 

874.4 

906.3 

920.0 

936.3 

952.3 

958.0 

965.9 

972.0 

979.2 

990.6 

1003.8 

1016.0 

1043.6 

234 

757.6 

788.9 

804.0 

821.3 

838.2 

844.6 

852.6 

859.4 

867.5 

880.2 

894.8 

908.8 

940.0 

235 

671.1 

654.0 

645.9 

636.7 

628.0 

623.9 

618.9 

614.7 

609.8 

600.9 

590.5 

580.9 

558.7 

236 

642.4 

633.8 

628.1 

622.5 

617.4 

614.6 

611.4 

608.0 

603.6 

595.1 

587.1 

581.0 

563.6 

237 

584.6 

584.7 

582.8 

583.0 

582.8 

582.1 

580.9 

578.9 

576.3 

573.4 

570.4 

566.7 

558.2 

238 

577.1 

577.4 

576.4 

577.7 

575.8 

574.5 

573.8 

571.6 

569.8 

570.9 

571.9 

570.2 

560.8 

239 

570.1 

574.7 

574.8 

575.2 

573.8 

573.2 

573.1 

571.7 

570.6 

570.2 

569.5 

570.0 

562.7 

240 

529.5 

532.7 

533.8 

533.6 

532.1 

531.3 

530.3 

528.6 

527.2 

526.1 

525.7 

524.9 

521.9 

241 

566.7 

570.3 

570.1 

569.7 

570.9 

569.3 

567.1 

564.6 

562.5 

561.5 

560.8 

557.8 

552.5 

242 

234.0 

217.4 

199.4 

187.5 

183.2 

182.6 

182.3 

182.9 

184.4 

186.6 

193.7 

207.1 

239.1 

243 

277.5 

283.4 

287.2 

289.6 

290.0 

290.3 

290.2 

290.3 

290.9 

290.5 

289.1 

286.3 

279.9 

244 

710.6 

718.0 

721.3 

723.3 

724.5 

724.7 

724.9 

725.0 

725.6 

724.0 

722.8 

719.7 

712.5 

245 

645.9 

653.5 

657.2 

659.1 

660.7 

681.3 

661.6 

662.3 

663.7 

661.7 

660.7 

658.3 

650.9 

246 

693.1 

667.9 

657.9 

645.6 

634.1 

629.3 

623.4 

618.1 

613.5 

606.0 

591.3 

577.9 

542.7 

247 

667.3 

648.7 

639.6 

629.6 

620.9 

617.0 

612.1 

606.1 

599.7 

589.3 

579.8 

571.9 

558.1 

248 

649.0 

632.2 

625.3 

616.5 

607.4 

603.2 

598.4 

595.4 

592.5 

581.7 

574.5 

567.3 

553.2 

249 

559.8 

572.7 

578.9 

587.3 

597.1 

600.7 

605.6 

609.3 

614.1 

621.3 

628.5 

635.1 

652.5 

250 

594.2 

574.4 

565.0 

553.9 

542.4 

537.0 

530.3 

523.7 

516.6 

506.5 

494.1 

482.3 

457.5 

251 

448.8 

433.0 

426.2 

419.6 

413.1 

410.9 

406.8 

402.6 

400.4 

397.6 

392.4 

387.9 

380.1 

252 

80.8 

83.0 

82.4 

82.8 

83.1 

82.9 

83.3 

81.8 

80.5 

80.6 

88.5 

86.3 

80.8 
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Table XGL AEDC 16' Tunnel - 10 % Model 
Nominal Conditions: a = 10.0°, = 1.20, q w = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal £ 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

R 387 

R 384 

R 385 

R 386 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

752.7 

753.2 

753.8 

748.9 

3 

743.8 

716.0 

687.4 

626.9 

4 

698.0 

722.7 

753.3 

814.3 

5 

734.7 

707.8 

680.3 

625.1 

6 

685.5 

708.2 

737.8 

797.8 

7 

723.2 

696.5 

670.2 

617.3 

8 

681.3 

702.9 

731.4 

789.5 

9 

634.5 

632.3 

630.3 

623.8 

10 

691.8 

692.0 

692.6 

688.7 

11 

696.1 

674.5 

656.5 

617.3 

12 

656.2 

672.7 

697.9 

754.3 

13 

686.9 

663.3 

645.0 

614.0 

14 

646.6 

663.1 

690.1 

747.6 

15 

669.0 

645.8 

625.9 

601.6 

16 

628.9 

648.1 

675.6 

731.4 

17 

677.9 

678.0 

878.2 

668.8 

19 

630.5 

610.1 

592.7 

557.9 

20 

603.2 

619.1 

642.6 

691.0 

21 

615.8 

601.0 

581.5 

543.3 

22 

578.1 

591.5 

616.6 

680.7 

23 

569.4 

552.8 

536.8 

510.2 

24 

543.2 

557.2 

576.5 

616.7 

25 

619.2 

608.7 

594.6 

567.6 

26 

594.2 

606.2 

619.5 

644.9 

43 

540.5 

539.1 

539.5 

540.3 

44 

654.7 

680.2 

710.0 

788.1 

67 

600.7 

589.7 

569.4 

543.6 

68 

571.0 

589.0 

604.9 

633.4 

85 

755.6 

727.1 

698.0 

634.0 

86 

764.2 

788.6 

817.3 

871.5 

87 

779.7 

761.7 

743.5 

697.8 

88 

677.9 

678.4 

679.2 

678.3 

89 

598.4 

594.6 

590.0 

580.7 

90 

593.3 

596.7 

600.0 

603.3 

91 

592.6 

592.9 

593.2 

591.7 

921 

633.9 

627.9 

623.1 

617.1 
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Tahle XCL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: a - 10.0°, M b = 1.20, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal /S 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

R 387 

R 384 

R 385 

R 386 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

792.8 

793.8 

795.1 

790.3 

93 

681.9 

682.2 

683.0 

679.6 

94 

782.2 

784.8 

787.7 

787.0 

95 

662.5 

663.0 

664.3 

681.3 

125 

587.2 

571.9 

556.6 

528.4 

126 

564.9 

577.4 

594.0 

626.8 

128 

841.1 

836.8 

836.7 

834.3 

132 

563.0 

565.4 

565.5 

560.3 

201 

968.1 

963.8 

961.7 

952.4 

202 

1080.9 

1076.8 

1075.3 

1063.9 

203 

1156.9 

1153.7 

1153.2 

1141.1 

204 

1192.3 

1189.5 

1189.8 

1176.8 

205 

1177.2 

1175.7 

1176.7 

1163.3 

206 

1121.8 

1121.0 

1122.3 

1110.7 

207 

1052.0 

1052.0 

1053.4 

1043.2 

208 

996.2 

996.4 

997.8 

989.0 

209 

1049.6 

1023.0 

996.7 

934.4 

210 

1121.6 

1100.2 

1079.6 

1026.5 

211 

1176.9 

1164.0 

1153.1 

1117.5 

212 

1163.4 

1170.5 

1181.4 

1191.2 

213 

1094.4 

1110.2 

1131.0 

1162.9 

214 

1005.8 

1028.1 

1055.9 

1104.8 

215 

629.0 

625.3 

623.3 

610.5 

216 

775.2 

746.7 

717.6 

655.6 

217 

727.0 

752.0 

783.4 

845.4 

218 

791.6 

789.8 

788.1 

777.2 

219 

611.8 

592.5 

571.0 

531.4 

220 

562.5 

577.3 

604.2 

653.0 

221 

615.8 

604.6 

595.5 

574.6 

222 

595.4 

601.2 

610.4 

634.6 

223 

586.3 

577.0 

569.1 

552.7 

224 

569.6 

574.6 

583.5 

607.8 

225 

606.9 

603.1 

600.8 

587.3 

226 

730.9 

728.9 

728.3 

725.2 

227 

789.0 

785.8 

784.5 

778.4 

228 

861.4 

857.5 

856.2 

850.5 
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Tahie XCfc AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, M,. = 1.20, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal j8 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0" 

R 387 

R 384 

R 385 

R 388 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

881.5 

882.2 

883.1 

876.6 

230 

627.1 

626.4 

626.9 

621.2 

231 

866.6 

836.7 

806.0 

739.8 

232 

983.3 

955.1 

927.1 

863.8 

233 

926.6 

950.0 

980.3 

1036.5 

234 

810.8 

836.3 

868.7 

931.3 

235 

642.7 

623.1 

599.8 

560.4 

236 

649.1 

632.3 

618.6 

579.9 

237 

623.2 

618.5 

612.0 

599.0 

238 

616.1 

619.4 

617.6 

604.3 

239 

618.7 

615.9 

615.8 

609.4 

240 

551.9 

545.8 

545.3 

548.0 

241 

600.6 

594.4 

588.7 

552.3 

242 

175.6 

164.3 

176.8 

224.5 

243 

271.0 

270.5 

269.4 

255.5 

244 

690.6 

690.7 

689.5 

679.1 

245 

591.9 

587.8 

585.5 

581.6 

246 

640.6 

621.3 

604.9 

555.9 

247 

621.8 

601.1 

582.9 

538.8 

248 

599.4 

582.6 

566.8 

545.3 

249 

575.5 

587.1 

603.6 

643.4 

250 

579.2 

563.7 

547.0 

509.2 

251 

435.8 

425.7 

416.1 

405.1 

252 

85.7 

86.6 

88.0 

81.8 



* 


* 
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Table XGEt AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /9 = 0.0°, M m = 1.20, = 685.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

40° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

140° 

16.0° 

18.0° 

R 991 

R 992 

R 993 

R 994 

R 995 

R 996 

R 997 

R 998 

R 999 

R 1000 

R 1001 

R 1002 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

789.0 

804.0 

837.9 

876.9 

915.5 

9545 

993.6 

1038.3 

1080.1 

1118.9 

1159.5 

1198.1 

3 

950.0 

957.9 

965.8 

9748 

977.6 

980.0 

982.1 

982.3 

978.7 

971.9 

961.5 

950.5 

4 

948.2 

963.0 

975.5 

989.0 

988.7 

990.4 

992.9 

992.7 

988.4 

981.9 

972.8 

965.1 

5 

977.3 

981.3 

981.5 

990.2 

990.7 

989.8 

986.0 

972.6 

964.7 

955.0 

942.1 

930.3 

6 

970.7 

975.8 

977.9 

986.1 

988.0 

985.0 

981.3 

971.5 

981.5 

950.9 

938.4 

928.0 

7 

993.2 

994.7 

988.6 

985.2 

976.6 

968.5 

963.8 

956.1 

9445 

931.2 

9148 

900.7 

8 

995.3 

998.1 

995.0 

9945 

993.7 

987.1 

975.9 

966.1 

953.7 

941.4 

927.1 

916.0 

9 

1130.1 

1114.0 

1069.9 

1029.7 

988.2 

947.4 

911.2 

869.8 

823.6 

787.5 

747.2 

712.5 

10 

724.6 

741.7 

769.8 

803.3 

841.8 

875.2 

910.2 

951.0 

990.4 

1028.1 

1067.7 

1105.3 

11 

894.8 

901.8 

908.5 

910.7 

912.9 

909.5 

910.0 

908.8 

903.5 

893.9 

888.4 

877.7 

12 

895.8 

899.5 

903.7 

911.3 

9147 

917.0 

918.2 

915.3 

909.1 

900.7 

891.0 

884.8 

13 

902.8 

906.4 

907.9 

916.9 

918.2 

918.0 

918.0 

909.6 

9041 

896.0 

889.0 

891.8 

14 

900.7 

908.1 

909.7 

920.4 

922.5 

921.9 

920.0 

912.2 

903.8 

894.8 

887.6 

885.7 

15 

917.8 

920.4 

917.6 

917.1 

909.6 

906.0 

9041 

900.6 

890.9 

879.3 

868.8 

861.8 

16 

903.9 

908.0 

908.0 

910.3 

907.9 

9042 

902.1 

895.4 

886.2 

8745 

861.4 

851.9 

17 

1122.6 

1109.4 

1072.3 

1039.5 

1008.7 

977.4 

955.2 

933.3 

912.8 

893.1 

843.2 

803.0 

19 

805.7 

825.2 

846.6 

849.8 

845.2 

842.4 

837.6 

838.0 

840.8 

839.7 

832.5 

816.5 

20 

802.8 

815.2 

845.7 

859.8 

855.4 

855.5 

853.0 

8545 

651.9 

848.0 

833.0 

822.9 

21 

831.8 

838.3 

836.9 

840.1 

837.5 

632.5 

830.5 

826.7 

817.3 

812.3 

805.8 

8041 

22 

837.6 

842.0 

843.9 

849.1 

847.8 

842.7 

827.1 

812.9 

799.7 

792.2 

785.1 

788.0 

23 

780.7 

784.8 

786.3 

789.0 

785.1 

782.3 

776.8 

756.2 

755.3 

7442 

732.0 

731.2 

24 

739.9 

748.5 

752.8 

753.7 

783.5 

785.7 

781.3 

738.1 

736.9 

732.1 

720.9 

714.1 

25 

773.5 

784.5 

797.8 

813.7 

822.3 

829.4 

8344 

836.9 

827.0 

769.5 

730.3 

720.9 

26 

771.1 

782.2 

795.5 

808.9 

817.9 

8242 

829.0 

833.8 

820.0 

757.3 

723.3 

715.1 

43 

882.4 

897.2 

908.9 

922.7 

9248 

931.3 

937.9 

946.8 

950.1 

939.5 

930.8 

923.2 

44 

869.5 

882.3 

896.0 

909.0 

918.1 

926.2 

931.3 

933.0 

930.9 

926.5 

919.3 

913.1 

67 

745.0 

755.2 

768.7 

784.2 

795.8 

803.9 

809.3 

808.2 

757.7 

726.9 

718.0 

709.2 

68 

747.3 

757.3 

771.9 

787.7 

797.2 

802.8 

807.4 

808.0 

760.6 

732.4 

723.3 

713.8 

85 

994.0 

998.5 

996.5 

996.9 

999.7 

1000.6 

998.5 

995.0 

987.8 

978.1 

9642 

952.2 

86 

951.4 

964.0 

989.0 

10140 

1033.5 

1051.3 

1067.7 

1082.6 

1092.9 

1100.3 

1105.7 

1111.3 

87 

846.0 

862.9 

891.6 

925.4 

956.2 

985.2 

10143 

10444 

1072.3 

1096.7 

1120.0 

1141.2 

88 

763.0 

768.5 

777.9 

800.4 

821.8 

843.7 

870.1 

9044 

930.6 

959.3 

990.9 

1021.7 

89 

877.8 

690.1 

704.7 

728.3 

748.5 

769.8 

790.6 

816.8 

848.6 

876.7 

906.6 

935.8 

90 

889.9 

699.1 

713.8 

733.2 

752.9 


7941 

819.5 

848.4 

876.6 

905.2 

933.3 

91 

691.9 

701.2 

711.8 

729.3 

749.5 

768.9 

789.7 

815.5 

847.4 

877.9 

908.4 

938.1 

921 

1142.2 

1124.5 1077.2 

10342 

989.8 

9447 

9049 

861.9 

819.0 

791.7 

736.6 

699.0 




























































































































































































































































Table XQL AEDC 16> Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: fi = 0.0°, = 1.20, = 685.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 




2.0° 

WEH 

6.0° 




mass* 

TS1 

IfiliBI; 

R 991 

R 992 

w 

to 

to 

CO 

R 994 

R 995 

R 996 

R 997 

R 998 

R 999 

R 1000 

R 1001 

R 1002 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

809.9 

831.6 

872.9 

918.7 

961.3 

1001.9 

1043.3 

1089.7 

1133.3 

1173.9 

1215.1 

1254.6 

KB 

720.5 

738.2 

763.8 

799.6 

830.1 

860.5 

895.4 

936.1 

975.8 

1013.5 

1052.7 

1090.5 

94 

823.3 

842.0 

875.4 

915.2 

953.8 

992.3 

1031.7 

1076.4 

1118.7 

1158.3 

1199.0 

1238.0 

95 

747.4 

752.8 

762.4 

785.1 

806.5 

828.6 

855.0 

889.6 

915.8 

944.7 

976.4 

1007.3 

IKS! 


811.4 

817.5 

822.2 

821.8 

817.2 

804.3 

785.1 


756.4 

734.2 

715.2 

126 

805.2 

812.8 

820.1 

827.7 

827.3 

822.3 

810.5 

790.4 

778.3 

763.1 

744.3 

728.4 

128 

1251.7 

1247.7 

1227.9 

1213.8 

1197.0 

1179.8 

1165.8 

1151.2 

irerei 

1116.8 

1095.1 

1075.3 

fEB 


656.7 

671.7 

691.4 

711.0 

731.3 

751.6 

773.5 

795.1 

817.5 

843.2 

867.4 

201 

1555.5 

■rare i 

1515.2 

1484.2 

1448.2 

1409.0 

1370.1 

1325.5 

1277.2 

■EKMP1 

1177.4 

1128.7 

EE3 

1620.3 

1620.2 

1601.7 

1586.0 

1564.1 

1538.8 

1512.7 

1481.7 

1445.1 

1409.3 

1367.8 

CE&X1 

203 

1630.2 

1637.2 

1634.6 

1634.8 

1628.3 

1617.4 

1604.3 

1587.8 

1563.8 

1537.9 

1507.2 

1477.6 

204 

1571.1 

1585.8 

1600.8 

1618.8 

1628.8 

1633.7 

1635.8 

1636.2 

1629.1 

1617.9 

1601.7 

1585.4 


1441.7 



1527.7 

1554.9 

1577.3 

1596.8 

1616.1 

1627.1 

gEHflrl 

1634.1 

1634.5 


1299.1 

Ifc&Sil 

1361.9 

esaa 

1441.8 

1475.0 

1506.6 

1538.9 

1565.1 

1584.5 

1601.8 

1616.8 

207 

1178.5 

1200.4 

1241.5 

1288.6 

1329.9 

1367.9 

1405.0 

1444.8 

1479.5 

1507.8 

1534.7 

1560.6 


1094.9 

1118.3 

1159.2 

1207.1 

1249.6 

1289.6 

1329.6 

1372.9 

1411.8 

1444.9 

1477.5 

1508.3 

KTEI 

1399.9 

1408.2 

1411.8 

1417.9 

1418.0 

1415.7 

1412.4 

1406.5 

1395.6 

1381.2 

1362.4 

1342.9 

FTT1 

1479.6 

1490.3 

1497.9 

1508.4 

1512.0 

1513.1 

1512.7 

1509.3 

1500.4 

1487.4 

1469.9 

1451.6 

211 

1544.1 

1557.2 

1569.8 

1585.3 

1592.9 

1597.3 

1599.3 

1598.7 

1590.8 

1578.7 

1561.5 

1543.9 

212 

1550.3 

1564.0 


1594.8 

1604.2 

1608.9 

1610.9 

1610.3 

1601.0 

1590.0 

1573.9 

1557.6 

rrei 

1484.2 

1496.2 

1506.9 

1520.6 

1527.0 

1528.5 

1527.5 

1523.8 

1512.6 

1499.4 

1482.6 

1465.9 

214 

1392.6 

1402.5 

1409.8 

1420.0 

1423.1 

1421.4 

1417.8 

1410.8 

1397.4 

1382.9 

1364.5 

1346.7 

215 

1138.8 

1121.9 

1075.4 

1033.3 

989.9 

946.4 

906.6 

861.0 

812.1 

775.0 

737.7 

703.2 

216 

987.4 

994.6 

1002.4 

1011.5 

1018.0 

1020.9 

1023.7 

1024.8 

1022.0 

1016.0 

1006.6 

996.4 

217 

991.1 

eeeh 

1009.8 

1021.7 

1028.4 

1031.2 

1033.1 

1032.1 

1028.7 

1019.8 

1010.2 

1001.6 

218 

818.3 

839.3 

876.1 

918.2 

958.2 

997.8 

1037.6 

1082.8 

1125.4 

1165.3 

1206.2 

1244.8 

219 

804.0 

809.7 

814.4 

821.2 

822.7 

821.7 

820.8 

813.0 

803.1 

798.7 

798.1 

806.2 

220 

798.6 


812.3 

821.9 

824.2 

819.4 

803.4 

788.2 

779.9 

780.3 

783.2 

792.6 

221 

738.5 

749.1 

766.2 

785.2 

799.8 

810.7 


830.6 

836.8 

834.7 

801.0 

741.7 

222 


749.4 

767.4 

785.6 

800.1 

810.9 

819.3 

825.2 

828.2 

822.4 

783.8 

726.3 

223 

694.2 

706.8 

726.3 

746.8 

763.2 

775.9 

785.3 

792.6 

796.4 

796.7 

767.7 

712.3 

224 

692.0 

704.2 

722.1 

741.5 

757.2 

769.6 

779.7 

790.0 

793.9 

793.0 

748.7 

700.8 

225 

1058.2 

1044.9 

1007.3 

972.8 

935.4 

895.7 

866.5 

830.9 

797.8 

772.5 

753.4 

734.7 

226 

1283.1 

1267.1 

1221.1 

1178.7 

1133.9 

1088.4 

1046.6 

998.6 

952.5 

909.3 

863.1 

824.8 

mi 

1357.7 

1343.0 

1298.3 

e mm 

1213.3 

1168.1 

1125.8 

1075.6 

1027.5 

982.3 

933.1 

889.5 

EB3 

1456.0 

1443.7 

1401.7 

1362.3 

1318.7 

1273.5 

1229.9 

1179.7 

1127.8 

1078.1 

1023.0 

971.8 
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Table X&L AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: = 0.0°, = 1.20, q M = 685.0 

Upright, Pressures in psf 


! 

Ori- 

fice 

ID 

Nominal a. 

-3.0° 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0* 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0“ 

18.0“ 

R 991 

R: 992 

R: 993 

R: 994 

R: 995 

R 996 

R 997 

R: 998 

R 999 

R 1000 

R: 1001 

R 1002 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

930.3 

951.8 

991.1 

1037.8 

1080.9 

1122.1 

1164.3 

1210.7 

1253.5 

1292.3 

1331.4 

1368.7 

230 

681.1 

692.0 

712.1 

736.8 

763.8 

792.9 

821.4 

854.7 

888.1 

920.7 

955.6 

989.2 

231 

1177.1 

1180.7 

1177.2 

1176.0 

1171.3 

1164.7 

1158.3 

1150.2 

1138.5 

1124.4 

1106.8 

1089.5 

232 

1325.9 

1332.1 

1331.9 

1334.3 

1331.3 

1326.6 

1320.9 

1312.9 

1300.3 

1284.6 

1265.0 

1245.1 

233 

1311.7 

1318.9 

1321.8 

1327.4 

1327.1 

1322.1 

1316.0 

1306.6 

1292.0 

1276.6 

1258.0 

1240.7 

234 

1168.6 

1173.7 

1173.4 

1175.7 

1173.3 

1166.7 

1159.5 

1149.3 

1135.5 

1121.3 

1104.1 

1088.6 

235 

764.6 

781.1 

805.1 

827.2 

841.2 

846.6 

853.9 

858.3 

854.3 

853.0 

848.3 

838.3 

236 

712.6 

730.8 

761.9 

791.3 

814.5 

834.5 

849.9 

867.2 

881.6 

894.5 

904.9 

908.3 

237 

683.9 

697.0 

722.2 

747.7 

771.5 

793.8 

818.2 

847.9 

872.0 

898.9 

932.4 

958.8 

238 

686.5 

697.7 

719.6 

742.7 

763.5 

784.7 

808.5 

847.8 

876.6 

904.4 

933.8 

962.1 

239 

687.2 

696.5 

715.6 

738.0 

759.3 

781.0 

807.2 

842.6 

868.6 

897.5 

929.6 

960.6 

240 

671.3 

677.5 

686.7 

701.2 

715.9 

725.8 

736.3 

749.6 

773.9 

802.2 

836.9 

869.7 

241 

621.5 

642.5. 

680.8 

717.5 

749.1 

776.2 

797.3 

818.0 

823.4 

798.4 

805.3 

810.6 

242 

331.3 

326.4 

304.4 

289.0 

270.3 

252.2 

239.4 

225.7 

218.0 

219.4 

244.5 

278.9 

243 

472.5 

465.2 

445.2 

429.7 

413.2 

396.9 

384.0 

371.2 

359.9 

349.4 

338.7 

331.4 

244 

1098.1 

1089.0 

1061.3 

1038.5 

1014.7 

991.3 

971.3 

946.3 

911.0 

858.3 

794.9 

756.3 

245 

1057.3 

1045.0 

1010.0 

978.2 

943.9 

906.1 

859.0 

807.8 

775.7 

751.4 

729.6 

716.6 

246 

852.0 

850.7 

861.5 

856.7 

854.0 

850.3 

850.8 

852.0 

848.6 

842.8 

823.4 

812.4 

247 

797.4 

808.0 

822.1 

833.9 

839.9 

839.0 

829.8 

825.4 

823.9 

823.9 

799.9 

784.9 

248 

798.0 

804.3 

810.4 

816.1 

818.8 

820.4 

818.2 

799.5 

750.0 

733.5 

724.0 

713.3 

249 

799.5 

807.1 

817.1 

826.2 

830.6 

829.8 

825.5 

807.9 

761.6 

744.3 

728.0 

712.8 

250 

567.2 

586.5 

624.2 

661.8 

695.8 

724.8 

749.6 

772.6 

788.7 

798.2 

801.7 

801.6 

251 

492.3 

500.6 

514.5 

530.0 

543.3 

556.6 

569.4 

583.0 

596.4 

607.6 

617.0 

623.1 

252 

98.8 

92.2 

95.1 

104.9 

100.6 

114.2 

118.4 

127.2 

121.7 

132.1 

132.0 

139.6 
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Table XCIII: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /? = 0.0°, M # = 1.20, q B = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 1003 

ft 1004 

ft 1005 

ft 1006 

ft 1007 

R: 1008 

R 1009 

ft 1010 

ft 1011 

ft 1012 

ft 1013 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

582.7 

609.2 

634.8 

662.8 

692.4 

718.1 

749.5 

779.8 

809.0 

838.8 

869.5 

3 

694.5 

704.4 

707.7 

712.0 

715.2 

714.4 

713.9 

711.4 

707.1 

700.6 

692.0 

4 

694.1 

706.2 

711.9 

717.9 

722.3 

721.3 

720.4 

717.5 

713.7 

707.9 

701.4 

5 

711.5 

716.1 

714.4 

714.2 

714.6 

709.7 

705.7 

700.6 

694.2 

686.1 

676.5 

6 

708.3 

714.5 

714.5 

716.3 

717.4 

712.3 

704.5 

698.0 

691.1 

682.9 

674.9 

7 

721.9 

722.5 

717.0 

713.2 

709.0 

702.0 

695.0 

687.0 

678.0 

667.6 

656.1 

8 

724.3 

726.9 

723.1 

720.5 

716.7 

708.9 

701.3 

693.0 

684.5 

675.0 

665.6 

9 

806.9 

780.8 

748.6 

719.7 

691.4 

663.0 

632.7 

600.4 

575.1 

547.8 

519.4 

10 

537.6 

561.7 

583.8 

610.7 

636.8 

660.0 

688.9 

717.0 

744.7 

773.1 

802.8 

11 

652.8 

660.9 

661.6 

662.2 

663.0 

661.2 

659.8 

656.4 

650.8 

643.5 

635.1 

12 

654.2 

659.7 

662.1 

667.3 

669.4 

666.9 

664.5 

660.3 

654.6 

647.4 

640.1 

13 

657.4 

662.5 

662.8 

665.0 

665.9 

662.5 

659.8 

656.4 

651.1 

644.9 

637.8 

14 

657.3 

663.8 

666.2 

670.1 

670.7 

664.9 

660.3 

655.6 

649.7 

642.8 

636.1 

15 

667.7 

670.4 

667.0 

665.3 

663.6 

659.3 

654.9 

648.4 

640.3 

632.6 

624.1 

16 

659.2 

663.5 

662.1 

661.3 

659.9 

655.1 

650.1 

642.9 

635.0 

627.0 

618.3 

17 

804.0 

782.7 

755.8 



694.0 

676.7 

661.2 

645.1 

614.3 

586.6 

19 

609.6 

623.3 

618.9 

615.1 

614.2 

610.4 

611.6 

610.1 

611.5 

606.7 

593.0 

20 

594.7 

617.3 

621.8 

623.2 

623.6 

618.0 

616.3 

619.2 

617.2 

608.0 

598.5 

21 

605.3 

611.0 

611.8 

610.3 

606.5 

603.4 

600.6 

593.6 

590.2 

586.7 

584.8 

22 

610.5 

617.0 

619.4 

618.7 

614.3 

601.7 

591.3 

581.8 

577.3 

571.9 

573.0 

23 

570.1 

575.5 

574.3 

571.8 

571.3 

565.0 

549.7 

548.6 

541.7 

533.1 

531.3 

24 

538.0 

545.5 

545.4 

551.3 

555.1 

550.3 

531.1 

531.1 

527.9 

521.7 

515.8 

25 

568.6 

582.4 

590.9 

597.5 

604.2 

606.1 

608.2 

602.6 

566.2 

533.5 

524.8 

26 

568.1 

581.2 

588.2 

595.0 

601.2 

603.0 

605.4 

596.8 

554.0 

527.6 

519.9 

43 

644.8 

658.2 

665.4 

672.7 

679.0 

681.0 

683.6 

683.8 

681.6 

677.4 

671.1 

44 

637.1 

651.4 

659.4 

667.6 

674.2 

675.8 

677.4 

676.4 

674.0 

669.7 

664.5 

67 

548.8 

562.3 

570.7 

579.2 

586.4 

588.4 

588.7 

559.0 

531.4 

524.4 

516.5 

68 

550.7 

565.2 

573.8 

580.7 

586.0 

587.8 

587.6 

555.3 

532.8 

527.3 

519.5 

85 

727.8 

733.4 

732.5 

733.3 

733.0 

729.1 

725.6 

720.6 

714.1 

705.3 

695.1 

86 

699.8 

721.3 

736.7 

752.8 

767.6 

776.3 

786.4 

794.0 

799.9 

804.2 

808.4 

87 

626.2 

652.0 

673.8 

696.4 

719.1 

737.1 

758.8 

778.6 

796.6 

813.6 

830.3 

88 

559.2 

582.2 

600.9 

616.7 

634.3 

650.5 

674.0 

694.1 

715.1 

737.4 

761.6 

89 

500.4 

516.3 

529.0 

544.8 

560.7 

574.1 

592.5 

613.8 

635.7 

656.6 

679.0 

90 

510.1 

524.6 

536.4 

550.7 

564.3 

576.1 

594.4 

615.1 

636.1 

656.5 

678.3 

91 

509.8 

522.2 

532.6 

546.4 

560.1 

572.4 

589.9 

612.0 

634.4 

656.0 

679.4 

921 

819.7 

791.1 

756.5 

725.0 

693.9 

663.5 

631.5 

601.6 

581.1 

546.7 

515.0 
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Table XG33L AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: 0 = 0.0°, M K = 1.20, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° | 4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

187CT 

R: 1003 

R 1004 

R: 1005 

R: 1006 

R 1007 

R 1008 

R: 1009 

R 1010 

R 1011 

R: 1012 

R 1013 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

606.6 

640.2 

668.5 

699.7 

730.8 

758.4 

791.8 

822.6 

852.4 

882.1 

912.9 

93 

534.0 

557.0 

579.1 

603.3 

627.5 

650.6 

679.6 

707.3 

734.9 

763.0 

792.4 

94 

610.8 

639.5 

665.5 

694.3 

724.1 

750.2 

782.1 

812.1 

841.2 

870.4 

900.7 

95 

546.6 

568.6 

585.7 

601.5 

618.9 

635.3 

658.8 

679.0 

700.2 

722.7 

747.0 

125 

589.3 

597.6 

598.6 

599.8 

597.3 

586.1 

572.4 

563.3 

551.1 

536.5 

521.3 

126 

590.3 

599.5 

602.0 

603.5 

603.0 

591.6 

577.4 

568.3 

557.8 

545.6 

532.2 

128 

904.6 

896.3 

882.1 

871.5 

860.6 

847.2 

835.6 

824.1 

811.8 

797.1 

781.5 

132 

477.1 

491.8 

503.6 

517.8 

533.2 

546.0 

562.2 

577.8 

593.9 

611.9 

631.1 

201 

1123.4 

1106.9 

1080.0 

1055.8 

1028.7 

997.0 

963.3 

930.2 

897.3 

861.2 

823.0 

202 

1175.9 

1170.3 

1153.6 

1139.7 

1123.0 

1099.4 

1075.3 

1050.5 

1025.3 

996.7 

966.9 

203 

1186.9 

1193.6 

1188.1 

1185.0 

1179.2 

1165.4 

1151.9 

1135.8 

1118.4 

1097.5 

1074.7 

204 

1150.2 

1169.6 

1176.2 

1185.2 

1191.1 

1188.3 

1187.5 

1182.8 

1175.6 

1165.2 

1152.3 

205 

1061.0 

1091.6 

1110.7 

1131.7 

1150.4 

1160.6 

1173.6 

1181.4 

1186.2 

1188.3 

1188.5 

206 

959.3 

995.1 

1021.1 

1049.4 

1076.0 

1094.7 

1118.0 

1136.0 

1150.8 

1163.8 

1175.5 

207 

872.7 

909.3 

937.4 

968.4 

998.4 

1022.0 

1050.6 

1074.5 

1095.3 

1115.5 

1134.8 

208 

812.6 

849.0 

878.2 

910.0 

941.3 

967.0 

998.1 

1025.1 

1049.8 

1073.3 

1097.1 

209 

1021.9 

1031.7 

1031.0 

1032.8 

1032.8 

1026.8 

1021.5 

1013.8 

1004.2 

991.4 

976.5 

210 

1081.1 

1094.6 

1096.5 

1101.2 

1103.8 

1099.6 

1096.4 

1090.1 

1081.6 

1069.9 

1055.8 

211 

1129.6 

1147.0 

1152.2 

1159.6 

1164.7 

1161.9 

1160.5 

1155.0 

1147.6 

1136.1 

1122.6 

212 

1134.6 

1153.0 

1159.0 

1167.7 

1173.1 

1170.0 

1168.4 

1162.9 

1155.3 

1145.0 

1132.5 

213 

1085.1 

1100.7 

1104.9 

1111.2 

1114.3 

1109.4 

1105.3 

1098.4 

1089.4 

1078.3 

1065.1 

214 

1017.5 

1030.2 

1032.1 

1035.7 

1036.6 

1030.0 

1023.3 

1014.9 

1004.7 

992.5 

978.7 

215 

815.0 

787.1 

753.3 

722.5 

691.7 

660.7 

627.2 

592.8 

566.6 

540.6 

511.7 

216 

722.7 

733.2 

736.8 

741.6 

745.4 

744.8 

744.9 

743.1 

739.4 

733.3 

725.5 

217 

726.1 

737.9 

742.9 

748.8 

752.7 

751.0 

749.5 

746.2 

741.7 

735.3 

728.5 

218 

609.7 

640.4 

667.8 

697.3 

728.0 

754.2 

786.2 

816.6 

845.8 

875.2 

905.5 

219 

587.5 

595.3 

598.1 

600.0 

599.8 

597.6 

591.8 

584.3 

581.5 

581.3 

585.4 

220 

584.4 

593.4 

598.8 

601.3 

597.4 

584.2 

573.6 

566.7 

567.5 

569.6 

575.7 

221 

543.1 

559.5 

571.0 

582.2 

591.7 

597.0 

602.9 

607.1 

606.2 

588.3 

542.7 

222 

543.3 

560.1 

571.1 

581.6 

590.9 

595.0 

599.3 

602.1 

598.6 

577.0 

531.9 

223 

513.5 

530.5 

542.8 

555.0 

565.6 

570.8 

575.6 

578.8 

579.1 

564.1 

521.3 

224 

510.8 

527.2 

539.1 

550.9 

560.8 

566.2 

573.1 

577.3 

577.4 

553.2 

512.6 

225 

758.2 

736.2 

707.9 

681.9 

654.8 

630.7 

604.2 

581.5 

565.1 

555.5 

540.2 

226 

919.7 

892.1 

858.2 

827.1 

795.4 

762.4 

728.0 

696.6 

666.6 

635.8 

605.3 

227 

974.9 

948.6 

915.5 

885.3 

853.7 

820.2 

785.2 

753.0 

721.9 

689.3 

656.3 

228 

1048.2 

1023.9 

991.7 

962.1 

930.1 

894.7 

856.7 

821.5 

786.2 

748.2 

709.1 
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Table X fllTT: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: (i = 0.0°, M,,, = 1.20, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0“ 

10.0“ 

12.0“ 

14.0“ 

16.0“ 

18.0“ 

R 1003 

R 1004 

R 1005 

R 1006 

R 1007 

R 1008 

R 1009 

R 1010 

R 1011 

R 1012 

R 1013 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

691.4 

725.6 

755.0 

786.9 

819.0 

846.5 

879.8 

910.1 

938.7 

966.8 

995.7 

230 

503.1 

520.4 

539.0 

558.7 

580.6 

599.5 

622.5 

646.3 

669.9 

694.5 

721.3 

231 

856.8 

860.0 

855.3 

853.0 

849.7 

842.4 

835.6 

827.6 

818.1 

806.3 

792.8 

232 

966.5 

973.2 

969.9 

969.6 

967.6 

960.3 

953.5 

944.7 

934.2 

921.0 

905.6 

233 

958.0 

966.7 

965.9 

966.8 

965.1 

956.8 

948.7 

939.2 

928.7 

916.2 

902.5 

234 

852.5 

858.1 

855.9 

854.9 

851.8 

843.4 

835.0 

825.7 

816.0 

804.7 

792.3 

235 

566.9 

589.1 

603.6 

612.7 

617.8 

620.3 

621.7 

621.3 

620.0 

616.8 

608.9 

236 

531.0 

557.6 

576.5 

596.3 

610.1 

620.3 

629.7 

640.7 

650.0 

657.2 

662.9 

237 

505.9 

526.4 

545.1 

563.0 

580.4 

595.3 

614.8 

632.8 

654.3 

676.3 

697.3 

238 

507.4 

526.8 

542.6 

557.2 

572.7 

587.1 

614.6 

635.6 

656.1 

677.7 

701.1 

239 

508.3 

525.1 

539.2 

555.3 

573.1 

589.1 

612.2 

632.5 

653.6 

676.1 

700.8 

240 

491.6 

501.6 

510.1 

520.2 

529.3 

533.8 

542.7 

559.3 

579.3 

603.4 

631.1 

241 

467.1 

498.1 

522.1 

544.8 

565.2 

579.6 

592.9 

600.0 

581.8 

585.5 

589.6 

242 

235.9 

224.0 

209.2 

196.6 

185.2 

176.0 

167.6 

160.9 

160.0 

170.8 

196.5 

243 

336.3 

324.8 

311.4 

299.9 

289.3 

279.6 

270.6 

262.1 

254.7 

247.6 

240.9 

244 

790.3 

775.7 

756.1 

739.9 

724.5 

707.5 

689.4 

666.0 

628.5 

584.8 

551.0 

245 

758.5 

738.3 

712.6 

688.7 

662.7 

627.9 

589.1 

566.1 

551.2 

535.4 

523.9 

246 

628.5 

631.1 

629.5 

629.7 

622.3 

619.2 

620.7 

622.9 

623.5 

600.4 

591.6 

247 

586.6 

601.1 

608.2 

612.3 

612.4 

604.5 

600.4 

599.3 

598.3 

585.5 

570.8 

248 

583.8 

592.5 

594.1 

596.4 

599.5 

596.3 

582.5 

546.9 

534.4 

527.4 

519.3 

249 

585.9 

597.7 

601.6 

605.0 

606.0 

600.8 

587.6 

555.4 

541.6 

531.1 

518.8 

250 

426.8 

456.8 

482.1 

506.9 

529.0 

545.1 

561.5 

572.6 

579.7 

583.0 

582.9 

251 

362.7 

375.6 

385.6 

395.7 

406.3 

414.1 

423.8 

433.4 

441.7 

448.4 

452.8 

252 

64.3 

72.2 

73.4 

77.0 

80.5 

89.1 

83.3 

94.3 

93.3 

91.9 

100.9 
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4T 


Table XdV; AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /? = 2.0°, M w = 1.20, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


? 


ominal 

a 





Ori- 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

fice 

ft ioi6 

ft 1017 

ft 1018 

ft 1019 

ft 1020 

R: 1021 

ft 1022 

ft 1023 

ft 1024 

ft 1025 

ft 1026 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

582.9 

602.5 

628.7 

659.6 

689.2 

720.8 

750.9 

782.3 

811.9 

839.6 

867.8 

3 

666.9 

672.4 

678.0 

682.0 

683.6 

684.6 

682.8 

681.3 

675.5 

668.5 

658.5 

4 

725.2 

732.0 

738.9 

744.3 

749.2 

752.5 

755.8 

751.2 

746.5 

740.4 

734.6 

5 

681.6 

683.3 

684.6 

684.3 

683.6 

679.9 

675.4 

671.8 

664.5 

656.5 

646.2 

6 

741.2 

742.3 

743.0 

742.7 

744.6 

742.9 

738.9 

729.9 

722.0 

713.3 

705.7 

7 

691.7 

690.6 

688.4 

684.1 

678.7 

672.8 

665.9 

659.5 

649.9 

640.1 

628.6 

8 

757.7 

755.2 

752.1 

747.2 

743.5 

738.7 

734.6 

722.8 

712.8 

702.7 

693.7 

9 

309.0 

782.1 

752.5 

719.3 

690.5 

660.7 

631.3 

598.4 

570.1 

547.2 

520.5 

10 

537.6 

556.3 

578.7 

607.9 

634.3 

662.8 

690.1 

719.1 

747.0 

773.8 

801.0 

11 

627.2 

631.5 

634.5 

634.7 

634.5 

635.0 

632.7 

629.7 

622.0 

614.0 

603.4 

12 

683.6 

684.4 

687.8 

691.1 

694.1 

694.4 

695.6 

689.3 

682.9 

675.3 

668.4 

13 

630.5 

631.9 

634.3 

637.8 

638.3 

636.2 

632.1 

629.9 

623.6 

617.0 

607.5 

14 

687.8 

689.5 

691.4 

694.9 

695.5 

692.9 

691.0 

684.1 

677.3 

669.9 

663.3 

15 

639.2 

639.9 

639.7 

637.9 

635.6 

634.0 

630.4 

625.0 

616.1 

609.2 

599.9 

16 

691.4 

690.6 

689.5 

686.8 

685.2 

682.3 

680.2 

670.5 

661.4 

652.5 

644.0 

17 

805.3 

782.5 

758.1 

732.2 

712.0 

693.8 

678.1 

662.8 

644.6 

615.9 

587.0 

wm 

590.5 

599.0 

595.6 

590.3 

589.2 

590.3 

590.6 

590.7 

591.4 

582.6 

571.0 

20 

620.9 

637.1 

642.7 

644.1 

644.6 

642.5 

642.4 

642.9 

639.9 

633.5 

620.7 

21 

583.6 

585.4 

588.1 

590.4 

589.6 

586.1 

579.3 

574.5 

570.3 

566.3 

564-9 

22 

631.9 

634.1 

636.8 

635.1 

633.0 

626.4 

621.7 

607.6 

599.8 

592.0 

587.4 

23 

550.4 

554.0 

556.2 

555.3 

552.4 

548.6 

533.9 

531.4 

525.0 

515.6 

508.7 

24 

558.5 

561.0 

562.0 

565.9 

570.2 

568.3 

553.6 

550.5 

544.2 

539.4 

539.1 

25 

551.6 

562.5 

573.0 

581.8 

587.0 

590.5 

593.6 

586.1 

547.1 

517.4 

508.7 

26 

584.5 

593.9 

602.9 

609.6 

614.3 

616.6 

620.8 

615.2 

573.2 

545.7 

537.2 

43 

620.7 

628.9 

637.4 

644.8 

649.7 

654.1 

654.7 

655.0 

651.0 

645.9 

637.8 

44 

664.6 

674.2 

683.9 

692.4 

699.9 

705.6 

711.4 

709.7 

707.2 

702.9 

699.0 

67 

535.4 

545.1 

555.7 

565.8 

569.7 

569.7 

569.1 

534.8 

512.6 

506.3 

498.0 

68 

564.8 

576.3 

587.5 

595.7 

600.1 

602.3 

606.4 

584.0 

552.5 

546.5 

539.7 

85 

696.0 

699.3 

701.4 

701.6 

700.0 

697.7 

694.3 

690.7 

683.2 

674.4 

663.4 

86 

725.8 

741.8 

759.0 

775.7 

790.9 

805.4 

819.3 

826.5 

832.4 

836.3 

840.4 

87 

613.5 

631.0 

652.7 

676.4 

697.4 

720.2 

739.1 

759.2 

775.8 

790.4 

803.8 

88 

567.2 

585.4 

597.6 

615.7 

634.1 

653.6 

676.2 

697.4 

718.5 

739.5 

761.8 

89 

503.1 


527.4 

542.7 

557.8 

572.7 

587.9 

609.1 

631.4 

651.5 

671.2 

90 

503.0 

515.4 

530.4 

548.3 

566.4 

586.0 

599.8 

619.0 

640.9 

661.4 

682.7 

91 

507.7 

516.3 

528.9 

544.0 

559.9 

576.0 

591.6 

612.6 

635.3 

656.1 

677.5 

921 

817.9 

790.1 

758.8 

722.9 

691.5 

658.7 

626.8 

594.9 

573.9 

537.6 

512.4 






































































































































































































































Tahle XCIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: = 2.0°, M m = 1.20, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1016 

R 1017 

R 1018 

R 1019 

R 1020 

R 1021 

R 1022 

R 1023 

R 1024 

R 1025 

R 1026 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

609.0 

635.6 

665.1 

697.2 

727.8 

761.2 

793.0 

824.7 

854.8 

883.0 

911.2 

93 

533.2 

551.8 

574.7 

601.4 

625.5 

653.5 

680.6 

708.9 

736.6 

763.5 

790.6 

94 

611.5 

634.5 

662.0 

693.0 

722.6 

754.6 

785.5 

816.8 

846.3 

873.9 

901.9 

95 

553.1 

569.9 

582.0 

600.2 

618.8 

638.5 

661.1 

682.4 

703.7 

724.8 

747.2 

125 

566.9 

571.9 

576.4 

577.5 

576.5 

566.3 

555.9 

546.7 

535.7 

524.2 

509.7 

126 

617.8 

620.7 

622.6 

622.3 

618.4 

608.1 

596.4 

585.5 

572.1 

559.7 

548.7 

128 

904.7 

893.7 

882.5 

869.5 

858.5 

847.9 

837.9 

826.0 

811.9 

796.3 

779.4 

132 

477.0 

487.2 

499.7 

514.3 

529.5 

546.7 

563.3 

578.8 

594.8 

611.4 

628.2 

201 

1122.5 

1103.9 

1082.1 

1053.7 

1026.6 

995.2 

962.9 

928.7 

894.3 

859.5 

822.6 

202 

1174.3 

1165.6 

1154.0 

1137.1 

1119.5 

1098.4 

1075.9 

1050.4 

1023.8 

995.9 

966.0 

203 

1185.6 

1187.5 

1187.1 

1182.3 

1175.1 

1164.9 

1152.9 

1136.1 

1117.2 

1096.8 

1073.5 

204 

1148.8 

1162.1 

1173.5 

1181.7 

1186.1 

1188.5 

1188.8 

1183.6 

1175.2 

1164.5 

1150.7 

205 

1060.4 

1083.4 

1106.4 

1127.6 

1145.0 

1161.5 

1175.0 

1182.9 

1186.7 

1188.1 

1186.7 

206 

958.6 

987.0 

1016.1 

1045.3 

1070.6 

1096.4 

1119.5 

1137.8 

1152.0 

1163.8 

1173.2 

207 

872.9 

902.2 

932.9 

965.0 

993.4 

1024.1 

1051.9 

1076.4 

1096.9 

1115.3 

1132.6 

208 

813.3 

841.9 

873.2 

906.3 

936.8 

969.4 

999.6 

1027.3 

1051.6 

1073.7 

1095.1 

209 

991.7 

998.4 

1002.5 

1003.3 

1001.6 

997.9 

993.6 

987.3 

976.8 

963.6 

947.5 

210 

1056.6 

1066.0 

1072.9 

1076.8 

1077.7 

1076.5 

1074.3 

1069.1 

1059.6 

1047.5 

1032.4 

211 

1115.7 

1127.8 

1137.8 

1144.6 

1148.1 

1149.5 

1149.1 

1144.0 

1135.3 

1123.7 

1109.0 

212 

1145.7 

1157.5 

1167.9 

1175.3 

1179.3 

1181.8 

1181.6 

1175.1 

1166.3 

1155.5 

1142.1 

213 

1107.3 

1116.3 

1124.0 

1128.5 

1131.2 

1131.9 

1129.9 

1120.9 

1110.7 

1098.9 

1085.5 

214 

1048.3 

1054.0 

1058.9 

1060.6 

1061.1 

1059.9 

1056.0 

1044.7 

1033.2 

1020.2 

1006.3 

215 

813.7 

785.9 

755.0 

719.7 

688.8 

656.2 

624.5 

592.2 

570.5 

540.9 

513.0 

216 

693.1 

699.9 

706.1 

710.5 

712.6 

714.1 

713.5 

712.8 

707.8 

701.2 

691.9 

217 

758.0 

764.9 

771.3 

776.0 

780.5 

783.3 

785.6 

780.4 

775.1 

768.5 

762.0 

218 

609.4 

632.1 

660.1 

691.8 

722.2 

754.5 

784.8 

816.2 

845.5 

872.9 

900.3 

219 

568.3 

571.8 

579.2 

583.9 

581.4 

577.2 

568.3 

563.6 

563.5 

563.7 

563.7 

220 

604.9 

609.0 

614.9 

617.3 

617.5 

612.0 

607.0 

593.3 

586.5 

585.4 

587.2 

221 

532.3 

544.1 

557.6 

568.9 

578.3 

587.5 

595.1 

598.4 

592.5 

568.3 

527.4 

222 

558.2 

569.0 

581.3 

593.4 

602.2 

607.5 

611.1 

614.3 

612.8 

593.7 

549.6 

223 

505.6 

518.0 

532.6 

545.4 

554.4 

563.5 

568.3 

572.3 

568.9 

540.6 

504.2 

224 

523.7 

535.4 

548.5 

562.2 

574.0 

579.5 

583.9 

587.8 

591.4 

575.6 

533.0 

225 

759.3 

736.9 

711.4 

681.3 

653.1 

627.2 

602.8 

578.6 

562.1 

548.4 

535.1 

226 

921.7 

893.3 

862.4 

827.2 

796.3 

762.7 

729.5 

696.8 

665.7 

636.3 

607.1 

227 

976.3 

949.2 

919.8 

884.8 

853.8 

819.8 

786.0 

752.4 

720.0 

688.6 

656.8 

228 

1048.3 

1023.1 

994.9 

961.0 

929.7 

8941 

858.2 

821.6 

785.2 

748.3 

710.2 
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Table XCHV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: = 2.0°, M m = 1.20, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1016 

R 1017 

o 

00 

R 1019 

R 1020 

R 1021 

R 1022 

R 1023 

R 1024 

R 1025 

R 1026 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

692.5 

719.3 

749.9 

783.4 

814.9 

849.0 

881.0 

912.2 

940.7 

967.4 

993.6 

230 

507.6 

519.6 

535.5 

556.0 

578.0 

602.2 

624.2 

648.8 

672.4 

695.3 

719.8 

231 

821.8 

823.0 

822.6 

819.5 

814.9 

808.8 

802.5 

796.4 

786.2 

774.9 

760.7 

232 

934.5 

938.7 

940.2 

938.7 

935.1 

929.6 

923.7 

916.5 

905.2 

891.7 

875.3 

233 

991.4 

993.8 

995.3 

993.9 

992.5 

989.3 

984.1 

971.4 

959.4 

946.2 

932.7 

234 

889.5 

889.1 

888.0 

884.6 

882.1 

877.9 

872.8 

859.8 

848.4 

836.3 

824.4 

235 

553.5 

569.5 

583.3 

592.1 

595.0 

592.6 

598.1 

600.7 

599.0 

595.1 

571.6 

236 

528.8 

547.6 

568.1 

580.6 

589.3 

601.9 

616.2 

625.5 

631.6 

636.3 

633.6 

237 

513.1 

523.2 

538.2 

554.3 

571.5 

590.7 

609.0 

632.9 

650.3 

667.3 

684.1 

238 

510.6 

520.4 

534.2 

549.4 

569.6 

592.9 

614.1 

634.1 

653.7 

672.9 

693.2 

239 

510.2 

520.6 

535.5 

553.2 

571.2 

591.2 

613.5 

634.3 

655.2 

675.8 

698.0 

240 

494.0 

498.4 

505.9 

515.8 

525.2 

534.0 

543.1 

560.4 

581.2 

604.3 

629.7 

241 

482.4 

503.1 

525.0 

545.5 

563.7 

578.1 

585.8 

574.7 

562.7 

564.6 

564.0 

242 

236.5 

229.3 

216.7 

201.5 

188.9 

180.9 

184.3 

182.0 

183.4 

185.3 

190.5 

243 

335.7 

325.6 

313.2 

299.0 

287.5 

277.4 

267.9 

259.8 

252.2 

245.3 

238.3 

244 

791.2 

774.5 

757.2 

737.7 

721.3 

705.1 

689.5 

664.4 

624.4 

583.1 

551.7 

245 

759.8 

738.4 

715.1 

687.4 

660.5 

623.1 

586.5 

564.6 

546.5 

533.3 

520.2 

246 

598.2 

599.7 

599.8 

600.2 

589.2 

588.4 

593.9 

600.5 

607.9 

572.2 

562.4 

247 

572.7 

581.9 

589.0 

589.5 

584.5 

584.5 

581.2 

575.7 

564.6 

557.7 

551.8 

248 

563.4 

570.3 

575.6 

577.9 

579.5 

581.3 

567.1 

535.2 

521.7 

511.9 

505.4 

249 

613.8 

617.8 

621.9 

623.3 

623.5 

618.3 

608.6 

567.5 

555.1 

545.0 

533.6 

250 

392.0 

417.3 

447.6 

478.1 

501.5 

525.5 

543.7 

559.5 

567.7 

572.3 

573.2 

251 

349.1 

358.0 

369.3 

381.9 

391.6 

403.8 

414.5 

424.7 

432.4 

438.7 

442.6 

252 

67.9 

76.3 

78.7 

73.9 

86.8 

81.9 

84.9 

96.7 

95.8 

92.7 

109.1 




Tahle XCV: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a — 10.0°, = 1.20, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

0.0° 

2.0° 

K 1014 

R: 1015 

Pi 

Pi 

2 

752.1 

751.4 

3 

714.0 

685.8 

4 

723.0 

752.5 

5 

705.4 

678.3 

6 

706.6 

735.7 

7 

694.5 

668.5 

8 

703.3 

730.8 

9 

631.9 

629.8 

10 

691.1 

690.5 

11 

659.8 

635.1 

12 

668.7 

692.2 

13 

658.3 

636.1 

14 

662.3 

688.0 

15 

655.0 

632.3 

16 

652.0 

676.9 

17 

677.8 

677.5 

19 

612.0 

591.7 

20 

617.8 

640.3 

21 

600.5 

581.5 

22 

592.9 

618.6 

23 

549.6 

534.3 

24 

531.5 

550.6 

25 

609.2 

594.7 

26 

608.7 

619.6 

43 

683.9 

657.8 

44 

679.8 

708.3 

67 

589.3 

569.7 

68 

589.1 

604.7 

85 

725.9 

696.7 

86 

789.0 

816.6 

87 

760.3 

741.3 

88 

676.4 

676.7 

89 

594.3 

588.6 

90 

595.9 

598.8 

91 

592.3 

591.8 

921 

628.5 

624.2 
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Table XCV: AEDC 16' Tunnel - 
Nominal Conditions: a = 10.0°, 


10% Model(continued) 

= 1.20, = 500.0 


Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

0.0 ° 

2.0“ 

R 1014 

R 1015 

Pi 

Pi 

922 

793.0 

792.7 

93 

680.9 

680.4 

94 

784.0 

785.5 

95 

661.4 

661.7 

125 

571.0 

556.7 

126 

577.2 

592.9 

128 

837.2 

838.1 

132 

564.1 

563.4 

201 

964.8 

962.3 

202 

1077.8 

1075.8 

203 

1154.1 

1152.5 

204 

1189.5 

1188.7 

205 

1175.6 

1174.8 

206 

1119.7 

1119.3 

207 

1052.0 

1051.6 

208 

999.6 

999.2 

209 

1022.8 

995.3 

210 

1097.9 

1075.6 

211 

1162.3 

1149.7 

212 

1170.6 

1180.7 

213 

1108.0 

1127.9 

214 

1026.2 

1053.3 

215 

625.6 

623.3 

216 

745.3 

716.1 

217 

751.8 

782.9 

218 

788.5 

785.4 

219 

591.8 

570.3 

220 

575.1 

602.7 

221 

604.1 

595.8 

222 

601.4 

609.5 

223 

576.7 

569.0 

224 

574.8 

582.7 

225 

603.1 

601.6 

226 

728.8 

728.4 

227 

786.4 

785.0 

228 

859.0 

857.8 




Table XCV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: a = 10.0 


M = 
Upright, 


1.20, q„ = 500.0 
Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal £ 

0.0° 

2.0° 

R 1014 

R 1015 

Pi 

Pi 

229 

881.4 

880.8 

230 

625.3 

625.0 

231 

836.1 

805.1 

232 

954.4 

925.6 

233 

951.3 

981.1 

234 

837.4 

869.0 

235 

622.0 

599.1 

236 

630.4 

617.0 

237 

617.3 

610.4 

238 

618.3 

615.4 

239 

615.3 

614.5 

240 

544.9 

543.2 

241 

594.1 

586.5 

242 

166.1 

173.0 

243 

268.1 

267.3 

244 

690.2 

688.9 

245 

587.4 

584.7 

246 

621.3 

597.3 

247 

600.6 

583.7 

248 

583.4 

567.8 

249 

589.2 

606.3 

250 

562.4 

545.6 

251 

424.7 

415.3 

252 

84.9 

84.6 
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Table XCVL AEDC 16 f Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: = 0.0°, M b = 1.30, = 650.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


I 

N 

ominal a 

Ori- 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

fice 

ft 458 

ft 459 

ft 460 

ft 461 

ft 462 

ft 463 

ft 464 

ft 465 

ft 466 

ft 467 

ft 468 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

688.1 

720.1 

750.6 

784.0 

823.9 

861.8 

899.9 

937.0 

977.6 

1017.0 

1056.5 

3 

826.2 

835.9 

842.6 

846.9 

849.8 

850.4 

849.2 

847.1 

841.0 

834.7 

826.1 

4 

828.6 

841.8 

848.1 

848.3 

853.5 

854.8 

854.6 

852.3 

848.7 

845.2 

840.6 

5 

847.9 

851.2 

853.4 

858.1 

858.3 

851.9 

840.2 

834.5 

825.3 

817.4 

807.4 

6 

836.8 

840.5 

845.3 

848.1 

847.2 

842.5 

836.8 

830.4 

818.9 

812.0 

804.5 

7 

856.7 

854.9 

850.1 

843.7 

834.8 

829.3 

820.9 

811.6 

799.6 

789.4 

777.0 

8 

856.9 

855.9 

854.6 

853.1 

848.2 

837.5 

829.4 

820.8 

811.4 

803.9 

796.9 

9 

957.5 

921.3 

882.6 

844.1 

801.7 

758.1 

726.0 

692.5 

656.3 

625.9 

593.5 

10 

611.9 

638.9 

674.4 

707.6 

741.4 

778.5 

813.5 

848.2 

886.9 

925.5 

964.6 

11 

882.4 

877.5 

869.5 

854.7 

840.0 

829.9 

822.6 

815.9 

805.8 

800.8 

788.0 

12 

867.5 

863.6 

858.5 

850.5 

833.5 

818.8 

808.3 

802.2 

796.3 

789.3 

775.4 

13 

850.6 

842.1 

845.1 

837.7 

830.1 

818.5 

805.0 

796.3 

785.6 

778.5 

769.7 

14 

819.6 

825.0 

833.6 

828.9 

819.9 

807.8 

797.1 

783.0 

774.1 

767.2 

759.5 

15 

808.0 

807.4 

804.5 

796.6 

789.3 

779.3 

768.2 

758.2 

745.6 

735.1 

720.8 

16 

796.8 

797.7 

798.0 

794.5 

788.5 

778.7 

766.5 

754.8 

741.2 

729.5 

717.0 

17 

957.2 

930.6 

904.3 

880.5 

856.6 

834.4 

799.2 

759.3 

716.8 

682.2 

655.0 

19 

703.8 

702.5 

703.4 

705.6 

707.8 

705.0 

706.8 

703.7 

696.8 

690.2 

679.5 

20 

717.9 

722.8 

725.0 

723.3 

726.1 

723.8 

721.6 

713.5 

708.7 

705.9 

699.9 

21 

693.9 

698.1 

697.3 

696.5 

692.5 

691.0 

690.6 

690.7 

683.0 

674.0 

668.8 

22 

679.8 

676.1 

678.2 

676.0 

670.9 

667.1 

666.2 

665.7 

662.2 

658.3 

657.5 

23 

631.0 

620.1 

607.6 

607.9 

605.4 

602.9 

596.3 

592.8 

593.1 

598.1 

596.8 

24 

650.7 

642.7 

625.5 

627.7 

635.6 

640.1 

632.6 

628.0 

617.2 

615.1 

613.8 

25 

653.7 

660.3 

666.8 

664.9 

638.2 

610.9 

605.6 

602.3 

591.4 

582.2 

575.9 

26 

658.0 

665.3 

671.7 

665.9 

648.5 

617.0 

608.2 

607.4 

602.5 

595.6 

590.1 

43 

826.8 

831.7 

836.1 

836.3 

841.1 

838.7 

836.1 

833.7 

831.5 

830.4 

828.1 

44 

758.0 

760.2 

773.2 

785.7 

785.9 

782.2 

782.1 

781.7 

782.8 

785.1 

786.5 

67 

620.1 

631.5 

635.7 

612.8 

591.7 

592.3 

594.0 

595.1 

586.4 

579.3 

571.3 

68 

627.9 

631.9 

639.6 

636.8 

610.2 

605.8 

605.8 

605.3 

604.8 

602.0 

599.0 

85 

864.1 

868.0 

867.1 

869.2 

869.9 

866.6 

862.7 

857.0 

849.4 

840.0 

829.1 

86 

829.0 

851.3 

874.4 

894.6 

914.3 

929.2 

942.0 

952.8 

962.5 

971.5 

979.6 

87 

735.5 

768.7 

797.4 

825.9 

855.4 

882.9 

908.4 

933.5 

958.7 

982.4 

1004.4 

88 

635.0 

643.3 

665.7 

687.9 

714.3 

733.2 

763.0 

795.5 

825.1 

853.1 

884.3 

89 

551.7 

571.2 

598.6 

621.3 

643.4 

665.4 

686.9 

709.8 

735.6 

764.1 

795.3 

90 

554.1 

570.1 

590.5 

616.0 

638.9 

663.7 

685.4 

707.5 

737.0 

765.2 

793.8 

91 

560.3 

576.5 

598.5 

621.7 

644.1 

666.9 

687.6 

708.0 

736.8 

766.2 

798.0 

921 

968.4 

928.6 

886.0 

844.1 

799.8 

759.3 

729.7 

693.6 

650.3 

617.6 

587.0 




Tabic XCVt AEDC 16' Tunnel -10% Model(continued) 

Nominal Conditions: 0 = 0.0°, = 1.30, = 650.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

iOminal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 458 

* 

to 

R 460 

R 461 

R 462 

00 

3 

oi 

R 464 

R 465 1 

R 466 

R 467 

R 468 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

712.6 

741.6 

784.3 

827.1 

871.0 

911.3 

951.6 

989.9 

1032.4 

1072.9 

1112.9 

93 

607.9 

635.4 

670.1 

701.6 

734.7 

765.6 

798.9 

833.3 

872.3 

911.3 

950.5 

94 

703.2 

750.1 

787.1 

823.4 

863.1 

900.7 

938.9 

976.1 

1017.5 

1057.1 

1096.4 

95 

619.5 

627.5 

650.4 

672.7 

699.3 

718.2 

748.1 

780.6 

810.1 

838.4 

869.8 

125 

660.3 

658.2 

652.9 

654.1 

650.1 

644.3 

636.9 

626.8 

613.9 

604.5 

594.0 

126 

665.5 

660.3 

656.7 

657.8 

652.8 

647.2 

641.7 

633.2 

622.6 

612.7 

602.7 

128 

1113.3 

1095.2” 

1075.6 

1055.5 

1032.2 

1007.9 

980.3 

952.5 

921.6 

894.0 

869.6 

132 

555.4 

566.7 

587.6 

602.6 

622.8 

637.5 

645.1 

650.9 

666.6 

887.0 

717.3 

201 

1404.9 

1378.0 

1346.7 

1311.9 

1272.2 

1233.8 

1194.2 

1150.9 

1103.3 

1057.7 

1012.3 

202 

1479.5 

1466.5 

1450.2 

1428.5 

1401.6 

1374.8 

1347.8 

1315.4 

1277.7 

1240.2 

1205.2 

203 

1499.9 

1501.0 

1500.9 

1493.5 

1480.1 

1465.6 

1451.9 

1431.7 

1402.9 

1374.7 

1348.9 

204 

1452.0 

1469.2 

1485.8 

1494.6 

1497.7 

1496.9 

1498.2 

1493.9 

1479.9 

1465.4 

1452.3 

205 

1331.4 

1362.9 

1394.9 

1421.2 

1442.7 

1459.4 

1476.1 

1489.0 

1492.6 

1495.0 

1497.0 

206 

1194.6 

1234.0 

1273.3 

1309.4 

1343.2 

1371.6 

1399.7 

1425.6 

1444.5 

1461.8 

1476.3 

207 

1072.1 

1113.7 

1156.0 

1196.6 

1236.1 

1270.4 

1304.7 

1336.9 

1366.0 

1392.9 

1416.9 

208 

988.4 

1029.2 

1071.2 

1112.7 

1154.3 

1191.4 

1228.3 

1263.4 

1298.0 

1329.5 

1358.1 

209 

1272.3 

1280.6 

1284.6 

1285.7 

1283.7 

1279.4 

1271.8 

1263.7 

1247.5 

1231.4 

1214.2 

210 

1357.1 

1369.8 

1379.1 

1383.1 

1383.2 

1381.3 

1377.3 

1370.8 

1355.4 

1340.4 

1324.4 

211 

1425.7 

1441.9 

1455.2 

1462.4 

1464.6 

1464.6 

1463.9 

1458.5 

1444.2 

1429.2 

1414.7 

212 

1430.1 

1444.9 

1461.2 

1468.6 

1471.7 

1470.6 

1470.4 

1466.1 

1451.8 

1437.9 

1425.5 

213 

1363.0 

1374.2 

1386.6 

1391.8 

1392.8 

1389.7 

1388.5 

1379.5 

1364.7 

1350.6 

1338.0 

214 

1267.7 

1275.4 

1283.9 

1286.2 

1285.5 

1279.9 

1273.6 

1264.5 

1249.3 

1235.0 

1220.9 

215 

966.3 

927.7 

886.3 

844.8 

799.6 

754.7 

718.0 

690.4 

651.7 

617.7 

587.5 

216 

861.9 

872.3 

879.3 

886.0 

890.0 

891.6 

891.3 

890.0 

885.0 

879.2 

871.2 

217 

863.0 

873.0 

882.8 

889.5 

894.6 

895.4 

894.6 

891.8 

887.3 

882.5 

877.0 

218 

712.0 

745.9 

788.7 

827.5 

868.8 

907.1 

945.7 

983.5 

1025.2 

1064.7 

1103.6 

219 

674.8 

681.7 

684.4 

682.6 

677.8 

677.4 

679.2 

678.7 

677.8 

673.9 

666.4 

220 

645.6 

646.5 

653.1 

654.4 

649.4 

647.7 

655.1 

661.8 

665.1 

662.8 

656.4 

221 

629.9 

645.7 

658.2 

667.8 

669.6 

658.0 

617.7 

596.7 

591.7 

587.2 

582.7 

222 

638.5 

656.8 

667.9 

679.2 

685.9 

681.6 

642.9 

607.7 

595.9 

590.2 

587.3 

223 

598.9 

618.7 

639.1 

652.1 

656.2 

642.8 

602.7 

584.4 

576.1 

570.3 

565.0 

224 

604.2 

623.6 

640.9 

656.8 

667.8 

661.6 

623.6 

593.2 

582.3 

574.0 

565.9 

225 

870.5 

835.3 

804.9 

773.0 

738.9 

709.1 

681.6 

660.1 

638.6 

618.9 

594.7 

226 

1117.7 

1078.7 

1036.6 

995.9 

952.4 

912.0 

870.8 

SEED 

789.2 

752.6 

716.0 

227 

1195.2 

1157.5 

1116.4 

1075.8 

1032.4 

991.3 

949.0 

906.2 

860.6 

819.1 

777.3 

228 

1297.3 

1261.9 

1222.1 

1181.3 

1136.3 

1093.2 

1048.2 

1002.8 

952.6 

904.4 

855.1 
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Table XCVL AEDC 16' Tunnel - 10 % Model(continued) 

Nominal Conditions: = 0.0°, = 1.30, — 650.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 458 

ft 459 

ft 460 

ft 461 

ft 462 

ft 463 

ft 464 

ft 465 

ft 466 

ft 467 

ft 468 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

329 

826.5 

865.6 

907.0 

948.8 

992.2 

1031.9 

1071.7 

1110.1 

1151.3 

1189.0 

1225.7 

230 

528.9 

551.8 

579.0 

607.0 

646.9 

685.5 

713.7 

741.4 

774.7 

811.4 

848.5 

231 

1043.0 

1044.1 

1041.7 

1037.8 

1032.6 

1025.2 

1016.1 

1007.2 

993.3 

979.7 

964.2 

232 

1196.1 

1201.0 

1201.4 

1199.5 

1195.1 

1188.5 

1179.0 

1169.3 

1152.6 

1136.0 

1118.3 

233 

1179.0 

1183.0 

1187.0 

1186.4 

1182.9 

1175.6 

1167.1 

1156.5 

1141.5 

1127.5 

1113.4 

234 

1031.4 

1032.9 

1034.0 

1031.8 

1027.7 

1019.8 

1010.9 

1000.5 

987.8 

976.2 

963.8 

235 

651.5 

681.0 

693.1 

703.4 

711.0 

723.3 

732.1 

732.5 

721.3 

713.7 

703.8 

236 

604.4 

633.8 

657.0 

682.2 

702.3 

725.2 

744.2 

753.7 

760.8 

770.2 

777.8 

237 

558.6 

579.3 

604.5 

628.2 

665.8 

690.1 

716.5 

740.5 

762.8 

794.6 

821.9 

238 

546.7 

568.7 

597.4 

622.2 

654.0 

675.0 

707.7 

742.5 

769.3 

796.6 

825.7 

239 

550.0 

573.3 

599.7 

622.5 

649.6 

669.1 

698.2 

731.5 

761.2 

789.9 

821.4 

240 

506.9 

517.8 

525.6 

543.9 

564.2 

574.3 

600.4 

626.8 

652.1 

683.5 

718.2 

241 

523.1 

558.5 

580.9 

591.6 

593.7 

605.3 

619.5 

633.1 

642.8 

656.0 

670.1 

242 

272.7 

256.7 

239.9 

225.8 

211.8 

201.2 

191.9 

181.7 

173.9 

171.5 

177.3 

243 

405.8 

390.1 

374.4 

360.2 

345.5 

333.0 

321.8 

311.1 

301.1 

293.6 

286.3 

244 

935.9 

903.7 

864.5 

810.3 

738.3 

692.7 

680.1 

635.5 

611.4 

600.2 

586.9 

245 

868.8 

823.4 

779.0 

749.4 

721.4 

694.2 

672.4 

649.8 

624.8 

603.7 

587.3 

246 

678.1 

696.0 

694.9 

706.2 

708.8 

712.2 

704.2 

692.7 

688.9 

685.5 

683.0 

247 

670.1 

683.0 

687.7 

689.7 

697.1 

703.5 

705.2 

696.7 

685.9 

676.4 

662.0 

248 

654.1 

645.8 

634.0 

610.9 

605.0 

601.2 

594.6 

590.5 

583.8 

578.7 

567.2 

249 

683.7 

688.9 

689.4 

662.3 

643.1 

640.9 

634.1 

632.6 

626.2 

617.2 

592.0 

250 

486.5 

521.6 

557.7 

593.2 

622.6 

644.3 

660.8 

672.2 

676.2 

672.9 

662.8 

251 

422.2 

437.9 

452.0 

466.4 

481.8 

492.0 

502.5 

512.8 

517.7 

514.5 

501.9 

252 

86.4 

89.8 

94.3 

99.2 

105.2 

107.3 

109.2 

119.4 

111.9 

120.3 

127.1 
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Table XGVII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: 0 = 0.0°, = 1.30, = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

m 


[ommal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0 ° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 417 

R 418 

R 419 

R 420 

R 421 

R 422 

R 423 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

521.2 

547.2 

569.7 

594.9 

622.4 

651.7 

681.4 

3 

622.9 

630.9 

636.8 

640.0 

641.4 

641.0 

639.2 

4 

631.2 

638.9 

644.8 

648.6 

651.4 

653.5 

6545 

5 

639.0 

641.6 

642.9 

642.1 

640.4 

635.4 

630.8 

6 

643.8 

645.3 

646.2 

646.6 

645.8 

643.7 

639.9 

7 

649.3 

647.9 

645.5 

641.0 

635.6 

625.5 

618.2 

8 

659.2 

657.1 

654.3 

649.9 

645.0 

639.7 

635.0 

9 

731.5 

700.4 

670.2 

639.2 

606.9 

573.2 

547.6 

10 

464.9 

488.6 

514.3 

537.7 

562.5 

591.0 

617.6 

11 

653.3 

658.0 

650.6 

641.6 

633.3 

623.8 

616.5 

12 

662.5 

657.7 

646.6 

638.0 

630.9 

622.8 

615.5 

13 

633.0 

632.5 

632.2 

630.4 

623.6 

612.8 

605.1 

14 

629.4 

628.3 

631.8 

627.2 

621.7 

613.1 

605.4 

15 

610.0 

610.0 

608.7 

604.6 

598.9 

590.2 

582.6 

16 

611.0 

610.2 

608.4 

604.3 

599.4 

592.0 

584.6 

17 

730.8 

707.3 

688.1 

669.8 

652.3 

635.1 

607.6 

19 

534.3 

530.8 

532.6 

537.9 

536.6 

537.2 

537.7 

20 

538.4 

542.3 

547.2 

552.3 

552.3 

551.6 

551.3 

21 

520.8 

521.5 

524.2 

525.3 

524.6 

522.6 

521.2 

22 

530.4 

525.5 

523.4 

519.3 

517.7 

516.6 

516.6 

23 

503.2 

506.8 

494.8 

485.3 

483.9 

486.6 

485.0 

24 

494.9 

492.9 

483.7 

485.5 

489.0 

487.0 

483.7 

25 

504.7 

507.3 

508.2 

505.3 

494.3 

469.7 

461.8 

26 

500.8 

503.6 

504.7 

500.4 

487.1 

461.3 

456.1 

43 

621.6 

627.8 

632.3 

633.4 

633.6 

632.6 

632.2 

44 

600.4 

605.5 

607.0 

605.2 

603.0 

600.9 

601.5 

67 

476.1 

481.5 

484.3 

479.4 

460.0 

452.8 

454.6 

68 

475.9 

480.1 

481.7 

476.6 

458.9 

458.2 

457.4 

85 

654.8 

658.6 

661.1 

660.8 

658.8 

655.2 

650.9 

86 

637.5 

655.5 

671.6 

685.5 

698.5 

711.0 

722.1 

87 

557.4 

583.6 

605.3 

626.2 

647.3 

668.1 

687.9 

88 

491.7 

508.7 

520.1 

535.6 

555.3 

578.5 

596.6 

89 

413.0 

427.5 

446.3 

464.2 

482.5 

502.4 

522.8 

90 

419.4 

438.6 

456.2 

475.6 

487.2 

505.0 

525.9 

91 

423.5 

436.5 

454.0 

469.8 

484.4 

503.0 

522.3 

921 

744.7 

711.6 

678.8 

644.8 

611.1 

579.1 

555.8 
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Table XGVIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: fi = 0.0°, = 1.30, = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

m 


[ominfll a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 417 

R 418 

R 419 

R 420 

R 421 

R 422 

R 423 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

543.9 

571.0 

602.4 

631.8 

661.5 

693.1 

723.9 

93 

460.5 

484.9 

510.7 

532.3 

556.7 

583.0 

607.7 

94 

538.0 

572.2 

601.1 

627.8 

655.8 

685.5 

715.0 

95 

475.9 

492.9 

504.7 

519.9 

540.0 

563.3 

581.5 

125 

503.3 

502.1 

500.1 

501.2 

500.7 

499.3 

493.0 

126 

516.6 

510.8 

505.0 

503.7 

502.1 

498.6 

495.1 

128 

851.6 

837.2 

823.3 

808.7 

793.1 

7744 

754.3 

132 

422.7 

435.2 

448.0 

457.3 

470.1 

482.8 

4949 

201 

1072.7 

1050.9 

1028.0 

1002.6 

974.5 

943.6 

911.7 

202 

1129.2 

1118.4 

1106.4 

1091.5 

1073.1 

1051.9 

1029.1 

203 

1143.4 

1144.2 

1143.4 

1139.5 

1132.1 

1121.4 

1108.5 

204 

1108.7 

1120.4 

1131.6 

1139.4 

1144.1 

1145.3 

1144.8 

205 

1014.7 

1040.6 

1063.3 

1083.3 

1100.9 

1116.0 

1128.5 

206 

909.8 

942.2 

971.6 

998.2 

1023.6 

1047.6 

1070.0 

207 

818.8 

852.3 

883.5 

912.7 

941.0 

969.5 

996.8 

208 

755.0 

788.0 

819.4 

849.2 

878.5 

908.5 

937.9 

209 

965.5 

972.4 

976.9 

977.5 

976.3 

972.1 

965.8 

210 

1031.2 

1041.2 

1048.7 

1052.3 

1053.5 

1051.9 

1047.8 

211 

1085.4 

1098.0 

1107.8 

11142 

1117.9 

1118.4 

1116.5 

212 

1092.4 

11042 

1114.5 

1121.4 

1125.7 

1126.9 

1125.9 

213 

1043.8 

1052.6 

1060.3 

1064.8 

1067.0 

1066.5 

1063.7 

214 

973.3 

979.0 

983.8 

985.4 

985.5 

982.9 

978.3 

215 

740.1 

707.2 

675.0 

641.8 

608.2 

573.6 

547.3 

216 

651.0 

659.6 

666.4 

670.3 

672.3 

672.6 

671.5 

217 

663.9 

671.4 

677.3 

681.0 

683.7 

685.3 

686.0 

218 

543.0 

571.6 

602.2 

630.3 

659.4 

689.6 

719.4 

219 

506.5 

509.5 

513.4 

515.2 

5140 

513.6 

513.6 

220 

504.1 

503.8 

506.2 

503.7 

501.3 

502.0 

509.0 

221 

485.8 

501.5 

514.1 

522.9 

524.5 

516.6 

485.4 

222 

490.4 

506.7 

519.1 

527.8 

530.3 

519.9 

481.2 

223 

464.6 

482.1 

496.8 

505.8 

510.4 

506.8 

475.5 

224 

464.1 

481.9 

494.8 

5046 

513.1 

508.8 

473.9 

225 

663.0 

632.5 

609.5 

584.8 

561.7 

537.8 

516.0 

226 

855.8 

823.2 

791.5 

759.6 

727.6 

694.6 

663.8 

227 

914.6 

883.3 

852.6 

821.5 

789.6 

756.1 

724.0 

228 

991.6 

962.5 

933.0 

902.3 

869.7 

834.5 

799.5 



































































































































































Table XCVTL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: fi - 0.0°, = 1.30, = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

rominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

40° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 417 

R 418 

R 419 

R 420 

R 421 

R 422 

R 423 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

631.2 

663.0 

693.9 

723.9 

754.2 

785.9 

817.0 

230 

403.0 

422.0 

445.2 

468.1 

495.5 

517.5 

545.0 

231 

789.5 

790.5 

790.1 

786.9 

781.9 

775.3 

767.4 

232 

906.8 

910.8 

912.9 

911.2 

907.6 

901.6 

893.7 

233 

906.6 

908.7 

910.6 

909.2 

907.0 

902.6 

896.6 

234 

795.0 

794.7 

7942 

791.1 

787.4 

782.4 

776.6 

235 

487.8 

507.3 

517.0 

525.5 

534.7 

542.8 

547.4 

236 

456.4 

476.4 

4943 

512.3 

529.6 

546.5 

553.5 

237 

424.0 

439.2 

456.4 

476.8 

498.5 

521.0 

537.6 

238 

416.8 

433.7 

453.5 

473.8 

492.1 

515.3 

537.3 

239 

418.9 

435.7 

4544 

472.0 

492.1 

5148 

532.6 

240 

405.3 

410.7 

416.7 

426.8 

439.5 

452.8 

469.1 

241 

396.5 

431.7 

452.2 

466.4 

466.7 

470.8 

482.3 

242 

209.9 

196.9 

1845 

173.1 

163.1 

153.9 

145.2 

243 

312.4 

299.5 

287.4 

276.1 

265.5 

255.6 

246.5 

244 

719.7 

695.4 

668.3 

632.4 

580.0 

535.8 

512.9 

245 

665.1 

627.5 

593.1 

570.0 

547.3 

526.8 

507.2 

246 

512.8 

529.1 

541.8 

544.2 

540.1 

541.1 

532.6 

247 

499.4 

505.3 

513.5 

520.6 

527.2 

528.9 

5241 

248 

520.6 

520.7 

5146 

5044 

485.9 

481.6 

478.9 

249 

518.7 

522.2 

518.3 

498.3 

485.2 

482.3 

480.7 

250 

378.2 

407.5 

435.3 

459.7 

478.9 

497.4 

509.3 

251 

317.6 

330.5 

342.2 

354.6 

365.7 

375.5 

384.1 

252 

66.1 

60.5 

73.6 

75.3 

77.0 

79.9 

82.1 
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Table XCYIIL AEDC 16' Tunnel - 
Nominal Conditions: /S = 0.0°, = 

Upright, 


10% Model 
1.30, = 500.0 

Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

[ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

40* 

6.0° 

8.0° 10.0° 

12.0° 

140° 

16.0° 

18.0° 

R 532 

R 533 

R 534 

R 535 

R 536 

R 537 

R 538 

R 539 

R 540 

R 541 

R 542 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

523.6 

544.1 

565.5 

591.7 

620.3 

649.8 

680.7 

709.9 

742.4 

7746 

8049 

3 

626.6 

634.7 

639.3 

642.8 

644.7 

645.6 

645.7 

644.3 

642.1 

638.8 

632.0 

4 

624.7 

634.1 

640.7 

645.9 

649.4 

650.6 

650.7 

649.1 

648.0 

645.7 

641.1 

5 

641.6 

645.9 

645.7 

645.1 

6441 

640.6 

637.5 

633.6 

629.2 

624.6 

616.7 

6 

636.2 

641.7 

643.1 

644.7 

644.1 

641.2 

634.8 

629.3 

625.4 

620.7 

614.0 

7 

649.7 

651.3 

647.5 

642.9 

637.4 

631.4 

625.6 

618.8 

612.0 

605.4 

595.7 

8 

651.0 

653.7 

651.8 

648.6 

643.9 

637.9 

631.8 

625.2 

619.8 

6141 

606.4 

9 

723.1 

703.2 

673.7 

643.1 

611.5 

578.5 

552.1 

527.1 

503.2 

479.7 

453.9 

10 

466.5 

483.3 

509.0 

535.8 

560.0 

588.5 

616.8 

644.2 

6744 

705.3 

735.0 

11 

658.2 

662.3 

653.1 

643.7 

635.2 

627.0 

620.1 

6144 

609.1 

6041 

594.9 

12 

657.5 

658.2 

647.2 

637.9 

630.5 

621.6 

613.7 

606.6 

602.7 

598.9 

590.5 

13 

633.7 

635.8 

633.9 

632.0 

625.9 

616.4 

608.7 

602.8 

598.6 

590.4 

581.3 

14 

623.1 

627.1 

631.0 

627.7 

621.5 

609.6 

601.0 

5942 

589.2 

583.7 

575.2 

15 

619.8 

622.0 

619.1 

615.0 

608.9 

600.7 

592.9 

585.3 

576.9 

568.4 

555.6 

16 

605.7 

609.5 

608.4 

605.5 

600.3 

592.4 

584.2 

5742 

566.2 

559.1 

548.6 

17 

725.5 

710.8 

691.0 

672.4 

6543 

636.3 

610.4 

581.8 

5540 

529.3 

508.4 

19 

531.0 

531.2 

532.3 

540.2 

541.9 

539.9 

539.8 

535.1 

532.0 

528.4 

520.1 

20 

538.1 

542.1 

544.1 

549.7 

550.0 

548.6 

545.7 

540.7 

539.4 

538.6 

533.4 

21 

525.8 

531.0 

529.8 

528.5 

526.1 

525.4 

526.5 

526.4 

522.6 

516.3 

512.5 

22 

517.8 

519.0 

520.1 

518.3 

513.9 

511.4 

510.4 

510.1 

508.0 

505.4 

502.3 

23 

485.4 

480.8 

470.1 

470.7 

474.5 

473.6 

469.8 

467.2 

467.4 

467.4 

462.1 

24 

484.1 

487.7 

470.2 

465.1 

466.1 

471.3 

456.2 

459.4 

471.7 

460.6 

449.7 

25 

499.9 

506.8 

511.1 

509.5 

499.6 

472.0 

465.3 

462.7 

458.3 

454.1 

449.6 

26 

497.8 

505.0 

509.7 

508.0 

497.5 

472.2 

462.5 

462.0 

459.3 

4546 

450.0 

43 

623.5 

630.2 

633.4 

6348 

6345 

634.4 

634.7 

6345 

6348 

635.2 

633.0 

44 

595.2 

601.3 

604.6 

604.9 

602.8 

600.3 

599.8 

599.8 

602.1 

6045 

605.2 

67 

471.4 

478.6 

483.1 

482.1 

461.3 

4549 

456.4 

457.4 

455.2 

452.8 

448.8 

68 

474.7 

478.9 

483.7 

4846 

469.7 

463.4 

462.3 

461.4 

462.3 

461.2 

457.7 

85 

657.7 

683.1 

664.0 

664.1 

663.0 

660.9 

658.3 

654.3 

650.1 

6447 

636.1 

86 

632.7 

650.1 

666.7 

682.2 

696.2 

707.9 

717.9 

726.2 

735.6 

742.9 

747.9 

87 

561.8 

583.3 

604.6 

626.4 

648.1 

669.4 

690.8 

710.4 

730.8 

750.5 

767.5 

88 

490.4 

508.0 

518.2 

533.3 

551.9 

569.0 

5940 

617.0 

640.7 

665.6 

689.5 

89 

419.6 

434.0 

450.4 

469.0 

485.4 

502.3 

519.9 

538.9 

560.1 

582.6 

606.1 

90 

419.3 

432.1 

447.9 

469.0 

4848 

503.2 

519.4 

538.8 

562.2 

583.7 

605.4 

91 

424.1 

435.3 

451.0 

469.7 

483.3 

501.8 

517.6 

536.3 

559.5 

582.0 

606.0 

921 

736.7 

715.4 

684.3 

651.8 

620.0 

589.8 

5647 

535.6 

505.2 

480.9 

455.9 
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Table XCVIIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: /S = 0.0°, M K = 1.30, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

[omirml a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

40° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 532 

R 533 

R 534 

R 535 

R 536 

R 537 

R 538 

R 539 

R 540 

R 541 

R 542 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

5444 

568.0 

598.4 

630.4 

661.7 

692.9 

724.5 

7548 

788.4 

820.4 

850.2 

93 

461.6 

480.1 

506.0 

531.5 

5548 

581.1 

607.2 

6343 

6643 

695.1 

7245 

94 

539.5 

567.9 

596.7 

625.6 

6548 

6843 

714.8 

744.0 

776.6 

808.1 

837.8 

95 

475.1 

492.7 

502.8 

518.1 

536.8 

5540 

579.1 

602.1 

626.0 

850.9 

6749 

125 

502.5 

503.9 

498.4 

499.2 

497.7 

493.2 

489.1 

482.1 

473.2 

466.8 

458.9 

126 

515.5 

515.9 

508.7 

506.3 

503.1 

499.4 

496.1 

491.4 

484.8 

478.5 

470.8 

128 

848.7 

840.3 

825.1 

809.5 

793.0 

774.0 

7543 

732.6 

712.4 

691.3 

670.8 

132 

4241 

432.7 

447.1 

460.0 

473.4 

486.2 

4943 

500.9 

513.6 

528.4 

549.6 

201 

1068.5 

1054.4 

1030.4 

1002.2 

974.4 

943.9 

912.8 

879.0 

847.6 

814.0 

778.1 

202 

1127.2 

1122.2 

1109.2 

1091.9 

1072.1 

1050.9 

1029.6 

1003.4 

979.6 

952.5 

924.5 

203 

1142.4 

1148.2 

1146.5 

1141.1 

1131.4 

1120.3 

1108.9 

1091.8 

1075.6 

1055.5 

10345 

204 

1107.5 

11244 

11349 

1142.0 

1143.8 

11444 

11443 

1139.7 

1133.9 

11243 

1113.0 

205 

1016.8 

1042.9 

1065.8 

1086.0 

1101.4 

1115.7 

1127.3 

1136.8 

1143.4 

1146.8 

1147.1 

206 

912.5 

943.7 

972.8 

1000.6 

10248 

1048.0 

1068.9 

1088.6 

1106.4 

1121.0 

1130.8 

207 

820.8 

852.7 

883.7 

914.4 

942.8 

970.3 

996.1 

1021.1 

1046.0 

1067.8 

10845 

208 

757.0 

787.5 

818.8 

850.2 

880.0 

909.1 

937.8 

965.0 

993.5 

1018.7 

1039.7 

209 

969.3 

978.3 

981.0 

981.7 

979.3 

976.3 

971.3 

963.5 

955.3 

944.7 

931.1 

210 

1032.8 

1044.8 

1050.6 

10541 

1053.5 

1052.7 

1049.7 

1043.1 

1036.1 

1025.9 

1013.1 

211 

1086.3 

1101.6 

1111.0 

1116.9 

1118.2 

1119.0 

1117.9 

1112.6 

1106.2 

1096.1 

1083.9 

212 

1089.7 

1105.9 

1115.5 

1122.1 

1123.8 

1123.9 

1122.8 

1118.2 

1112.0 

1102.4 

1091.4 

213 

1039.8 

1053.1 

1080.3 

1064.4 

10645 

1062.4 

1059.7 

1053.0 

1046.0 

1036.0 

1024.7 

214 

967.0 

977.5 

982.0 

983.8 

982.4 

978.0 

973.4 

9649 

957.0 

946.6 

934.5 

215 

731.5 

710.1 

678.5 

645.8 

612.6 

578.8 

550.2 

526.7 

499.6 

474.7 

450.4 

216 

6548 

683.8 

669.0 

673.3 

676.1 

677.7 

678.4 

677.5 

676.1 

673.3 

667.0 

217 

656.0 

666.4 

672.9 

678.0 

681.0 

681.9 

681.4 

679.0 

677.7 

6746 

669.2 

218 

545.3 

567.5 

597.8 

628.2 

658.6 

688.8 

719.8 

749.3 

781.9 

813.7 

843.2 

219 

512.2 

519.0 

520.1 

518.9 

515.7 

516.0 

519.1 

519.2 

518.6 

517.3 

512.2 

220 

492.9 

496.6 

501.6 

502.8 

498.7 

497.5 

503.8 

508.3 

510.9 

510.0 

502.4 

221 

490.0 

502.1 

511.5 

519.8 

522.5 

518.9 

491.4 

468.6 

462.5 

459.3 

453.1 

222 

489.7 

502.0 

510.9 

518.4 

522.7 

521.9 

4942 

467.0 

457.7 

452.9 

449.2 

223 

4646 

477.4 

491.4 

502.4 

507.1 

504.9 

477.3 

456.5 

450.3 

448.2 

443.6 

224 

462.8 

477.0 

490.1 

501.6 

507.8 

506.6 

479.0 

455.0 

448.3 

442.8 

435.3 

225 

656.3 

637.6 

613.8 

587.8 

563.3 

539.5 

518.0 

502.6 

487.5 

473.9 

457.1 

226 

848.5 

825.2 

793.2 

760.4 

728.8 

697.1 

666.2 

636.8 

609.5 

582.8 

551.9 

227 

908.3 

885.9 

8544 

821.9 

790.5 

758.2 

726.4 

695.5 

666.3 

636.9 

605.7 

228 

986.5 

965.0 

934.5 

901.2 

869.2 

8349 

800.5 

7645 

731.0 

695.8 

657.8 


* 
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Tahir XCVULjL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: fi — 0.0°, = 1.30, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

[ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0 e 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 532 

R 533 

R 534 

R 535 

R 536 

R 537 

R 538 

R 539 

R 540 

R 541 

R 542 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

632.7 

660.6 

691.1 

723.3 

7547 

785.6 

817.0 

847.1 

879.6 

909.9 

937.3 

230 

406.9 

419.0 

440.5 

461.3 

488.1 

518.1 

543.4 

565.8 

590.4 

619.4 

647.9 

231 

792.3 

796.1 

793.9 

790.8 

786.5 

781.0 

775.1 

767.7 

759.9 

751.1 

739.0 

232 

909.8 

916.2 

916.3 

9146 

910.8 

906.1 

899.8 

891.1 

882.1 

871.1 

857.2 

233 

898.6 

906.0 

907.4 

906.6 

903.3 

897.3 

891.1 

881.8 

873.7 

863.4 

851.4 

234 

785.5 

790.5 

790.2 

788.0 

784.3 

777.9 

771.3 

762.9 

755.6 

747.3 

736.7 

235 

497.9 

517.5 

524.1 

532.1 

539.0 

547.9 

558.6 

557.5 

551.1 

546.5 

538.5 

236 

460.4 

481.4 

498.2 

516.5 

532.4 

550.2 

564.4 

573.0 

580.3 

588.4 

596.8 

237 

426.7 

438.5 

457.4 

476.0 

499.4 

519.4 

541.9 

561.4 

581.4 

606.1 

626.6 

238 

418.4 

431.5 

451.6 

471.9 

491.5 

509.7 

537.7 

561.4 

583.5 

607.2 

630.3 

239 

421.1 

433.6 

451.0 

469.9 

489.6 

506.5 

531.0 

554.2 

577.8 

603.0 

627.2 

240 

412.2 

419.8 

422.1 

430.5 

444.4 

449.0 

465.1 

486.4 

506.1 

530.1 

558.4 

241 

402.7 

426.9 

446.8 

461.6 

466.5 

471.3 

481.6 

493.1 

502.2 

511.1 

519.8 

242 

206.5 

203.6 

192.3 

181.1 

170.5 

160.3 

151.9 

145.3 

138.5 

137.0 

140.9 

243 

307.9 

301.9 

289.9 

278.8 

267.9 

257.7 

248.6 

241.2 

233.4 

227.8 

221.1 

244 

714.5 

698.3 

671.2 

634.6 

583.9 

540.2 

509.5 

489.3 

473.4 

462.2 

451.6 

245 

658.5 

632.1 

595.6 

571.2 

548.9 

528.2 

509.4 

493.3 

478.9 

463.0 

449.8 

246 

514.4 

528.1 

539.2 

5442 

541.6 

542.6 

535.7 

530.1 

527.5 

524.4 

522.6 

247 

509.5 

516.7 

520.1 

5244 

530.2 

534.4 

536.2 

531.2 

524.2 

519.4 

508.3 

248 

518.6 

522.8 

520.3 

496.5 

481.9 

478.4 

472.7 

470.3 

466.7 

461.8 

449.8 

249 

525.5 

529.0 

525.5 

513.0 

492.1 

489.4 

484.1 

481.1 

478.5 

476.2 

466.2 

250 

382.6 

403.9 

430.4 

457.4 

479.4 

496.6 

509.3 


521.1 

520.6 

513.8 

251 

323.8 

333.4 

343.9 

355.2 

366.4 

375.3 

383.3 

391.8 

395.1 

393.9 

386.7 

252 

68.0 

68.0 

70.6 

747 

77.6 

79.7 

82.1 

82.9 

86.1 

98.7 

94.1 
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Table XCIX; AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: = 2.0°, M^ = 1.30, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0“ 

10.0“ 

12.CT 

14.0° 

16.0“ 

18.0° 

R 436 

R 437 

R 438 

R 439 

R 440 

R 441 

R 442 

R 443 

R 444 

R 445 

R 446 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

522.7 

545.6 

569.3 

594.4 

623.7 

651.8 

681.8 

711.1 

743.5 

775.2 

804.9 

3 

598.6 

605.5 

610.4 

613.1 

614.9 

614.7 

613.4 

611.4 

608.0 

603.4 

596.9 

4 

658.7 

665.5 

673.2 

677.9 

680.9 

679.9 

681.6 

679.7 

678.5 

676.9 

673.1 

5 

612.1 

614.6 

616.0 

615.7 

614.6 

610.0 

606.4 

602.5 

597.7 

591.6 

584.2 

6 

672.7 

673.5 

675.4 

675.6 

674.8 

669.3 

665.5 

660.5 

653.9 

649.7 

643.6 

7 

620.2 

619.5 

618.1 

612.4 

605.9 

600.5 

594.0 

587.8 

581.2 

573.5 

564.9 

8 

688.5 

685.8 

683.9 

679.8 

673.6 

664.9 

659.6 

651.8 

645.6 

640.0 

633.3 

9 

730.4 

702.6 

672.9 

642.7 

609.6 

577.1 

548.4 

525.0 

499.0 

473.1 

449.2 

10 

467.4 

489.2 

514.3 

537.7 

563.5 

590.2 

617.1 

644.5 

675.0 

705.3 

734.2 

11 

631.8 

638.6 

631.0 

618.3 

609.1 

597.3 

589.2 

586.0 

585.6 

593.2 

591.1 

12 

680.1 

675.4 

667.9 

662.2 

652.8 

641.5 

634.0 

625.4 

617.7 

610.2 

600.4 

13 

607.1 

609.8 

613.5 

612.9 

604.6 

589.2 

580.4 

576.8 

574.7 

573.2 

570.8 

14 

652.5 

649.8 

650.8 

647.7 

640.6 

629.2 

621.6 

611.8 

604.3 

597.3 

588.2 

15 

587.9 

589.8 

590.4 

588.0 

583.6 

570.5 

564.0 

560.2 

554.1 

546.8 

537.6 

16 

634.6 

632.1 

629.8 

625.5 

618.6 

608.2 

601.0 

590.8 

581.7 

572.8 

562.7 

17 

MrUXl 

708.7 

690.5 

672.8 

654.5 

634.3 

609.6 

579.6 

549.7 

525.3 

505.9 

mm 

508.2 

506.4 

508.4 

514.2 

518.0 

517.9 

515.1 

509.0 

504.9 

499.8 

492.6 

20 

561.5 

563.6 

568.2 

570.8 

570.1 

566.3 

567.3 

559.8 

557.6 

557.4 

555.4 

21 

500.5 

503.1 

506.3 

504.5 

503.1 

501.6 

512.5 

511.0 

505.4 

498.3 

494.3 

22 

555.3 

551.0 

548.7 

549.9 

545.2 

535.2 

531.6 

532.4 

528.2 

523.1 

522.0 

23 

486.4 

484.3 

474.9 

466.7 

466.2 

459.4 

449.9 

448.7 

448.7 

446.6 

442.2 

24 

510.9 

507.5 

501.0 

496.0 

499.9 

506.3 

505.1 

508.3 

509.5 

510.6 

495.1 

25 

487.7 

493.0 

497.9 

497.9 

490.0 

464.6 

446.5 

444.4 

441.2 

438.3 

433.9 

26 

520.4 

524.5 

529.9 

535.3 

514.6 

479.8 

477.4 

475.5 

474.6 

473.1 

468.8 

43 

591.8 

600.9 

609.5 

614.2 

616.3 

616.6 

616.4 

616.4 

615.6 

615.4 

612.4 

44 

621.0 

626.8 

631.1 

633.0 

632.4 

628.7 

632.3 

633.0 

635.2 

638.1 

639.0 

67 

461.5 

468.2 

472.4 

467.6 

451.6 

442.4 

439.5 

438.9 

435.9 

432.0 

428.6 

68 

496.5 

499.7 

505.0 

507.8 

484.6 

477.3 

482.0 

478.0 

476.3 

479.9 

477.6 

85 

626.3 

629.6 

631.1 

632.0 

631.1 

628.3 

WMftM 

622.3 

617.2 

611.8 

604.2 

86 

661.6 

678.1 

696.0 

711.5 

725.9 

735.8 

747.6 

756.1 

765.7 

774.1 

779.9 

87 

546.9 

571.1 

590.4 

609.4 

630.9 

651.2 

670.4 

689.0 

707.7 

726.3 

741.9 

88 

502.6 

509.2 

519.7 

534.9 

554.9 

573.2 

597.0 

619.3 

642.6 

667.6 

692.1 

89 

418.8 

430.7 

446.2 

465.4 

484.2 

503.9 

518.8 

535.5 

556.2 

576.6 

599.6 

90 

416.2 

434.9 

453.8 

473.7 

493.4 

509.7 

523.4 

543.3 

569.6 

591.0 

611.7 

91 

422.7 

434.2 

452.4 

468.2 

487.6 

503.5 

519.3 

539.5 

562.2 

583.6 

606.5 

921 

739.5 

709.7 

677.7 

645.4 

610.9 

577.9 

552.9 

518.0 

496.1 

473.1 

450.6 


* 
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4f 
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* 


Table XCIX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: y8 = 2.0°, M w = 1.30, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4 0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 436 

R 437 

R 438 

R 439 

R 440 

R 441 

R 442 

R 443 

R 444 

R 445 

R 446 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

545.8 

570.6 

602.3 

631.9 

663.7 

693.7 

724.9 

755.0 

789.2 

820.1 

849.4 

93 

463.7 

485.4 

509.9 

532.6 

557.7 

582.2 

607.2 

634.2 

665.0 

694.7 

723.6 

94 

541.9 

572.2 

601.7 

629.0 

659.0 

687.3 

717.6 

746.9 

779.8 

810.8 

840.0 

95 

486.7 

493.4 

504.2 

519.6 

539.7 

557.8 

581.6 

604.1 

627.5 

653.0 

677.2 

125 

480.7 

482.2 

479.9 

493.5 

490.2 

479.3 

481.4 

471.2 

462.7 

452.4 

443.6 

126 

543.4 

537.9 

531.8 

533.2 

533.1 

527.6 

523.4 

512.6 

502.6 

491.9 

485.5 

128 

851.4 

838.8 

825.3 

810.9 

792.7 

770.4 

750.8 

731.5 

709.2 

689.7 

669.5 

132 

422.2 

433.5 

445.8 

457.4 

469.5 

482.7 

493.7 

503.3 

513.5 

529.2 

551.6 

201 

1070.4 

1051.4 

1028.9 

1003.6 

973.0 

936.3 

904.5 

874.7 

841.3 

809.9 

775.9 

202 

1127.5 

1118.4 

1106.3 

1091.4 

1071.5 

1044.4 

1022.1 

1000.5 

974.0 

950.1 

923.4 

203 

1142.5 

1143.8 

1143.0 

1139.1 

1131.2 

1114.9 

1102.1 

1089.0 

1070.5 

1053.1 

1033.4 

204 

1106.7 

1119.1 

1130.5 

1138.9 

1143.6 

1140.1 

1139.1 

1137.1 

1129.4 

1122.1 

1111.5 

205 

1015.6 

1039.0 

1062.1 

1082.8 

1100.9 

1112.4 

1124.1 

1134.5 

1139.8 

1144.5 

1145.7 

206 

911.6 

940.3 

969.8 

997.4 

1024.1 

1045.4 

1066.6 

1086.9 

1103.5 

1118.8 

1129.2 

207 

821.3 

850.9 

882.1 

911.9 

941.9 

968.4 

994.7 

1020.0 

1044.1 

1065.8 

1083.0 

208 

757.4 

786.6 

818.2 

848.4 

879.8 

908.1 

936.7 

964.4 

992.2 

1017.3 

1038.4 

209 

939.2 

945.1 

949.3 

950.5 

948.9 

942.5 

940.3 

934.4 

924.3 

914.7 

902.1 

210 



1026.8 

1030.8 

1031.4 

1026.7 

1026.4 

1021.9 

1012.9 

1004.5 

992.9 

211 

1074.0 

1085.4 

1095.3 

1102.1 

1105.5 

1101.9 

1101.9 

1099.0 

1090.4 

1082.7 

1071.7 

212 

1103.3 

1114.1 

1124.7 

1132.4 

1136.5 

1132.5 

1129.4 

1127.1 

1119.3 

1112.4 

1101.9 

213 

1064.4 

1072.4 

1080.5 

1086.0 

1088.1 

1081.8 

1076.3 

1072.1 

1063.5 

1056.1 

1045.0 

214 

1001.0 

1005.7 

1011.3 

1014.4 

1014.0 

1005.4 

998.1 

991.5 

981.8 

973.8 

961.9 

215 

734.9 

705.6 

674.0 

642.1 

607.9 

574.4 

549.9 

523.5 

497.1 

471.6 

447.8 

216 

625.0 

632.3 

638.4 

642.2 

645.0 

645.6 

645.9 

645.0 

642.2 

639.1 

633.4 

217 

693.0 

699.2 

706.9 

711.5 

714.2 

712.6 

713.4 

710.9 

709.0 

707.0 

702.2 

218 

543.0 

569.2 

599.9 

627.8 

658.7 

687.7 

717.8 

747.2 

779.4 

810.4 

839.2 

219 

486.2 

490.7 

495.0 

493.9 

492.6 

493.3 

503.9 

503.0 

501.1 

496.0 

488.5 

220 

530.6 

526.2 

528.1 

532.9 

529.6 

519.4 

520.1 

525.9 

528.2 

529.0 

526.4 

221 

482.4 

497.1 

510.5 

518.8 

515.7 

507.6 

482.3 

451.2 

445.2 

440.6 

435.2 

222 

498.9 

509.6 

520.0 

529.4 

540.7 

529.2 

500.1 

479.8 

474.7 

470.8 

467.5 

223 

458.6 

473.4 

486.6 

495.0 

497.7 

497.6 

466.9 

439.4 

434.3 

429.9 

422.0 

224 

472.5 

486.9 

500.8 

507.3 

513.9 

514.8 

496.2 

464.2 

464.2 

459.7 

456.0 

225 

662.7 

635.2 

611.7 

589.0 

560.9 

534.3 

511.5 

496.1 

481.1 

467.7 

451.0 

226 

854.8 

825.8 

794.8 

763.4 

728.9 

693.8 

661.8 

634.6 

606.7 

580.8 

550.8 

227 

913.1 

885.5 

855.5 

824.5 

789.7 

753.1 

720.2 

691.9 

661.6 

633.7 

604.0 

228 

989.7 

964.4 

935.6 

904.8 

869.0 

829.6 

794.3 

762.6 

726.4 

694.4 

658.3 
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Table XCK: AEDC 16* Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: /G = 2.0°, M m = 1.30, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 436 

R 437 

R 438 

R 439 

R 440 

R 441 

R 442 

R 443 

R 444 

R 445 

R 446 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

633.7 

661.9 

693.2 

723.3 

755.9 

786.1 

817.3 

847.3 

879.9 

909.4 

936.4 

230 

414.6 

429.4 

452.3 

474.0 

497.7 

517.6 

538.8 

562.7 

590.8 

620.5 

648.3 

231 

757.8 

758.8 

758.3 

755.8 

751.6 

744.8 

740.4 

734.2 

725.7 

717.2 

706.3 

232 

878.6 

881.7 

883.5 

882.5 

879.0 

871.4 

867.6 

860.8 

850.2 

840.2 

827.3 

233 

936.8 

938.0 

940.8 

941.1 

938.1 

928.0 

919.8 

911.4 

901.7 

893.5 

881.7 

234 

827.7 

826.8 

827.2 

825.4 

820.9 

811.1 

803.2 

794.2 

785.9 

778.2 

768.0 

235 

478.0 

490.5 

498.1 

507.6 

518.2 

524.9 

529.7 

529.0 

520.9 

514.4 

506.0 

236 

449.9 

467.6 

484.8 

500.7 

517.6 

528.6 

540.0 

550.1 

556.0 

563.5 

566.6 

237 

417.5 

434.4 

455.2 

476.3 

495.3 

513.9 

531.4 

555.8 

575.9 

596.3 

615.4 

238 

418.0 

434.4 

453.7 

470.6 

494.2 

513.9 

535.7 

554.5 

577.1 

602.0 

624.4 

239 

421.9 

437.4 

456.6 

471.8 

491.6 

509.9 

533.1 

553.9 

577.0 

603.0 

627.0 

240 

403.2 

407.3 

415.6 

424.8 

436.1 

446.6 

466.9 

485.0 

506.4 

532.8 

557.3 

241 

416.5 

437.5 

453.0 

459.9 

456.0 

465.5 

470.0 

477.8 

483.5 

489.0 

493.4 

242 

211.0 

199.5 

187.2 

176.8 

166.1 

156.9 

151.5 

149.0 

149.6 

153.1 

154.5 

243 

310.7 

298.8 

287.2 

276.5 

265.8 

255.5 

245.4 


230.2 

221.8 

215.2 

244 

719.2 

697.8 

673.4 

643.6 

591.5 

540.4 

521.0 

489.0 

474.0 

461.0 

448.4 

245 

663.5 

628.7 

591.7 

566.3 

544.1 

523.9 

497.3 

480.7 

467.6 

452.9 

440.0 

246 

484.8 

500.6 

513.0 

515.1 

513.1 

515.6 

505.9 

499.1 

499.7 

499.4 

497.5 

247 

479.5 

487.8 

495.2 

501.7 

507.4 

508.3 

512.1 

509.2 

502.4 

492.1 

477.6 

248 

502.4 

500.9 

493.2 

478.7 

465.9 

468.1 

449.1 

445.2 

444.1 

439.1 

426.5 

249 

535.9 

535.4 

525.7 

503.9 

497.4 

501.5 

495.2 

494.2 

486.9 

487.5 

481.5 

250 

348.5 

377.1 

406.9 

433.9 

457.4 

471.9 

487.5 

499.2 

505.5 

508.2 

504.2 

251 

307.9 

320.7 

334.2 

341.8 

353.5 

358.4 

372.8 

381.5 

384.2 

383.5 

375.0 

252 

69.8 

70.0 

73.2 

74.9 

78.9 

80.5 

82.6 

83.4 

86.5 

96.2 

93.2 
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* 




Table C: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: $ — -2.0°, M B = 1.30, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0" 

14.0° 

16.0" 

18.0° 

R 447 

R 448 

R 449 

R 450 

R 451 

R 452 

R 453 

R 454 

R 455 

R 456 

R 457 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

520.0 

547.0 

569.2 

596.1 

626.2 

654.2 

683.1 

711.5 

741.7 

770.9 

801.1 

3 

653.0 

661.8 

667.5 

672.5 

673.8 

672.1 

670.0 

666.6 

663.0 

657.8 

653.4 

4 

601.1 

609.6 

616.1 

620.6 

622.5 

624.4 

626.2 

626.2 

622.9 

620.0 

614.3 

5 

670.8 

673.9 

674.6 

675.2 

672.6 

666.3 

660.8 

654.7 

649.1 

642.6 

636.9 

6 

611.6 

615.0 

617.6 

620.0 

617.9 

615.9 

613.2 

610.3 

602.1 

596.5 

588.6 

7 

678.5 

677.1 

674.0 

670.5 

662.7 

654.5 

646.1 

637.4 

629.8 

621.3 

613.8 

8 

626.0 

626.0 

625.7 

623.4 

617.9 

613.1 

609.5 

605.1 

598.6 

592.4 

585.1 

9 

725.1 

696.7 

669.8 

641.5 

607.5 

574.0 

546.9 

522.8 

500.0 

477.2 

455.3 

10 

465.7 

488.2 

513.1 

539.5 

566.2 

592.7 

618.5 

645.2 

673.3 

700.8 

730.6 

11 

675.4 

677.5 

671.2 

663.9 

653.4 

643.8 

636.0 

627.9 

620.4 

611.8 

602.8 

12 

636.0 

634.5 

621.3 

609.9 

598.9 

587.4 

584.1 

582.0 

583.4 

589.2 

587.4 

13 

654.9 

653.6 

652.3 

650.6 

641.6 

630.5 

622.5 

614.9 

607.8 

599.1 

590.1 

14 

588.0 

594.6 

607.7 

605.5 

595.5 

581.9 

577.6 

573.3 

571.2 

568.9 

565.1 

15 

632.1 

631.0 

628.1 

624.1 

616.0 

606.8 

597.9 

588.6 

579.5 

569.8 

559.0 

16 

578.1 

582.6 

584.4 

581.7 

572.1 

560.6 

561.4 

558.8 

553.3 

545.5 

537.0 

17 

727.3 

706.3 

688.4 

671.6 

651.4 

631.4 

604.3 

575.7 

547.7 

523.9 

498.1 

19 

560.2 

555.1 

556.1 

561.6 

560.3 

558.6 

554.6 

551.8 

548.4 

545.0 

537.8 

20 

520.2 

519.0 

522.1 

527.5 

527.6 

528.3 

526.9 

523.6 

520.8 

517.1 

510.0 

21 

543.1 

547.6 

550.2 

553.0 

547.8 

542.7 

545.3 

542.9 

538.8 

528.2 

523.8 

22 

497.1 

498.0 

500.8 

500.6 

497.2 

495.8 

502.9 

502.8 

498.0 

494.2 

402.6 

23 

503.5 

500.4 

491.5 

488.0 

490.6 

493.3 

495.2 

498.8 

499.9 

500.2 

490.1 

24 

494.8 

495.2 

484.9 

477.3 

477.4 

467.8 

461.1 

458.2 

455.9 

454.1 

451.8 

25 

522.1 

529.1 

533.9 

541.9 

514.2 

490.2 

476.0 

474.8 

470.2 

466.3 

463.7 

26 

484.0 

485.2 

487.8 

486.6 

482.1 

457.4 

452.4 

447.1 

444.5 

440.6 

433.0 

43 

642.6 

649.2 

653.1 

655.5 

654.5 

652.4 

652.2 

651.0 

650.1 

648.5 

647.9 

44 

573.0 

581.2 

585.4 

587.0 

584.8 

583.9 

584.9 

585.8 

586.0 

585.5 

585.6 

67 

493.2 

502.8 

508.2 

507.7 

479.8 

477.6 

474.5 

469.2 

468.6 

466.9 

466.6 

68 

457.3 

464.8 

467.7 

464.8 

453.5 

446.2 

448.9 

444.0 

441.1 

439.8 

438.4 

85 

688.2 

692.6 

694.3 

695.8 

692.9 

688.1 

682.6 

676.3 

670.5 

663.2 

656.7 

86 

610.6 

629.1 

645.3 

659.6 

672.2 

684.2 

695.5 

705.0 

711.7 

717.5 

721.6 

87 

571.6 

600.0 

622.7 

646.9 

670.3 

689.9 

709.3 

727.4 

746.3 

763.2 

781.1 

88 

479.2 

503.2 

520.1 

536.1 

556.5 

575.7 

593.7 

616.5 

642.4 

664.1 

685.9 

89 

414.4 

432.1 

450.7 

472.1 

490.2 

505.0 

524.9 

548.1 

563.8 

583.6 

608.2 

90 

420.0 

438.7 

451.2 

468.0 

487.8 

509.9 

526.4 

540.3 

556.5 

577.0 

600.2 

91 

421.4 

435.8 

452.4 

470.9 

489.5 

506.0 

525.3 

543.6 

558.1 

579.2 

604.3 

921 

740.5 

709.9 

681.4 

651.1 

616.9 

587.1 

563.7 

533.7 

504.8 

481.2 

456.6 
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Table G AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: 0 = -2.0°, M,,, = 1.30, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 447 

ft 448 

ft 449 

R 450 

ft 451 

ft 452 

ft 453 

ft 454 

R 455 

ft 456 

ft 457 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

543.5 

571.2 

602.6 

633.9 

665.8 

695.1 

725.3 

754.9 

786.9 

816.5 

846.5 

93 

462.5 

485.2 

509.3 

534.5 

560.1 

583.7 

608.1 

634.6 

663.1 

690.6 

720.3 

94 

534.6 

571.2 

599.4 

628.1 

657.8 

685.7 

714.6 

743.1 

773.6 

802.5 

832.0 

95 

464.2 

487.7 

504.6 

520.7 

541.3 

560.5 

578.7 

601.2 

627.3 

649.5 

671.5 

125 

530.1 

527.0 

522.9 

526.8 

523.8 

519.0 

521.3 

512.0 

490.8 

480.9 

471.8 

126 

496.3 

493.8 

490.0 

499.5 

500.1 

489.8 

487.2 

478.8 

471.1 

461.6 

453.9 

128 

851.2 

838.4 

825.3 

811.9 

793.2 

773.0 

754.2 

734.6 

710.2 

688.2 

666.3 

132 

422.7 

434.2 

449.1 

460.2 

475.5 

484.9 

494.9 

503.2 

516.7 

531.4 

548.1 

201 

1070.8 

1050.3 

1027.4 

1001.8 

970.3 

940.3 

909.7 

879.0 

843.2 

811.0 

775.7 

202 

1128.4 

1119.0 

1107.4 

1091.5 

1069.9 

1049.7 

1028.3 

1005.6 

976.9 

950.3 

921.6 

203 

1143.7 

1145.7 

1146.3 

1141.2 

1129.9 

1119.9 

1107.9 

1094.3 

1074.3 

1053.3 

1030.7 

204 

1108.3 

1123.2 

1136.5 

1143.5 

1144.3 

1145.5 

1145.2 

1142.4 

1134.3 

1121.6 

1109.3 

205 

1016.0 

1043.3 

1068.2 

1088.3 

1103.5 

1117.0 

1129.5 

1139.0 

1144.2 

1143.3 

1143.9 

206 

911.2 

945.1 

976.3 

1003.9 

1028.0 

1049.7 

1071.4 

1089.8 

1106.8 

1116.5 

1128.3 

207 

819.4 

854.6 

887.3 

917.8 

946.3 

971.9 

998.1 

1021.8 

1045.7 

1063.0 

1082.5 

208 

755.3 

790.2 

822.4 

853.8 

884.0 

911.3 

939.7 

965.7 

992.9 

1014.4 

1037.6 

209 

996.6 

1003.8 

1008.3 

1010.0 

1005.9 

999.4 

992.5 

984.4 

974.1 

960.5 

948.1 

210 

1056.0 

1066.7 

1074.8 

1078.7 

1076.7 

1073.1 

1068.8 

1063.0 

1053.7 

1040.5 

1028.4 

211 

1099.3 

1112.7 

1124.2 

1130.3 

1130.4 

1129.8 

1127.9 

1124.1 

1115.4 

1102.4 

1089.9 

212 

1080.0 

1093.8 

1106.7 

1112.8 

1113.5 

1115.8 

1115.7 

1112.8 

1104.7 

1092.5 

1079.7 

213 

1019.7 

1030.7 

1040.8 

1044.6 

1043.8 

1044.9 

1043.6 

1039.3 

1030.0 

1017.9 

1004.9 

214 

940.0 

947.9 

955.3 

957.1 

954.7 

954.3 

951.0 

945.7 

935.1 

923.5 

909.8 

215 

736.4 

705.2 

675.6 

644.6 

608.4 

574.0 

545.1 

521.6 

497.5 

474.6 

451.6 

216 

682.6 

692.1 

698.5 

704.3 

706.2 

705.0 

703.1 

700.0 

697.0 

692.1 

688.1 

217 

630.7 

639.5 

647.1 

651.4 

653.2 

655.2 

657.0 

656.9 

652.8 

649.2 

642.5 

218 

543.8 

573.6 

603.4 

634.3 

666.2 

694.7 

723.9 

752.7 

783.2 

812.1 

841.8 

219 

528.5 

536.6 

539.8 

543.8 

538.0 

534.5 

538.0 

533.8 

532.5 

529.4 

525.3 

220 

475.3 

478.4 

483.0 

481.6 

481.4 

485.8 

497.2 

499.8 

500.3 

496.0 

489.1 

221 

497.2 

510.0 

520.7 

531.9 

543.4 

535.1 

502.6 

477.4 

472.8 

469.2 

467.2 

222 

480.5 

497.4 

509.7 

518.0 

514.9 

511.5 

479.4 

450.6 

441.6 

436.0 

431.1 

223 

470.0 

488.6 

500.6 

511.0 

517.0 

515.2 

491.8 

470.6 

463.9 

459.8 

455.2 

224 

454.5 

471.1 

484.8 

495.0 

495.7 

487.7 

455.9 

435.8 

428.6 

421.9 

414.8 

225 

661.2 

632.9 

611.6 

588.1 

560.2 

535.8 

515.0 

500.6 

480.2 

471.2 

450.9 

226 

849.5 

818.5 

787.7 

757.7 

723.4 

691.7 

660.9 

633.0 

604.2 

579.0 

550.1 

227 

909.6 

880.1 

849.6 

819.9 

785.5 

753.4 

721.9 

692.7 

661.0 

633.1 

603.5 

228 

987.5 

959.9 

930.1 

900.0 

864.6 

831.0 

797.0 

763.9 

725.8 

692.2 

655.1 
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Table Ci AEDC 16' 
Nominal Conditions: 


Tunnel - 10% Model( continued) 

0 = -2.0°, = 1.30, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

b 

fominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 447 

R 448 

R 449 

R 450 

R 451 

R 452 

R 453 

R 454 

R 455 

R 456 

R 457 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

631.0 

664.4 

695.4 

727.4 

759.6 

788.8 

818.9 

848.2 

879.1 

906.4 

934.6 

230 

406.8 

426.4 

448.5 

473.1 

498.4 

520.7 

543.7 

570.1 

592.9 

617.5 

645.0 

231 

825.5 

826.9 

825.8 

824.1 

817.1 

808.3 

799.4 

789.9 

780.5 

769.4 

759.7 

232 

939.8 

944.2 

946.1 

945.5 

939.4 

931.1 

922.8 

913.1 

902.0 

888.4 

876.2 

233 

870.8 

875.2 

879.4 

878.6 

874.6 

872.2 

867.7 

861.5 

850.4 

839.7 

826.1 

234 

755.3 

757.4 

759.3 

757.9 

753.4 

749.9 

745.8 

740.2 

730.6 

722.0 

710.5 

235 

499.6 

527.4 

539.4 

548.4 

556.2 

560.6 

569.2 

570.8 

568.1 

561.8 

556.6 

236 

460.1 

486.9 

506.7 

524.9 

544.8 

560.1 

576.6 

582.7 

593.6 

601.2 

609.0 

237 

427.0 

447.0 

463.3 

483.1 

504.7 

524.8 

549.6 

565.0 

586.5 

606.4 

630.9 

238 

420.5 

438.6 

454.8 

475.4 

498.3 

517.8 

538.8 

559.5 

586.9 

608.6 

631.5 

239 

418.4 

436.5 

455.2 

475.1 

496.8 

515.7 

533.6 

554.7 

580.4 

603.1 

626.6 

240 

406.0 

414.9 

417.2 

427.8 

435.7 

449.7 

469.4 

485.1 

507.1 

529.9 

552.6 

241 

384.2 

415.3 

443.8 

463.0 

478.4 

491.6 

495.7 

506.3 

515.6 

522.7 

530.6 

242 

209.9 

199.0 

189.0 

177.2 

164.7 

154.9 

148.3 

144.1 

143.7 

144.7 

147.0 

243 

310.3 

298.0 

287.7 

277.0 

265.7 

256.1 

246.7 

238.9 

232.1 

225.4 

219.1 

244 

716.9 

693.9 

669.3 

638.3 

585.7 

539.5 

524.9 

492.6 

479.5 

463.9 

450.2 

245 

662.2 

625.4 

592.2 

566.6 

540.5 

528.3 

504.0 

484.1 

477.2 

460.9 

450.4 

246 

553.0 

566.7 

574.2 

575.8 

572.0 

569.8 

559.4 

551.1 

547.5 

543.8 

540.9 

247 

528.8 

534.3 

538.1 

541.3 

549.4 

551.5 

552.2 

542.8 

537.0 

531.9 

523.8 

248 

531.4 

529.2 

517.7 

499.8 

496.3 

494.9 

491.7 

485.9 

485.5 

479.6 

471.7 

249 

506.4 

508.0 

501.4 

485.4 

468.8 

475.0 

456.4 

453.1 

450.3 

448.4 

439.1 

250 

409.4 

438.0 

461.3 

484.4 

508.6 

516.2 

530.8 

532.9 

533.9 

529.7 

517.8 

251 

332.0 

345.8 

357.0 

369.0 

374.8 

383.9 

391.0 

401.4 

402.6 

400.6 

391.2 

252 

65.5 

61.6 

74.6 

78.5 

72.2 

82.4 

83.6 

83.4 

85.2 

92.8 

91.2 
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Table CL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: = 6.0°, M b = 1.30, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

m 

N 

Fominal a 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

R 408 

R 409 

R 410 

R 411 

R 412 

R 413 

R 414 

R 415 

R 416 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

541.3 

566.3 

593.1 

620.6 

649.3 

680.5 

710.2 

739.1 

768.4 

3 

553.5 

558.3 

560.6 

560.1 

558.5 

553.2 

548.6 

544.2 

539.0 

4 

719.5 

725.9 

733.1 

738.4 

741.1 

742.4 

744.0 

741.0 

738.4 

5 

560.2 

565.2 

562.4 

559.5 

556.8 

549.7 

541.9 

536.4 

530.4 

6 

730.1 

730.1 

731.6 

733.1 

730.1 

725.1 

722.3 

713.4 

707.4 

7 

565.7 

564.8 

557.8 

551.7 

552.0 

543.8 

534.3 

526.8 

517.5 

8 

741.9 

738.0 

735.4 

731.0 

724.3 

716.7 

710.7 

701.4 

693.3 

9 

689.8 

664.5 

636.0 

605.1 

575.1 

547.5 

520.1 

492.8 

467.9 

10 

488.9 

510.1 

534.9 

560.2 

587.5 

616.1 

643.7 

671.4 

699.8 

11 

571.3 

561.6 

555.7 

543.5 

536.9 

532.8 

524.4 

521.7 

524.2 

12 

708.8 

702.8 

700.7 

695.4 

689.0 

680.9 

674.0 

662.4 

651.1 

13 

544.9 

549.6 

547.8 

538.3 

525.7 

522.9 

516.6 

514.9 

515.3 

14 

689.8 

687.5 

688.1 

684.1 

678.0 

671.4 

664.1 

654.7 

645.7 

15 

524.8 

525.4 

526.5 

524.3 

518.8 

511.8 

502.0 

496.4 

495.2 

16 

676.8 

672.7 

670.2 

666.1 

660.2 

653.4 

647.8 

639.0 

631.3 

17 

698.1 

678.6 

659.4 

640.1 

619.1 

590.6 

563.9 

536.6 

512.1 

19 

467.1 

473.1 

477.8 

479.4 

481.6 

474.8 

464.4 

458.1 

449.2 

20 

603.3 

608.4 

612.1 

615.2 

615.1 

615.6 

613.6 

607.6 

604.2 

21 

462.8 

466.2 

468.2 

468.0 

470.2 

471.9 

473.7 

475.1 

468.8 

22 

592.6 

589.9 

589.3 

586.9 

584.2 

582.7 

582.1 

572.4 

561.9 

23 

451.7 

445.5 

440.7 

436.1 

431.5 

424.6 

421.6 

418.3 

412.9 

24 

548.8 

545.7 

541.8 

545.2 

546.0 

545.8 

547.5 

548.8 

548.3 

25 

471.6 

479.2 

478.6 

472.4 

453.2 

427.2 

418.6 

417.8 

415.5 

26 

567.3 

565.8 

561.3 

554.9 

531.2 

518.7 

517.0 

512.1 

510.9 

43 

552.1 

549.5 

558.0 

588.8 

562.6 

561.2 

557.9 

556.2 

552.0 

44 

669.5 

673.5 

679.3 

684.0 

688.5 

692.4 

697.3 

698.2 

699.8 

67 

451.1 

456.4 

453.1 

433.7 

422.0 

410.5 

408.7 

406.4 

402.8 

68 

545.9 

542.6 

536.1 

528.4 

519.9 

521.9 

522.4 

519.5 

521.5 

85 

571.1 

566.0 

577.5 

575.5 

573.5 

567.2 

563.7 

558.4 

551.3 

86 

723.4 

741.0 

759.4 

775.9 

790.1 

803.3 

816.2 

823.9 

831.7 

87 

546.3 

560.7 

578.0 

595.1 

612.5 

629.9 

644.3 

659.6 

673.4 

88 

503.6 

512.9 

530.2 

549.1 

569.1 

592.4 

613.6 

637.8 

664.7 

89 

430.7 

444.6 

458.8 

473.6 

490.7 

510.9 

527.4 

544.3 

562.5 

90 

428.9 

445.2 

464.3 

482.6 

503.3 

527.7 

552.6 

577.5 

595.8 

91 

431.8 

445.4 

462.5 

478.9 

496.4 

517.9 

539.5 

560.1 

579.4 

921 

701.3 

671.2 

637.3 

604.4 

573.5 

538.6 

511.9 

489.4 

465.8 


* ^ 


w. 


















































































































































































Table CL AEDC 16' 
Nominal Conditions: 


Tunnel - 10% Model(continued) 

0 = 6.0°, = 1.30, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

K 

bminal a 

o.cr 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

R 408 

R 409 

R 410 

R 411 

R 412 

R 413 

R 414 

R 415 

R 416 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

570.6 

601.5 

632.4 

662.1 

692.7 

724.4 

755.7 

784.6 

813.8 

93 

483.4 

505.4 

530.0 

554.6 

580.6 

606.7 

634.2 

661.8 

690.2 

94 

573.8 

601.8 

631.0 

659.7 

689.3 

720.9 

751.5 

780.2 

809.5 

95 

488.1 

497.4 

514.5 

533.4 

553.9 

577.0 

598.3 

622.6 

649.7 

125 

446.3 

443.1 

445.9 

448.5 

448.8 

446.0 

442.3 

439.5 

433.1 

126 

583.8 

575.2 

570.3 

568.8 

565.5 

557.3 

552.6 

539.2 

527.7 

128 

828.6 

817.4 

805.4 

790.8 

772.4 

747.1 

719.9 

693.8 

668.0 

132 

430.3 

440.7 

451.8 

461.0 

470.3 

481.0 

492.8 

507.4 

525.0 

201 

1034.9 

1012.9 

987.9 

958.9 

928.7 

896.5 

864.2 

831.9 

798.8 

202 

1101.8 

1090.2 

1075.3 

1055.9 

1035.2 

1012.8 

988.0 

963.0 

936.6 

203 

1128.8 

1128.5 

1125.1 

1116.2 

1105.6 

1093.3 

1076.9 

1059.2 

1039.5 

204 

1105.6 

1118.0 

1126.6 

1129.8 

1131.1 

1130.8 

1125.4 

1117.8 

1107.7 

205 

1028.7 

1052.2 

1073.0 

1089.5 

1103.9 

1117.0 

1124.0 

1128.5 

1129.9 

206 

932.8 

962.8 

990.7 

1015.7 

1039.3 

1061.6 

1078.8 

1093.3 

1104.9 

207 

845.5 

877.0 

907.4 

935.8 

963.6 

991.0 

1014.3 

1034.9 

1053.0 

208 

782.8 

814.2 

845.3 

874.8 

904.5 

934.1 

960.3 

984.0 

1006.0 

209 

884. i 

889.6 

890.2 

887.9 

886.2 

881.4 

872.2 

863.1 

851.2 

210 

967.4 

976.0 

979.3 

979.2 

979.5 

977.0 

969.1 


950.3 

211 

1050.4 

1061.5 

1068.0 

1070.2 

1071.4 

1070.9 

1064.1 

1056.5 

1045.9 

212 

1123.1 

1133.9 

1141.9 

1144.7 

1145.0 

1144.0 

1138.8 

1130.7 

1120.3 

213 

1101.6 

1109.7 

1116.3 

1117.3 

1115.7 

1112.3 

1106.3 

1096.6 

1085.5 

214 

1051.7 

1056.4 

1060.7 

1059.7 

1055.8 

1049.8 

1042.6 

1031.5 

1019.5 

215 

690.1 

662.0 

631.1 

598.3 

566.4 

540.5 

511.2 

489.1 

466.2 

216 

576.8 

585.9 

589.3 

589.8 

588.7 

588.7 

584.5 

580.7 

575.4 

217 

754.9 

761.4 

768.5 

773.4 

775.4 

775.6 

776.2 

772.4 

769.0 

218 

567.4 

593.9 

622.8 

651.3 

680.4 

711.3 

740.3 

768.4 

796.7 

219 

453.1 

457.4 

455.8 

459.0 

464.1 

468.2 

469.7 

468.7 

459.7 

220 

568.4 

568.6 

572.5 

572.5 

570.7 

572.1 

571.5 

564.5 

562.6 

221 

474.7 

485.2 

492.9 

492.5 

485.3 

470.8 

441.3 

421.1 

412.5 

222 

541.6 

550.9 

563.4 

568.7 

564.6 

545.5 

523.4 

514.0 

511.3 

223 

460.0 

469.4 

473.7 

474.3 

475.1 

449.8 

416.8 

401.3 

393.8 

224 

504.2 

514.9 

529.0 

540.2 

549.7 

527.9 

507.3 

503.0 

500.9 

225 

628.1 

607.1 

584.2 

558.0 

533.7 

509.5 

492.2 

475.5 

462.1 

226 

816.6 

786.9 

756.1 

724.1 

692.5 

660.7 

631.9 

604.4 

577.6 

227 

871.6 

842.5 

812.0 

780.0 

748.4 

716.4 

686.2 

656.8 

627.2 

228 

950.7 

922.5 

892.2 

859.0 

824.9 

789.8 

755.0 

720.8 

685.6 
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Table CL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: fl = 6.0°, = 1.30, q^, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0" 

8.0° 

10.0" 

12.0" 

14.0" 

16.0" 

ft 408 

ft 409 

ft 410 

R: 411 

ft 412 

ft 413 

ft 414 

R: 415 

ft 416 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

860.1 

690.4 

721.9 

752.4 

783.6 

815.7 

845.9 

873.3 

900.6 

230 

448.6 

461.4 

480.9 

501.2 

522.7 

547.4 

569.1 

591.8 

617.1 

231 

693.0 

694.5 

692.5 

688.1 

684.5 

678.7 

670.2 

662.1 

652.0 

232 

819.8 

822.9 

821.7 

817.5 

814.1 

808.1 

798.2 

788.4 

776.0 

233 

990.9 

992.4 

993.9 

991.1 

985.0 

977.3 

969.7 

957.9 

946.0 

234 

887.3 

886.0 

885.5 

881.9 

874.9 

866.3 

859.1 

847.8 

837.2 

235 

457.1 

468.1 

478.0 

482.0 

483.9 

481.1 

468.5 

458.8 

448.6 

236 

450.1 

465.0 

477.0 

485.3 

492.7 

494.9 

497.0 

499.5 

503.3 

237 

438.4 

449.4 

464.1 

483.0 

498.6 

515.8 

531.5 

550.4 

570.1 

238 

435.8 

452.5 

468.4 

483.7 

500.2 

520.9 

539.4 

560.9 

584.5 

239 

432.6 

446.3 

464.9 

482.9 

502.0 

524.4 

544.6 

568.5 

594.6 

240 

398.2 

406.2 

417.0 

431.6 

448.3 

467.6 

485.6 

506.3 

525.5 

241 

440.9 

447.7 

446.7 

446.0 

446.5 

442.1 

438.9 

437.5 

437.5 

242 

216.4 

214.0 

208.6 

204.1 

200.5 

194.7 

190.6 

185.1 

178.9 

243 

288.9 

279.2 

267.5 

255.6 

244.7 

232.3 

224.1 

215.8 

208.6 

244 

685.7 

663.1 

629.1 

568.2 

528.0 

503.6 

492.5 

469.1 

448.6 

245 

618.5 

584.6 

559.0 

535.9 

513.7 

490.4 

472.6 

456.2 

439.6 

246 

461.1 

465.2 

472.0 

473.9 

475.3 

467.8 

456.6 

450.1 

446.3 

247 

455.5 

458.7 

465.1 

468.6 

471.9 

472.1 

464.2 

452.1 

437.9 

248 

465.8 

465.7 

455.8 

444.7 

440.3 

433.1 

422.8 

416.3 

411.0 

249 

579.4 

573.1 

561.6 

544.0 

540.0 

535.7 

533.9 

520.5 

517.4 

250 

323.7 

352.1 

382.8 

412.2 

430.2 

450.2 

464.2 

473.7 

476.0 

251 

302.4 

311.3 

322.1 

334.1 

342.2 

354.3 

360.5 

362.8 

361.4 

252 

69.3 

71.4 

74.3 

76.3 

78.7 

81.6 

82.4 

80.2 

97.7 
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Table GED AEDC 16 ' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 6.0°, = 1.30, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

-4^0° 

-3.0° 

-2.0° 

-1.0° 

-.5° 

0.0° 


1.0° 

2.0° 

3.0° 

4.0° 

6.0° 

R 424 

R 425 

R 426 

R 427 

R 428 

R 429 

R 430 

R 431 

R 432 

R 433 

R 434 

R 435 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

625.4 

626.2 

627.1 

625.7 

623.3 

622.9 

623.0 

621.8 

622.3 

620.9 

619.4 

613.8 

3 

701.8 

688.4 

673.7 

659.5 

651.1 

643.1 

636.3 

629.1 

617.2 

604.7 

591.8 

558.4 

4 

596.2 

609.7 

624.7 

638.1 

642.4 

649.9 

656.4 

663.9 

677.5 

691.3 

705.4 

733.4 

5 

701.0 

687.4 

672.5 

658.4 

650.0 

642.1 

635.4 

628.4 

616.6 

604.6 

592.2 

557.9 

6 

593.4 

606.0 

620.2 

633.1 

637.0 

644.1 

650.5 

658.2 

671.8 

685.6 

699.9 

728.4 

7 

691.3 

677.9 

663.7 

650.3 

642.1 

634.5 

627.8 

620.9 

609.0 

596.1 

582.8 

549.2 

8 

593.7 

606.0 

619.8 

633.0 

636.7 

643.4 

649.5 

657.3 

670.5 

684.1 

698.2 

726.5 

9 

606.3 

607.5 

608.0 

607.6 

606.5 

607.7 

607.8 

609.2 

608.2 

608.0 

608.1 

603.6 

10 

565.6 

566.2 

566.9 

564.7 

562.3 

561.5 

561.5 

560.5 

561.4 

560.1 

558.5 

553.3 

11 

671.1 

662.7 

653.6 

644.8 

638.8 

632.6 

627.6 

622.1 

609.3 

593.1 

577.3 

542.0 

12 

567.1 

583.0 

601.3 

618.9 

623.8 

630.3 

635.1 

641.0 

650.5 

660.1 

670.4 

692.7 

13 

660.0 

651.0 

642.5 

634.1 

627.9 

623.1 

619.0 

614.9 

605.0 

588.8 

570.7 

534.3 

14 

556.6 

575.9 

598.4 

613.2 

616.2 

621.3 

625.1 

630.2 

638.7 

647.7 

658.0 

681.0 

15 

633.2 

624.2 

616.1 

608.5 

603.0 

598.2 

594.6 

591.1 

583.4 

565.3 

549.5 

517.6 

16 

541.2 

555.8 

574.9 

592.0 

595.0 

599.6 

603.1 

608.1 

616.6 

626.0 

636.9 

662.6 

17 

645.9 

650.0 

653.1 

655.3 

653.4 

652.8 

652.6 

653.7 

654.4 

654.8 

652.6 

640.7 

19 

581.7 

571.8 

560.3 

551.1 

546.0 

540.4 

536.6 

531.4 

520.9 

510.5 

502.0 

480.3 

20 

509.4 

519.5 

529.4 

537.9 

542.2 

549.8 

555.8 

562.8 

572.6 

582.2 

591.1 

613.0 

21 

567.1 

557.5 

548.1 

542.3 

533.7 

523.4 

517.2 

511.7 

506.8 

498.4 

490.2 

472.2 

22 

479.9 

486.2 

498.6 

509.7 

510.7 

514.7 

521.8 

528.4 

540.4 

549.6 

563.5 

588.2 

23 

511.8 

501.6 

489.9 

475.9 

469.4 

477.3 

478.3 

471.2 

466.9 

455.0 

444.4 

430.9 

24 

457.7 

466.6 

478.6 

484.0 

486.9 

495.0 

485.7 

487.8 

495.9 

507.0 

518.6 

537.1 

25 

538.4 

526.8 

514.1 

517.8 

509.2 

495.8 

491.5 

487.0 

485.4 

481.6 

480.1 

471.9 

26 

474.7 

480.0 

482.5 

482.5 

488.2 

497.5 

509.1 

522.6 

520.9 

519.2 

530.6 

552.4 

43 

674.6 

664.9 

654.6 

644.8 

638.6 

633.0 

628.8 

624.7 

617.1 

603.3 

589.1 

588.2 

44 

570.8 

578.9 

585.9 

593.2 

596.3 

602.6 

608.2 

616.0 

629.3 

641.9 

654.6 

679.6 

67 

499.2 

487.3 

480.2 

473.3 

466.2 

458.0 

451.5 

446.2 

443.8 

439.4 

435.8 

428.5 

68 

441.1 

447.5 

453.9 

452.8 

459.3 

467.5 

473.5 

480.8 

486.7 

488.5 

494.4 

517.5 

85 

722.3 

708.2 

692.3 

677.7 

669.4 

660.8 

653.9 

646.5 

633.7 

620.1 

606.3 

574.6 

86 

646.8 

659.8 

674.7 

686.7 

690.3 

697.4 

703.7 

710.2 

722.5 

734.6 

746.8 

769.7 

87 

686.5 

679.0 

670.4 

660.5 

654.3 

648.7 

644.6 

639.3 

631.7 

622.4 

612.9 

590.2 

88 

551.6 

555.6 

557.5 

556.4 

554.8 

554.9 

555.6 

556.4 

558.9 

559.5 

557.7 

552.9 

89 

488.7 

489.8 

491.0 

488.8 

486.7 

486.1 

487.4 

486.5 

484.8 

483.8 

480.5 

471.4 

90 

484.2 

486.4 

488.2 

487.8 

484.8 

486.6 

488.8 

488.1 

487.9 

485.9 

484.4 

480.4 

91 

488.3 

488.8 

489.8 

488.4 

486.4 

485.2 

484.6 

484.2 

485.0 

484.2 

482.2 

477.6 

921 

607.1 

608.2 

617.5 

618.9 

616.7 

613.7 

609.4 

609.8 

610.1 

609.9 

613.4 

603.7 
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Table CM; AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions; a = 6.0°, = 1.30, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal fi 

-4.0° 

-3.0° 

-2.0° 

-1.0° 

^5° 

0.0° 

.5° 

1.0° 

2.0° 

3.0° 

4.0" 

6.0° 

R 424 

R 425 

R 426 

R 427 

R 428 

R 429 

R 430 

R 431 

CM 

a 

R 433 

R 434 

R 435 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

664.2 

665.1 

666.5 

665.2 

663.0 

662.7 

663.1 

662.1 

663.0 

661.5 

659.8 

654.2 

93 

558.4 

559.3 

560.7 

558.7 

556.3 

555.7 

555.6 

554.8 

555.6 

554.3 

552.3 

547.5 

94 

654.9 

656.7 

658.7 

658.3 

656.4 

656.6 

657.2 

656.6 

658.1 

657.4 

656.5 

652.5 

95 

537.1 

540.3 

542.2 

541.1 

539.2 

539.3 

540.0 

540.8 

543.4 

544.0 

542.2 

537.7 

125 

540.8 

531.9 

524.7 

514.6 

505.5 

495.2 

489.5 

487.4 

481.5 

471.5 

464.9 

441.3 

126 

485.0 

492.0 

500.9 

512.7 

504.2 

503.0 

507.5 

515.2 

527.4 

536.4 

547.4 

565.2 

128 

794.1 

793.0 

7946 

793.5 

791.0 

791.4 

791.3 

792.5 

792.9 

789.0 

788.3 

787.8 

132 

471.9 

474.5 

476.5 

476.8 

474.9 

474.6 

475.4 

474.3 

472.2 

470.0 

467.9 

459.6 

201 

968.8 

970.1 

972.4 

973.0 

970.7 

972.2 

973.3 

974.8 

973.5 

972.1 

971.1 

962.4 

202 

1068.7 

1069.9 

1072.4 

1072.3 

1069.8 

1071.0 

1071.9 

1073.3 

1072.4 

1071.0 

1069.0 

1058.7 

203 

1129.0 

1130.3 

1132.5 

1132.5 

1129.4 

1130.2 

1131.2 

1132.2 

1132.3 

1131.1 

1128.6 

1117.7 

204 

1143.9 

1145.1 

1146.7 

1146.0 

1142.7 

1142.9 

1143.8 

1144.6 

1145.2 

1144.2 

1141.1 

1129.9 

205 

1102.0 

1103.8 

1105.4 

1104.7 

1101.0 

1101.0 

1101.8 

1101.8 

1102.9 

1101.7 

1098.6 

1087.5 

206 

1026.6 

1027.8 

1029.7 

1028.5 

1024.9 

1024.4 

1025.3 

1024.9 

1026.1 

1025.0 

1021.8 

1011.6 

207 

944.6 

946.1 

947.7 

946.4 

943.0 

942.9 

943.6 

942.8 

944.2 

942.7 

939.9 

930.6 

208 

882.5 

883.6 

885.2 

883.7 

880.7 

880.4 

880.9 

880.1 

881.3 

879.9 

877.1 

868.9 

209 

1030.4 

1018.4 

1005.9 

992.7 

984.7 

977.5 

972.0 

965.5 

953.5 

940.3 

924.6 

890.1 

210 

1095.3 

1086.5 

1077.5 

1066.7 

1059.8 

1054.0 

1050.1 

1045.0 

1035.5 

1024.9 

1011.6 

981.0 

211 

1140.0 

1135.8 

1132.2 

1125.8 

1120.6 

1117.6 

1116.0 

1113.6 

1108.7 

1102.4 

1093.4 

1071.2 

212 

1102.6 

1109.2 

1116.5 

1121.9 

1120.5 

1123.8 

1127.1 

1130.6 

1136.8 

1140.6 

1143.7 

1144.1 

213 

1023.6 

1034.7 

1047.3 

1057.7 

1058.4 

1064.4 

1070.0 

1076.0 

1086.6 

1095.5 

1104.5 

1115.9 

214 

927.4 

942.1 

958.0 

972.1 

974.5 

982.2 

989.5 

997.5 

1010.9 

1023.7 

1036.7 

1057.5 

215 

611.3 

609.8 

608.8 

608.1 

606.9 

608.4 

609.5 

611.3 

608.0 

604.3 

602.8 

596.8 

216 

734.7 

720.9 

705.7 

691.1 

682.7 

674.3 

667.6 

660.2 

647.7 

634.2 

620.4 

588.5 

217 

625.7 

639.8 

656.0 

669.7 

674.0 

682.0 

688.9 

696.9 

710.9 

725.2 

739.7 

768.0 

218 

667.3 

667.1 

667.0 

664.5 

661.7 

660.7 

660.3 

658.5 

658.0 

655.5 

652.5 

644.0 

219 

558.7 

548.3 

538.2 

531.4 

522.5 

512.5 

506.3 

501.9 

497.5 

489.7 

480.8 

463.4 

220 

465.7 

471.4 

482.6 

494.1 

495.5 

499.0 

506.1 

512.5 

523.5 

533.7 

547.3 

574.3 

221 

556.8 

551.7 

543.2 

529.0 

526.5 

522.0 

522.6 

521.0 

516.2 

510.8 

502.6 

487.9 

222 

503.5 

508.8 

516.5 

527.2 

523.4 

523.2 

523.7 

530.6 

543.8 

553.9 

559.8 

571.9 

223 

530.1 

5241 

516.7 

513.3 

507.2 

508.4 

508.5 

506.9 

502.3 

492.4 

487.4 

480.3 

224 

482.7 

488.9 

496.8 

508.4 

512.6 

507.9 

506.1 

507.0 

517.0 

525.8 

531.5 

542.5 

225 

557.5 

558.9 

560.7 

559.9 

558.3 

560.3 

561.1 

564.6 

563.5 

563.3 

564.6 

560.2 

226 

720.5 

722.6 

724.8 

725.9 

724.7 

726.4 

727.4 

729.1 

729.3 

728.8 

728.2 

725.8 

227 

783.2 

785.2 

787.1 

788.2 

786.5 

788.0 

789.0 

790.6 

790.2 

790.0 

789.7 

782.6 

228 

862.1 

8643 

866.6 

867.5 

865.9 

867.7 

868.9 

870.5 

869.8 

869.1 

868.5 

862.7 
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Table GEL AEDC 16’ Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, M, = 1.30, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal /? 

-4.0° 

-3.0° 

-2.0° 

-1.0° 

-.5° 

0.0° 

D 

1.0° 

2.0° 

3.0° 

4.0° 

6.0° 

R 424 

R 425 

R 426 

R 427 

R 428 

R 429 

R- 430 

R 431 

R 432 

R 433 

R 434 

R 435 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

758.0 

759.0 

760.5 

759.0 

756.5 

756.1 

756.5 

755.3 

756.1 

754.7 

752.4 

745.5 

230 

503.3 

502.5 

499.2 

494.6 

492.3 

492.3 

493.3 

493.9 

498.1 

500.5 

501.8 

500.5 

231 

847.2 

832.8 

816.6 

801.8 

793.0 

7842 

777.1 

769.6 

755.7 

740.7 

725.0 

689.7 

232 

966.2 

953.1 

939.2 

925.2 

917.0 

909.2 

903.0 

896.0 

883.3 

869.5 

853.8 

819.7 

233 

845.4 

860.8 

877.8 

892.4 

895.7 

903.9 

911.4 

920.1 

934.4 

948.5 

963.1 

988.0 

234 

722.1 

738.4 

756.2 

771.7 

776.1 

784.5 

792.3 

801.4 

816.7 

832.1 

847.6 

877.7 

235 

577.0 

565.4 

555.8 

547.0 

544.3 

536.9 

533.0 

528.2 

524.7 

516.0 

507.6 

486.3 

236 

555.8 

548.1 

544.9 

539.1 

537.0 

531.9 

529.8 

525.7 

524.5 

518.8 

509.1 

490.5 

237 

509.1 

507.4 

505.3 

502.6 

501.6 

502.7 

502.8 

501.8 

502.1 

500.0 

495.5 

487.4 

238 

499.3 

499.5 

498.9 

496.1 

493.7 

4941 

494.9 

494.7 

498.3 

499.4 

497.8 

489.4 

239 

493.3 

496.4 

497.6 

494.8 

492.5 

492.5 

493.2 

493.9 

495.8 

495.9 

494.6 

488.3 

240 

437.9 

436.8 

436.2 

438.7 

440.9 

445.6 

446.4 

444.9 

442.5 

440.7 

438.9 

434.7 

241 

489.9 

485.0 

478.1 

469.6 

466.8 

465.3 

462.6 

461.8 

464.3 

467.1 

461.6 

448.5 

242 

175.3 

167.0 

163.5 

162.5 

162.0 

162.1 

162.5 

163.7 

165.1 

166.8 

171.8 

202.1 

243 

259.0 

262.4 

265.2 

265.8 

265.1 

265.2 

265.3 

286.2 

266.2 

264.7 

261.7 

254.2 

244 

575.4 

579.5 

587.8 

590.5 

583.6 

576.2 

572.8 

576.0 

581.3 

581.9 

575.9 

558.0 

245 

542.4 

542.2 

541.3 

543.0 

542.9 

547.1 

548.4 

548.3 

541.5 

537.1 

534.5 

532.1 

246 

595.7 

586.6 

571.3 

555.3 

547.1 

539.8 

533.6 

526.5 

514.4 

504.3 

494.8 

476.4 

247 

567.1 

558.2 

549.6 

544.1 

536.8 

528.3 

523.7 

517.9 

513.7 

503.6 

495.0 

472.9 

248 

516.3 

507.3 

495.4 

480.6 

476.4 

481.0 

476.3 

469.9 

465.4 

456.3 

450.7 

438.1 

249 

454.5 

457.1 

470.7 

476.2 

481.0 

491.5 

489.2 

485.7 

492.5 

502.8 

512.3 

535.2 

250 

526.8 

519.4 

508.0 

491.6 

484.3 

481.3 

475.4 

468.3 

459.6 

452.0 

435.9 

408.5 

251 

387.1 

381.6 

375.0 

373.2 

369.9 

367.1 

364.6 

359.7 

360.3 

353.5 

350.4 

336.9 

252 

70.3 

71.4 

73.2 

71.8 

79.2 

78.9 

79.5 

78.4 

79.5 

78.0 

75.8 

79.2 




Table CTTI; AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a — 10.0°, M m = 1.30, q^, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

R 407 

R 404 

R 405 

R 406 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

681.3 

684.2 

682.9 

680.8 

3 

669.0 

646.1 

614.8 

552.8 

4 

625.8 

651.4 

682.1 

743.1 

5 

659.7 

637.6 

607.6 

549.1 

6 

612.9 

636.5 

666.0 

725.6 

7 

646.4 

625.1 

596.7 

543.0 

8 

609.0 

631.8 

659.7 

717.3 

9 

546.6 

549.4 

547.9 

547.4 

10 

617.0 

619.6 

618.0 

616.3 

11 

635.0 

619.9 

590.6 

532.2 

12 

583.7 

613.9 

634.3 

681.6 

13 

622.0 

608.0 

583.1 

522.6 

14 

577.7 

603.8 

622.1 

672.0 

15 

596.9 

584.8 

565.0 

511.4 

16 

561.1 

584.0 

601.2 

654.0 

17 

604.6 

607.9 

609.8 

590.5 

19 

553.8 

540.4 

516.0 

474.2 

20 

527.1 

546.2 

567.8 

616.1 

21 

544.5 

526.6 

513.5 

472.1 

22 

502.3 

511.2 

532.0 

583.3 

23 

494.0 

471.1 

450.3 

424.6 

24 

460.5 

490.9 

505.8 

546.6 

25 

474.8 

464.9 

447.0 

427.2 

26 

452.3 

462.9 

477.8 

518.8 

43 

651.0 

635.2 

617.4 

560.7 

44 

584.2 

600.2 

632.7 

693.0 

67 

473.5 

457.0 

440.2 

410.5 

68 

448.6 

462.4 

482.4 

522.4 

85 

680.8 

658.4 

626.6 

566.8 

86 

695.0 

719.6 

748.5 

803.7 

87 

707.4 

693.1 

671.6 

629.8 

88 

592.9 

598.8 

598.1 

592.5 

89 

523.6 

521.4 

519.3 

510.9 

90 

525.3 

521.5 

524.4 

527.8 

91 

524.2 

519.8 

520.7 

518.4 

921 

563.0 

561.1 

552.7 

538.0 
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Table nfTT: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, M k = 1.30, q,^ = 500.0 

Upright, Pressures in psf, Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

R 407 

R 404 

R 405 

R 406 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

723.1 

726.8 

726.0 

724.6 

93 

606.4 

609.3 

608.1 

606.7 

94 

712.8 

717.7 

718.7 

721.0 

95 

577.8 

583.4 

582.7 

577.4 

125 

520.4 

488.3 

481.7 

445.7 

126 

486.4 

496.9 

522.6 

556.9 

128 

754.2 

753.7 

751.5 

747.5 

132 

494.0 

496.1 

493.9 

480.7 

201 

909.4 

912.4 

905.5 

897.1 

202 

1027.5 

1030.3 

1023.6 

1013.5 

203 

1106.7 

1109.9 

1103.8 

1093.8 

204 

1143.5 

1145.9 

1141.0 

1131.6 

205 

1127.5 

1129.3 

1126.0 

1117.6 

206 

1069.0 

1070.9 

1068.6 

1062.2 

207 

995.7 

998.0 

996.4 

991.3 

208 

937.1 

939.8 

938.3 

934.4 

209 

990.3 

972.5 

941.4 

881.7 

210 

1066.5 

1053.3 

1027.7 

977.4 

211 

1126.0 

1120.1 

1103.7 

1071.2 

212 

1114.5 

1125.1 

1131.4 

1144.8 

213 

1043.0 

1060.9 

1078.2 

1113.0 

214 

950.9 

974.2 

999.5 

1050.4 

215 

544.8 

547.6 

550.1 

540.0 

216 

701.4 

678.8 

646.8 

588.4 

217 

657.0 

682.5 

714.3 

776.1 

218 

722.0 

722.9 

718.9 

711.5 

219 

536.9 

519.1 

504.4 

468.3 

220 

496.5 

504.9 

520.9 

572.8 

221 

502.8 

488.4 

481.6 

470.7 

222 

479.2 

489.7 

498.7 

546.5 

223 

492.2 

475.0 

466.5 

449.7 

224 

456.1 

474.7 

494.3 

528.1 

225 

514.6 

516.1 

511.5 

509.3 

226 

660.9 

6648 

662.1 

660.9 

227 

721.9 

725.0 

720.6 

716.6 

228 

797.2 

800.2 

795.2 

790.4 
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Table Oil: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, = 1.30, = 500.0 

Uprijht, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

R 407 

R 404 

R 405 

R 406 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

816.5 

819.7 

818.4 

815.8 

230 

542.7 

546.9 

539.7 

547.8 

231 

797.5 

775.5 

741.3 

678.5 

232 

920.4 

901.0 

868.5 

808.2 

233 

867.7 

892.3 

920.8 

978.0 

234 

745.6 

772.0 

803.6 

867.0 

235 

567.8 

558.7 

531.1 

480.7 

236 

574.8 

565.3 

541.3 

494.8 

237 

548.3 

545.4 

532.8 

516.0 

238 

538.2 

542.5 

536.9 

521.0 

239 

532.9 

535.7 

534.2 

524.6 

240 

468.3 

469.6 

468.0 

468.0 

241 

494.9 

483.8 

470.9 

441.7 

242 

149.9 

148.4 

147.9 

192.2 

243 

246.1 

246.7 

245.4 

231.9 

244 

524.6 

506.2 

520.1 

503.7 

245 

503.4 

508.5 

497.4 

490.3 

246 

558.6 

534.3 

508.3 

467.6 

247 

551.2 

536.1 

514.1 

471.7 

248 

490.8 

473.6 

449.3 

432.9 

249 

455.8 

483.0 

495.8 

536.3 

250 

529.4 

510.6 

487.7 

450.3 

251 

390.2 

384.8 

373.5 

354.6 

252 

81.4 

84.8 

83.9 

81.8 
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Tahle CIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: = 0.0°, M,,, = 1.30, = 650.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0* 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

140° 

16.0° 

18.0° 

R 1051 

R 1052 

R 1053 

R 1054 

R 1055 

R 1056 

R 1057 

R 1058 

R 1059 

R 1060 

R 1061 

R 1062 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

666.4 

680.4 

714.4 

744.4 

778.3 

815.6 

855.4 

8943 

932.6 

970.7 

1011.3 

1050.0 

3 

814.0 

818.3 

825.3 

831.6 

836.0 

838.5 

840.6 

840.2 

838.3 

834.1 

827.7 

819.4 

4 

811.4 

820.1 

827.4 

836.2 

841.5 

845.3 

847.9 

847.8 

845.8 

842.7 

838.3 

831.9 

5 

837.4 

839.0 

839.4 

843.5 

845.3 

845.0 

839.9 

830.1 

8246 

817.9 

809.4 

799.8 

6 

830.2 

832.1 

833.8 

837.5 

841.4 

839.6 

836.1 

828.8 

819.6 

812.9 

805.2 

795.9 

7 

851.1 

850.7 

845.4 

840.7 

834.3 

826.6 

821.5 

813.6 

804.7 

795.0 

783.9 

771.6 

8 

851.9 

851.8 

848.7 

846.9 

844.9 

839.5 

830.8 

822.5 

8141 

805.7 

796.6 

786.5 

9 

969.1 

952.9 

912.0 

872.0 

833.4 

791.3 

750.6 

715.6 

682.6 

652.0 

619.8 

586.0 

10 

594.3 

605.0 

630.7 

665.6 

698.6 

729.7 

769.8 

806.5 

843.4 

879.5 

919.2 

957.5 

11 

759.4 

769.7 

770.0 

772.2 

772.1 

767.5 

764.0 

761.3 

756.9 

752.0 

747.2 

739.1 

12 

746.0 

748.6 

757.8 

768.9 

777.5 

779.3 

776.8 

773.5 

769.7 

766.3 

761.6 

757.7 

13 

761.8 

766.5 

768.3 

775.8 

778.1 

775.7 

789.2 

761.4 

756.1 

751.2 

743.3 

739.2 

14 

748.5 

753.2 

761.2 

777.5 

782.9 

782.9 

774.8 

766.7 

762.4 

759.0 

755.2 

753.9 

15 

774.1 

776.3 

775.3 

775.2 

771.6 

766.8 

759.8 

753.3 

745.7 

737.9 

726.2 

719.1 

16 

751.5 

754.0 

758.6 

765.0 

787.6 

766.4 

761.4 

750.3 

743.0 

736.7 

729.5 

722.7 

17 

965.9 

953.2 

922.1 

898.5 

873.5 

850.7 

827.9 

791.5 

750.7 

713.8 

678.0 

650.7 

19 

686.8 

695.2 

702.1 

892.3 

697.8 

700.6 

698.8 

697.6 

691.1 

688.8 

682.0 

674.0 

20 

700.7 

707.7 

710.2 

714.3 

715.5 

716.4 

716.6 

7141 

705.9 

702.6 

698.0 

692.9 

21 

685.9 

689.2 

690.1 

690.6 

690.7 

687.6 

689.3 

688.7 

684.9 

679.8 

674.5 

669.9 

22 

681.4 

679.1 

673.6 

677.0 

676.2 

672.2 

672.2 

667.9 

664.5 

662.1 

659.4 

656.9 

23 

637.2 

635.5 

824.4 

612.0 

614.8 

615.5 

613.3 

611.2 

607.7 

605.1 

604.6 

600.1 

24 

637.6 

641.0 

637.6 

616.7 

6146 

613.1 

613.5 

609.8 

612.3 

616.1 

615.8 

590.6 

25 

648.7 

654.4 

660.3 

666.2 

662.5 

647.3 

613.9 

606.1 

602.0 

597.5 

689.7 

583.6 

26 

646.1 

651.4 

658.4 

663.3 

657.8 

642.4 

613.6 

602.7 

602.4 

598.7 

591.4 

586.9 

43 

739.4 

753.2 

767.5 

774.8 

780.7 

786.8 

792.7 

800.5 

806.5 

799.7 

795.3 

790.6 

44 

715.2 

725.1 

737.1 

751.1 

764.6 

772.5 

778.8 

781.9 

782.2 

781.7 

779.3 

7748 

67 

612.9 

617.4 

624.3 

631.0 

624.9 

596.5 

593.9 

5945 

5943 

592.0 

587.7 

582.5 

68 

619.0 

620.5 

623.3 

629.7 

626.6 

605.9 

601.1 

601.5 

600.0 

600.9 

597.8 

595.0 

85 

855.4 

857.2 

857.4 

854.5 

860.5 

860.3 

858.2 

855.0 

850.0 

843.7 

8345 

KSS1 

86 

813.8 

824.3 

846.4 

869.1 

889.7 

907.6 

923.7 

936.4 

947.7 

957.1 

965.6 

972.1 

87 

717.5 

728.8 

760.7 

789.2 

817.6 

845.6 

874.6 

901.3 

927.6 

951.8 

976.5 

998.2 

88 

632.2 

634.4 

636.5 

854.0 

677.4 

701.3 

724.9 

758.7 

785.2 

814.3 

846.0 

877.2 

89 

537.8 

545.1 

565.3 

589.4 

613.7 

633.7 

858.5 

681.3 

707.2 

731.3 

758.4 

790.0 

90 

536.2 

547.7 

562.9 

582.7 

610.5 

632.3 

659.2 

679.6 

706.5 

735.1 

759.8 

788.4 

91 

545.1 

552.4 

568.4 

590.1 

613.4 

632.1 

658.0 

679.3 

705.0 

733.4 

760.5 

792.1 

921 

982.9 

965.4 

920.4 

877.2 

835.9 

793.6 

754.7 

725.8 

685.5 

647.7 

613.9 

582.8 
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Table CIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: ft - 0.0°, = 1.30, = 650.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 1051 

ft 1052 

R 1053 

R 1054 

R 1055 

R 1056 

ft 1057 

R 1058 

ft 1059 

R 1060 

R 1061 

ft 1062 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

693.8 

708.1 

735.9 

779.5 

823.1 

864.7 

906.3 

946.7 

987.3 

1026.9 

1067.9 

1106.9 

93 

587.8 

600.0 

625.7 

660.6 

691.5 

722.0 

757.6 

791.1 

828.6 

864.7 

904.3 

942.8 

94 

685.9 

698.5 

743.2 

781.8 

818.8 

856.3 

895.5 

934.0 

973.0 

1011.7 

1051.9 

1090.2 

95 

616.6 

618.8 

621.1 

638.6 

662.1 

686.1 

709.8 

741.5 

770.3 

799.7 

831.4 

862.8 

125 

657.4 

659.6 

653.6 

846.8 

651.3 

649.0 

643.1 

636.9 

627.0 

614.4 

603.0 

594.4 

126 

673.3 

674.7 

669.0 

660.5 

659.2 

655.2 

651.9 

645.9 

638.0 

628.3 

817.9 

607.7 

128 

1120.7 

1114.0 

1092.7 

1073.0 

1054.7 

1032.9 

1009.8 

984.0 

955.2 

927.8 

898.7 

873.2 

132 

544.3 

552.4 

562.6 

584.4 

599.4 

618.6 

636.1 

645.0 

652.7 

667.8 

687.5 

717.3 

201 

1413.1 

1402.7 

1370.5 

1338.1 

1304.2 

1266.2 

1228.3 

1188.7 

1143.7 

1101.6 

1055.0 

1008.7 

202 

1481.0 

1477.7 

1459.5 

1442.5 

1421.9 

1396.5 

1370.1 

1343.0 

1309.1 

1275.8 

1238.5 

1202.4 

203 

1493.2 

1497.4 

1493.6 

1493.6 

1487.8 

1475.3 

1461.7 

1446.9 

1425.6 

1400.8 

1372.6 

1346.1 

204 

1437.0 

1449.0 

1462.4 

1479.2 

1490.1 

1492.7 

1493.7 

1493.4 

1489.3 

1477.2 

1462.9 

1449.1 

205 

1310.4 

1328.1 

1356.9 

1389.9 

1417.6 

1438.0 

1456.6 

1471.7 

1485.9 

1490.0 

1492.4 

1493.9 

206 

1169.8 

1189.1 

1227.1 

1267.8 

1305.2 

1337.1 

1367.5 

1394.5 

1422.3 

1440.4 

1457.6 

1471.3 

207 

1049.0 

1068.1 

1108.5 

1152.2 

1194.0 

1231.3 

1267.5 

1300.9 

1335.2 

1362.8 

1389.9 

1412.4 

208 

969.0 

987.3 

1027.5 

1071.3 

1114.2 

1153.7 

1192.9 

1229.7 

1267.1 

1299.8 

1332.0 

1360.0 

209 

1263.0 

1268.2 

1272.0 

1277.3 

1278.9 

1276.4 

1273.2 

1266.5 

1257.5 

1244.2 

1228.5 

1211.6 

210 

1343.7 

1351.3 

1358.9 

1368.8 

1374.1 

1373.8 

1373.4 

1369.1 

1361.9 

1349.3 

1334.2 

1318.5 

211 

1409.0 

1419.2 

1430.9 

1445.7 

1454.8 

1457.1 

1458.3 

1456.7 

1451.3 

1438.7 

1423.8 

1408.9 

212 

1415.4 

1426.9 

1438.4 

1454.3 

1463.9 

1466.5 

1466.9 

1465.8 

1461.0 

1449.2 

1434.9 

1421.3 

213 

1347.7 

1357.0 

1365.6 

1377.3 

1384.1 

1384.2 

1381.9 

1378.7 

1371.1 

1358.3 

1343.8 

1329.5 

214 

1254.8 

1261.8 

1267.0 

1274.8 

1278.5 

1276.2 

1271.4 

1265.5 

1255.7 

1242.4 

1227.4 

1211.6 

215 

978.8 

961.8 

918.1 

875.6 

834.8 

791.2 

747.4 

712.9 

681.8 

647.6 

612.7 

582.2 

216 

850.0 

854.3 

861.9 

869.4 

876.3 

879.9 

882.8 

883.3 

882.2 

878.9 

873.3 

865.8 

217 

851.5 

857.0 

865.6 

875.4 

882.6 

886.4 

888.3 

887.5 

884.8 

880.9 

875.7 

868.3 

218 

695.8 

707.5 

738.8 

782.6 

822.1 

861.0 

901.2 

940.4 

979.8 

1018.9 

1059.2 

1097.4 

219 

665.9 

669.5 

673.5 

675.7 

676.9 

673.6 

674.7 

675.7 

675.8 

676.2 

674.1 

667.4 

220 

643.0 

642.3 

642.0 

649.6 

650.8 

648.3 

652.0 

656.1 

661.6 

665.1 

662.6 

652.7 

221 

630.3 

638.1 

654.0 

667.5 

677.9 

682.4 

675.0 

636.1 

608.1 

601.5 

594.1 

586.7 

222 

628.9 

635.5 

652.7 

662.6 

672.7 

677.5 

668.4 

630.7 

601.2 

592.7 

587.0 

583.4 

223 

596.0 

604.2 

622.6 

642.8 

655.7 

661.3 

655.7 

617.1 

592.0 

585.6 

581.7 

573.8 

224 

593.5 

603.1 

622.0 

639.6 

654.5 

661.7 

656.4 

615.1 

587.4 

577.0 

569.6 

563.2 

225 

884.6 

868.0 

828.9 

798.3 

765.9 

733.0 

703.2 

674.8 

654.9 

635.2 

613.7 

591.0 

226 

1131.6 

1114.2 

1070.2 

1026.9 

986.5 

944.3 

904.1 

864.0 

822.5 

785.2 

747.5 

710.5 

227 

1209.4 

1192.6 

1149.7 

1107.6 

1067.1 

1025.2 

984.4 

943.2 

898.5 

857.5 

814.8 

772.0 

228 

1310.6 

1295.6 

1254.8 

1213.8 

1173.0 

1129.8 

1086.9 

1043.0 

994.9 

950.3 

902.2 

851.6 


* *■ 
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Table CTV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: /? = 0.0°, = 1.30, q M = 650.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1051 

R 1052 

R 1053 

R 1054 

R 1055 

R 1056 

R 1057 

R 1058 

R 1059 

R 1060 

R 1061 

R 1082 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

805.4 

822.1 

860.3 

903.0 

945.5 

986.4 

1028.0 

1067.8 

1108.3 

1146.4 

1185.0 

1220.7 

230 

546.0 

553.3 

573.6 

599.2 

620.0 

649.3 

681.0 

705.3 

735.2 

767.0 

805.8 

842.3 

231 

1037.2 

1037.8 

1035.2 

1033.3 

1030.1 

1024.9 

1018.7 

1010.4 

1001.0 

989.3 

975.6 

960.8 

232 

1188.0 

1191.1 

1191.7 

1193.0 

1191.9 

1187.3 

1181.9 

1173.4 

1162.9 

1148.7 

1132.4 

1115.0 

233 

1172.7 

1176.7 

1178.1 

1181.7 

1181.7 

1177.3 

1170.4 

1162.5 

1151.1 

1137.6 

1123.2 

1107.4 

234 

_ 1 026.9 

1028.5 

1027.5 

1028.3 

1026.7 

1021.4 

1014.2 

1005.4 

994.7 

983.4 

971.0 

957.1 

235 

623.3 

634.3 

660.1 

674.4 

689.1 

702.0 

716.1 

728.4 

725.6 

716.0 

709.4 

699.2 

236 

574.3 

588.0 

618.2 

643.2 

675.2 

697.0 

717.3 

736.1 

745.5 

755.0 

764.9 

772.8 

237 

543.1 

552.1 

575.7 

601.4 

625.6 

652.8 

678.8 

707.9 

732.7 

755.9 

789.4 

816.3 

238 

542.7 

550.0 

569.5 

593.0 

615.8 

641.5 

664.9 

701.3 

731.9 

759.8 

790.2 

819.3 

239 

541.6 

548.0 

567.2 

590.6 

613.2 

638.0 

661.6 

692.7 

721.9 

752.0 

784.8 

816.2 

240 

532.8 

537.2 

547.6 

549.3 

564.7 

578.1 

589.6 

614.0 

638.6 

664.0 

696.6 

729.0 

241 

502.4 

520.5 

552.4 

582.0 

599.6 

603.4 

612.1 

627.2 

642.6 

652.8 

665.3 

676.6 

242 

274.6 

274.8 

257.2 

242.0 

227.7 

214.1 

201.6 

190.1 

181.4 

174.3 

170.1 

175.5 

243 

410.5 

404.9 

387.8 

372.7 

359.0 

344.9 

332.3 

320.2 

310.4 

301.6 

293.0 

285.6 

244 

950.6 

938.4 

904.3 

867.4 

819.7 

752.0 

696.7 

659.8 

633.2 

612.0 

596.2 

583.0 

245 

887.0 

869.1 

818.4 

769.8 

740.1 

712.0 

685.6 

662.0 

640.0 

620.9 

596.6 

580.9 

246 

688.6 

692.9 

692.6 

693.5 

694.1 

691.1 

692.9 

682.9 

673.6 

671.0 

667.4 

665.3 

247 

659.3 

662.5 

670.2 

677.1 

687.0 

691.3 

697.2 

698.0 

691.7 

683.1 

675.7 

660.2 

248 

676.1 

676.8 

679.3 

677.0 

641.1 

625.8 

623.3 

615.5 

612.4 

607.8 

600.0 

582.6 

249 

683.3 

685.5 

686.1 

682.5 

665.2 

641.8 

638.0 

631.0 

628.5 

623.7 

617.1 

605.6 

250 

475.9 

491.3 

527.3 

563.3 

596.3 

622.9 

645.9 

662.6 

673.7 

677.6 

674.4 

667.3 

251 

413.4 

420.4 

434.7 

449.6 

463.8 

477.4 

489.9 

501.6 

512.0 

515.4 

512.3 

502.7 

252 

81.3 

80.2 

83.1 

99.0 

94.5 

98.2 

102.4 

104.2 

116.4 

116.1 

125.0 

120.7 




090" 


Table CV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: - 0.0°, M,, = 1.30, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0" 

12.0 s 

14.0° 

16.0" 

18.0° 

R 1027 

R 1028 

R 1029 

R 1030 

R 1031 

R 1032 

R 1033 

R 1034 

R 1035 

R 1036 

R 1037 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

521.7 

545.8 

567.3 

594.3 

624.0 

651.3 

682.6 

709.7 

739.5 

770.7 

802.5 

3 

626.6 

632.4 

637.1 

642.3 

644.9 

646.1 

645.5 

643.2 

638.8 

634.5 

628.8 

4 

625.0 

632.2 

639.0 

645.9 

649.8 

651.4 

651.0 

648.4 

644.8 

641.8 

637.9 

5 

641.8 

642.5 

642.7 

644.1 

643.8 

640.9 

637.0 

632.2 

625.9 

620.0 

613.2 

6 

637.1 

639.0 

641.0 

644.6 

644.4 

642.1 

634.8 

628.7 

622.3 

616.9 

610.8 

7 

651.0 

647.9 

644.5 

642.2 

637.2 

632.2 

625.5 

618.1 

609.4 

601.4 

592.6 

8 

651.9 

650.3 

648.9 

647.8 

643.5 

638.5 

631.8 

624.4 

616.7 

610.1 

603.1 

9 

726.2 

696.0 

668.3 

640.3 

608.2 

578.8 

550.8 

526.3 

501.1 

476.6 

451.7 

10 

464.7 

484.5 

509.8 

536.1 

560.8 

587.7 

617.2 

643.1 

671.3 

701.1 

732.3 

11 

584.7 

588.0 

589.4 

590.4 

588.9 

586.6 

584.3 

580.6 

575.7 

570.6 

565.3 

12 

574.5 

580.5 

587.9 

597.2 

598.4 

596.8 

593.9 

590.3 

586.1 

582.2 

577.7 

13 

585.8 

587.2 

589.5 

593.3 

591.7 

587.5 

583.8 

579.9 

575.2 

569.9 

564.6 

14 

577.0 

583.1 

592.0 

599.6 

599.9 

593.6 

588.6 

584.6 

580.3 

576.9 

572.9 

15 

593.8 

593.4 

593.4 

593.5 

589.8 

584.1 

578.8 

572.7 

565.7 

558.9 

550.9 

16 

578.1 

581.9 

586.2 

589.7 

588.7 

584.1 

577.4 

570.2 

563.6 

558.9 

553.5 

17 

727.9 

705.5 

687.7 

671.3 

653.7 

636.9 

608.4 

580.1 

550.1 

525.3 

505.5 

19 

536.4 

537.8 

534.8 

539.5 

541.8 

543.2 

541.9 

532.5 

527.7 

523.4 

518.5 

20 

538.5 

540.8 

544.1 

550.8 

551.1 

550.4 

545.6 

542.5 

537.4 

533.4 

530.9 

21 

527.1 

529.2 

527.4 

528.2 

527.0 

527.7 

527.5 

523.9 

518.6 

514.2 

511.2 

22 

520.2 

517.6 

519.8 

519.3 

516.3 

516.1 

513.2 

509.7 

506.0 

504.3 

502.9 

23 

487.3 

479.1 

470.5 

473.6 

475.1 

472.3 

469.7 

466.2 

464.1 

464.4 

460.7 

24 

488.5 

485.0 

471.3 

467.3 

466.9 

468.0 

465.1 

465.7 

468.0 

469.4 

452.5 

25 

500.8 

506.4 

510.8 

510.1 

499.5 

472.8 

465.8 

462.0 

457.1 

452.2 

448.1 

26 

497.7 

503.6 

507.6 

505.7 

494.7 

471.8 

462.7 

461.3 

458.1 

452.7 

449.1 

43 

572.7 

581.5 

590.4 

599.3 

604.7 

608.3 

610.9 

611.3 

609.7 

608.4 

605.8 

44 

554.7 

566.1 

577.4 

588.7 

595.2 

599.1 

601.3 

600.7 

599.4 

598.1 

595.8 

67 

473.3 

479.3 

483.6 

482.3 

459.8 

456.9 

457.1 

457.5 

453.8 

450.9 

447.7 

68 

475.6 

477.1 

481.3 

482.2 

466.4 

462.4 

462.2 

460.5 

460.1 

458.3 

456.1 

85 

658.7 

660.6 

661.9 

664.3 

663.8 

662.2 

658.7 

653.8 

647.4 

641.0 

633.8 

86 

632.8 

649.8 

666.4 

683.5 

698.1 

709.4 

719.4 

726.2 

732.6 

739.3 

745.6 

87 

560.5 

584.6 

605.3 

628.2 

650.8 

670.7 

692.1 

710.0 

727.9 

746.7 

764.8 

88 

487.4 

507.4 

518.6 

534.9 

553.6 

569.5 

594.5 

616.5 

638.0 

662.1 

687.7 

89 

419.7 

434.5 

451.6 

470.6 

486.7 

503.0 

521.2 

539.0 

558.3 

579.2 

603.9 

90 



447.7 

470.0 

486.1 

504.0 

521.1 

539.1 

560.7 

580.7 

603.7 

91 

424.8 

437.1 

453.7 

472.0 

486.2 

502.9 

519.0 

536.4 

558.0 

579.0 

604.1 

921 

741.0 

708.8 

679.0 

649.2 

617.4 

590.7 

565.0 

535.2 

503.7 

478.1 

454.4 


*• 
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4 


4 


# 


♦ 


Table GV: AEDC 16' 
Nominal Conditions: 


Tunnel - 10% Model(continued) 

/? = 0.0°, M b = 1.30, q„ = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

* 

[ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R: 1027 

R 1028 

R 1029 

R 1030 

R 1031 

R 1032 

R 1033 

R 1034 

R 1035 

R 1036 

R 1037 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

543.9 

569.1 

599.0 

632.2 

664.7 

694.3 

726.9 

755.0 

785.5 

816.6 

848.2 

93 

459.6 

479.5 

504.4 

529.9 

554.1 

579.6 

607.1 

632.9 

660.8 

690.5 

721.7 

94 

538.3 

570.6 

598.2 

628.0 

658.3 

685.9 

717.0 

744.1 

773.8 

804.2 

835.4 

95 

471.9 

491.8 

503.0 

519.4 

538.4 

554.2 

579.5 

601.4 

623.3 

647.4 

673.0 

125 

504.2 

500.8 

495.4 

499.0 

497.8 

494.1 

489.5 

481.7 

471.4 

463.3 

456.0 

126 

518.0 

514.0 

506.5 

506.6 

504.4 

502.5 

498.1 

492.1 

483.8 

476.0 

468.7 

128 

851.4 

835.8 

622.8 

810.2 

793.8 

776.4 

754.6 

732.8 

709.1 

687.9 

668.7 

132 

424.1 

432.3 

447.5 

460.4 

474.9 

487.5 

495.4 

500.6 

511.8 

525.8 

548.3 

201 

1072.4 

1049.1 

1027.5 

1003.3 

975.0 

946.7 

913.3 

879.6 

844.7 

810.7 

776.2 

202 

1130.2 

1117.6 

1106.9 

1093.8 

1074.6 

1054.8 

1030.8 

1004.3 

976.1 

949.1 

922.5 

203 

1145.0 

1143.9 

1144.0 

1142.4 

1133.6 

1123.7 

1110.3 

1092.6 

1071.5 

1051.4 

1032.3 

204 

1109.3 

1120.8 

1132.4 

1143.6 

1146.4 

1147.3 

1146.0 

1140.4 

1129.3 

1119.7 

1110.3 

205 

1017.7 

1041.3 

1064.0 

1087.8 

1104.6 

1118.5 

1129.8 

1137.6 

1139.1 

1141.9 

1144.3 

206 

911.6 

941.6 

970.4 

1001.4 

1027.1 

1049.6 

1070.6 

1088.2 

1101.2 

1115.3 

1127.0 

207 

821.0 

852.6 

882.9 

916.5 

946.3 

972.8 

999.2 

1022.1 

1042.5 

1063.6 

1082.4 

208 

758.9 

790.5 

821.1 

855.4 

886.8 

915.0 

944.4 

969.7 

994.2 

1018.8 

1042.0 

209 

971.2 

975.4 

979.0 

983.0 

981.7 

979.2 

972.7 

964.1 

951.8 

940.6 

928.7 

210 

1034.8 

1042.0 

1048.9 

1055.8 

1056.4 

1055.7 

1051.5 

1044.0 

1032.4 



211 

1086.9 

1097.1 

1107.3 

1117.2 

1119.7 

1120.9 

1118.5 

1112.0 

1100.6 

1090.3 

1079.9 

212 

1092.0 

1102.7 

1113.5 

1123.9 

1126.5 

1127.0 

1125.0 

1119.1 

1107.8 

1098.2 

1089.0 

213 

1038.8 

1046.8 

1054.8 

1062.7 

1063.7 

1062.2 

1058.3 

1050.6 

1038.8 



214 

965.9 

971.5 

976.6 

981.9 

980.9 

977.5 

971.8 

962.4 

950.3 

939.8 

929.0 

215 

735.5 

703.4 

673.5 

643.6 

610.1 

580.0 

550.6 

526.6 

498.4 

472.4 

449.1 

216 

655.3 

661.7 

667.4 

673.7 

677.2 

678.9 

678.9 

677.0 

673.2 

669.4 

664.4 

217 

656.5 

664.2 

671.1 

678.2 

681.7 

683.1 

681.9 

678.5 

6743 

670.8 

666.4 

218 

544.2 

570.1 

599.6 

630.7 

662.2 

690.1 

721.6 

749.0 

778.7 

809.4 

840.5 

219 

513.2 

517.2 

516.9 

517.8 

516.5 

517.0 

518.7 

517.6 

516.3 

514.4 

510.5 

220 

492.9 

493.6 

499.2 

501.1 

498.4 

499.8 

503.8 

507.4 

508.8 

507.8 

500.5 

221 

490.5 

503.1 

512.0 

521.5 

524.6 

520.2 

489.9 

467.9 

461.1 

457.1 

451.2 

222 

489.2 

502.8 

510.9 

519.1 

523.7 

518.7 

487.1 

463.1 

454.5 

449.8 

447.3 

223 

464.9 

478.9 

493.3 

505.1 

509.8 

507.0 

476.0 

455.9 

449.1 

446.4 

442.3 

224 

463.1 

478.5 

491.8 

503.3 

509.6 

507.8 

475.0 

453.7 

444.5 

437.7 

432.7 

225 

662.7 

633.9 

611.9 

589.0 

564.5 

543.0 

520.8 

505.0 

488.5 

473.7 

458.0 

226 

851.6 

818.9 

789.4 

759.7 

727.7 

698.5 

665.5 

636.2 

606.7 

579.4 

549.4 

227 

911.6 

880.2 

851.2 

821.9 

790.0 

760.1 

725.9 

695.0 

663.4 

633.6 

603.6 

228 

990.3 


933.1 

903.0 

870.7 

838.5 

801.0 

765.3 

728.7 

693.5 

656.3 
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Table CV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: y8 = 0.0°, = 1.30, q B = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1027 

R 1028 

R 1029 

R 1030 

R 1031 

R 1032 

R 1033 

R 1034 

R 1035 

R 1036 

R* 1037 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

631.8 

662.1 

691.8 

725.7 

758.5 

787.7 

820.0 

847.7 

876.7 

905.9 

935.2 

230 

426.5 

442.1 

462.2 

479.1 

501.9 

523.7 

544.3 

564.7 

588.4 

616.6 

646.4 

231 

794.5 

793.5 

792.2 

791.8 

788.2 

783.5 

776.4 

768.1 

757.6 

747.7 

737.1 

232 

911.8 

913.5 

914.4 

916.1 

913.2 

908.9 

901.2 

891.6 

879.1 

887.5 

855.0 

233 

901.3 

903.5 

906.1 

908.4 

905.5 

900.4 

893.1 

882.8 

870.8 

860.3 

849.7 

234 

787.7 

788.1 

788.5 

789.1 

785.7 

780.4 

772.8 

763.5 

753.2 

744.1 

734.8 

235 

489.9 

509.4 

517.6 

529.1 

538.7 

549.3 

558.1 

556.9 

548.1 

542.3 

535.4 

236 

454.3 

477.6 

497.2 

517.9 

535.7 

551.2 

563.5 

571.7 

577.2 

584.6 

594.5 

237 

425.7 

443.6 

465.1 

482.3 

503.5 

520.6 

542.5 

560.5 

579.5 

602.8 

624.9 

238 

423.8 

439.5 

457.0 

474.0 

493.3 

509.6 

538.3 

560.2 

580.4 

603.2 

627.9 

239 

423.2 

436.9 

453.8 

472.5 

492.6 

508.1 

532.6 

554.6 

576.4 

600.8 

626.4 

240 

413.3 

421.3 

422.1 

432.4 

446.7 

450.4 

466.9 

485.9 

504.2 

527.4 

556.2 

241 

401.2 

425.8 

448.3 

463.3 

467.7 

473.1 

484.1 

494.3 

501.3 

509.5 

519.1 

242 

205.8 

196.0 

184.6 

174.6 

164.8 

156.8 

148.8 

142.0 

135.8 

132.3 

134.6 

243 

308.1 

296.3 

285.0 

275.3 

265.0 

256.6 

247.3 

239.6 

231.9 

225.1 

219.2 

244 

717.7 

692.6 

666.9 

632.1 

579.8 

540.1 

508.3 

487.9 

470.7 

458.1 

448.6 

245 

664.2 

626.3 

592.0 

570.3 

547.9 

529.5 

509.8 

493.2 

477.4 

460.7 

448.1 

246 

534.2 

534.6 

536.5 

541.3 

537.0 

536.1 

529.9 

527.2 

523.9 

514.3 

510.7 

247 

510.1 

515.8 

518.8 

526.5 

531.2 

536.0 

535.7 

529.6 

522.2 

517.9 

507.5 

248 

519.7 

520.9 

519.4 

495.4 

482.9 

479.7 

473.8 

470.9 

465.5 

459.5 

448.7 

249 

525.4 

525.7 

523.5 

513.5 

492.7 

490.7 

484.8 

481.5 

477.3 

472.2 

464.7 

250 

380.0 

407.3 

433.0 

459.4 

481.5 

497.5 

510.6 

516.6 

518.9 

517.1 

511.8 

251 

323.6 

334.1 

344.8 

356.4 

367.4 

376.0 

384.7 

392.0 

394.2 

392.4 

386.0 

252 

64.7 

68.5 

70.4 

76.2 

70.4 

80.9 

84.2 

82.5 

82.3 

91.8 

91.0 


* 
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Table CVL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: — 2.0°, M^, = 1.30, q w = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0* 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R: 1040 

R: 1041 

R: 1042 

ft 1043 

ft 1044 

R: 1045 

ft 1046 

R: 1047 

R 1048 

R 1049 

R: 1050 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

523.1 

541.6 

566.6 

594.0 

622.2 

652.8 

682.9 

711.7 

742.8 

773.1 

802.1 

3 

597.8 

603.6 

608.6 

612.2 

613.7 

615.7 

614.6 

612.4 

608.5 

601.7 

595.2 

4 

657.2 

663.2 

670.7 

675.8 

679.4 

681.1 

682.5 

680.2 

677.8 

673.6 

669.0 

5 

610.4 

612.6 

613.5 

613.7 

612.9 

610.7 

606.9 

603.0 

597.8 

589.7 

582.2 

6 

671.4 

672.3 

673.6 

673.6 

673.7 

670.7 

664.9 

658.8 

653.2 

646.2 

639.5 

7 

619.4 

618.9 

616.1 

612.6 

607.7 

603.1 

596.6 

590.5 

583.5 

574.0 

565.2 

8 

686.7 

684.4 

681.8 

677.2 

672.1 

666.0 

660.4 

652.2 

644.9 

636.4 

628.5 

9 

727.9 

702.7 

671.1 

639.2 

608.3 

577.8 

548.8 

525.2 

499.2 

472.0 

448.7 

10 

466.5 

484.2 

510.6 

536.4 

561.4 

590.4 

617.7 

644.7 

674.1 

703.3 

731.9 

11 

555.6 

559.8 

562.9 

562.9 

561.7 

560.2 

555.6 

552.1 

547.7 

541.9 

536.8 

12 

609.2 

610.9 

615.8 

620.8 

622.0 

620.2 

620.4 

617.5 

613.8 

608.6 

603.3 

13 

555.3 

557.1 

561.4 

565.3 

564.3 

560.2 

553.8 

550.5 

547.1 

541.6 

536.7 

14 

612.5 

614.9 

619.3 

623.3 

623.0 

617.3 

615.2 

611.6 

607.7 

602.6 

597.6 

15 

564.4 

565.4 

566.4 

566.0 

562.4 

557.7 

551.6 

546.1 

539.8 

531.4 

523.4 

16 

614.3 

614.6 

615.1 

614.0 

611.7 

606.8 

603.5 

596.8 

590.6 

584.1 

577.5 

17 

727.9 

708.5 

688.1 

669.6 

652.3 

632.9 

608.4 

581.7 

554.3 

527.5 

506.2 

19 

516.8 

517.4 

513.4 

514.9 

518.4 

521.8 

516.7 

505.4 

500.8 

494.9 

491.4 

20 

556.3 

563.2 

567.8 

570.2 

571.0 

569.7 

568.6 

562.9 

559.4 

555.1 

552.1 

21 

498.9 

500.8 

504.9 

504.5 

503.2 

503.4 

513.7 

509.9 

504.6 

499.1 

494.1 

22 

557.1 

553.8 

550.7 

549.3 

545.6 

538.9 

535.2 

532.3 

527.2 

523.2 

521.6 

23 

485.4 

484.1 

474.9 

466.3 

464.3 

459.4 

451.7 

448.3 

447.5 

445.1 

440.9 

24 

481.7 

475.6 

464.1 

464.9 

471.0 

481.1 

476.5 

481.8 

483.7 

491.1 

478.4 

25 

486.5 

491.2 

494.6 

494.3 

487.6 

463.1 

446.8 

444.7 

441.5 

436.5 

432.3 

26 

518.9 

523.6 

530.5 

535.4 

514.7 

478.9 

477.4 

474.8 

473.7 

470.9 

466.8 

43 

546.6 

553.1 

562.7 

570.4 

574.5 

580.5 

581.5 

582.1 

581.3 

577.8 

573.3 

44 

590.3 

599.6 

610.7 

618.8 

624.9 

628.6 

633.6 

634.3 

634.3 

632.4 

629.7 

67 

461.0 

466.1 

469.5 

463.3 

450.8 

443.2 

439.8 

439.3 

435.9 

431.1 

427.3 

68 

495.3 

499.7 

505.9 

506.6 

483.9 

476.8 

482.2 

478.1 

475.2 

477.8 

475.2 

85 

624.7 

628.2 

629.9 

630.8 

629.8 

629.5 

627.1 

623.4 

617.7 

609.8 

602.4 

86 

661.3 

676.3 

694.7 

710.7 

725.0 

738.0 

749.2 

757.1 

765.6 

771.4 

776.3 

87 

547.3 

567.3 

588.1 

609.1 

629.5 

652.3 

671.7 

690.0 

707.6 

724.3 

739.5 

88 

501.2 

507.7 

518.6 

534.5 

553.4 

573.1 

596.4 

618.1 

641.3 

665.0 

689.0 

89 

419.0 

428.1 

443.9 

464.3 

482.9 

505.7 

520.0 

536.3 

556.1 

575.5 

598.0 

90 

418.7 

433.6 

453.2 

474.3 

492.2 

510.5 

524.3 

544.0 

569.5 

589.6 

610.1 

91 

423.2 

431.7 

449.3 

467.3 

487.1 

504.8 

520.2 

540.1 

561.7 

581.8 

604.1 

921 

738.0 

712.0 

678.0 

643.7 

611.3 

580.1 

555.1 

520.8 

497.1 

472.9 

450.5 




Table CVI: AEDC 16' Tunnel - 10 % Model(continued) 
Nominal Conditions: £ = 2.0°, = 1.30, q w = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

fominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1040 

R 1041 

R 1042 

R 1043 

R 1044 

R 1045 

R 1046 

R 1047 

R 1048 

R 1049 

R 1050 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

545.5 

568.5 

601.0 

632.5 

662.7 

695.5 

726.7 

756.2 

789.3 

818.8 

847.8 

93 

461.0 

480.5 

506.1 

530.7 

555.0 

582.0 

607.3 

633.9 

683.9 

692.6 

721.3 

94 

542.3 

568.5 

599.7 

629.1 

657.8 

688.8 

719.2 

747.9 

779.7 

809.2 

837.8 

95 

485.7 

492.1 

503.0 

519.0 

538.1 

557.9 

581.3 

603.3 

628.3 

650.3 

674.4 

125 

481.6 

483.4 

486.4 

497.2 

489.8 

480.6 

482.5 

472.6 

463.3 

452.5 

442.6 

126 

542.6 

539.1 

531.7 

531.8 

532.6 

531.6 

526.6 

523.2 

506.0 

491.2 

483.5 

128 

850.2 

838.3 

824.1 

809.2 

792.6 

772.8 

752.9 

733.2 

709.7 

686.5 

667.1 

132 

421.3 

430.9 

443.7 

456.4 

467.6 

483.0 

494.0 

502.6 

512.9 

527.6 

549.4 

201 

1068.6 

1050.8 

1027.0 

1000.3 

972.2 

938.4 

906.8 

876.2 

841.8 

806.4 

772.7 

202 

1126.0 

1117.5 

1104.6 

1088.8 

1070.7 

1046.8 

1024.8 

1002.4 

973.9 

945.4 

918.6 

203 

1140.5 

1142.3 

1141.0 

1136.8 

1129.7 

1117.3 

1104.4 

1090.6 

1070.1 

1048.3 

1028.3 

204 

1104.5 

1117.8 

1128.5 

1137.3 

1142.0 

1142.8 

1141.9 

1138.8 

1128.8 

1117.0 

1106.7 

205 

1014.4 

1037.3 

1060.5 

1082.0 

1099.3 

1115.1 

1126.8 

1136.7 

1139.8 

1140.3 

1141.4 

206 

909.4 

937.6 

967.4 

996.4 

1021.6 

1047.2 

1068.5 

1088.0 

1102.7 

1114.2 

1125.1 

207 

820.8 

849.7 

881.4 

912.8 

941.1 

971.3 

997.7 

1022.3 

1044.6 

1063.5 

1080.6 

208 

759.4 

787.5 

820.0 

852.3 

882.1 

914.4 

943.2 

970.4 

997.0 

1019.6 

1040.6 

209 

936.8 

943.2 

946.9 

948.5 

946.5 

944.1 

942.3 

935.9 

924.2 

910.7 

898.3 

210 

1005.7 

1015.2 

1021.7 

1026.1 

1026.7 

1026.0 

1026.1 

1021.2 

1010.2 

997.0 

985.9 

211 

1068.8 

1081.0 

1090.6 

1098.1 

1101.4 

1102.1 

1102.4 

1098.8 

1088.0 

1075.2 

1064.0 

212 

1101.5 

1112.8 

1122.7 

1130.6 

1135.3 

1135.4 

1131.9 

1128.6 

1118.9 

1107.1 

1096.5 

213 

1060.5 

1088.4 

1076.1 

1081.5 

1084.5 

1081.8 

1076.0 

1070.7 

1060.3 

1048.3 

1037.0 

214 

997.4 

1002.1 

1007.4 

1010.0 

1010.4 

1005.8 

997.6 

990.1 

979.0 

966.6 

954.4 

215 

733.1 

706.8 

673.3 

639.3 

607.1 

575.5 

551.0 

524.9 

498.0 

471.5 

448.2 

216 

623.6 

630.3 

636.3 

641.0 

643.4 

646.7 

647.1 

646.1 

642.6 

637.0 

631.4 

217 

691.5 

697.6 

704.8 

709.5 

713.0 

714.2 

714.0 

710.8 

708.0 

703.0 

697.7 

218 

543.3 

564.9 

597.2 

627.5 

657.2 

688.8 

719.0 

748.0 

778.9 

808.3 

836.5 

219 

484.2 

488.7 

493.6 

493.2 

491.1 

493.7 

504.3 

503.8 

502.1 

494.9 

487.0 

220 

531.4 

528.6 

528.8 

530.8 

528.4 

521.9 

520.8 

525.8 

528.0 

527.8 

524.9 

221 

482.0 

493.6 

507.5 

517.7 

515.2 

507.4 

481.2 

451.4 

445.7 

439.7 

434.5 

222 

500.1 

509.4 

519.7 

529.3 

541.0 

530.2 

497.4 

477.6 

472.3 

468.2 

464.8 

223 

458.0 

470.4 

485.5 

494.8 

496.8 

498.5 

466.1 

440.0 

434.7 

428.8 

421.6 

224 

473.8 

485.3 

500.0 

506.8 

512.8 

516.5 

493.1 

463.2 

461.8 

455.6 

453.2 

225 

662.2 

638.2 

612.6 

588.2 

562.1 

538.2 

515.0 

499.9 

484.8 

470.7 

455.0 

226 

852.4 

825.0 

792.4 

759.4 

727.7 

694.7 

662.7 

634.9 

606.5 

577.8 

548.5 

227 

911.6 

885.3 

853.7 

821.2 

789.0 

754.6 

721.8 

692.6 

661.8 

630.5 

601.2 

228 

988.8 

964.2 

934.1 

901.9 

869.0 

831.9 

796.7 

764.1 

726.6 

690.5 

654.2 






















































































































































































































































Table GVL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: /? = 2.0°, M m = 1.30, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

[ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1040 

R 1041 

R: 1042 

R 1043 

R 1044 

R 1045 

R 1046 

R 1047 

R: 1048 

R 1049 

R 1050 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

633.6 

659.4 

691.7 

723.8 

754.7 

788.1 

819.4 

848.8 

880.1 

907.7 

934.3 

230 

427.4 

437.1 

458.4 

479.8 

501.3 

523.1 

544.6 

566.7 

591.3 

619.2 

646.3 

231 

756.0 

757.5 

756.4 

754.4 

750.2 

746.3 

742.2 

735.8 

726.5 

715.2 

704.5 

232 

876.0 

879.9 

881.0 

880.4 

876.9 

872.7 

869.3 

862.1 

849.9 

836.3 

823.6 

233 

936.6 

938.0 

940.2 

939.8 

938.1 

931.1 

922.1 

913.0 

901.8 

889.8 

877.5 

234 

827.7 

826.9 

826.5 

824.1 

820.8 

813.7 

805.3 

795.7 

786.1 

775.3 

764.5 

235 

470.5 

482.8 

492.9 

505.8 

517.8 

524.8 

529.5 

529.5 

520.3 

511.8 

504.9 

236 

445.9 

464.4 

483.4 

501.9 

516.0 

527.9 

539.0 

550.5 

555.6 

561.9 

563.5 

237 

424.8 

437.2 

454.8 

474.2 

492.9 

513.7 

530.8 

555.6 

575.3 

593.9 

612.8 

238 

423.4 

432.9 

449.9 

468.1 

490.4 

513.1 

534.9 

553.3 

575.9 

598.9 

621.3 

239 

423.5 

433.7 

453.5 

471.0 

490.3 

510.4 

533.8 

554.1 

577.0 

601.2 

625.2 

240 

403.0 

405.8 

414.0 

424.5 

435.5 

447.1 

466.9 

485.4 

505.1 

530.2 

554.3 

241 

414.4 

432.3 

450.3 

457.4 

454.4 

466.7 

471.1 

479.2 

484.7 

488.5 

492.5 

242 

207.1 

202.4 

189.8 

177.0 

165.7 

156.7 

151.7 

148.4 

147.5 

149.5 

151.2 

243 

306.6 

298.4 

285.8 

274.0 

263.6 

254.0 

243.8 

236.3 

229.7 

221.7 

215.2 

244 

717.6 

698.1 

672.4 

640.9 

587.8 

537.6 

521.4 

490.4 

473.7 

459.3 

447.0 

245 

664.0 

633.2 

593.6 

566.3 

546.3 

533.4 

499.5 

482.9 

469.4 

453.2 

439.9 

246 

509.6 

511.5 

514.3 

517.3 

513.8 

514.6 

506.9 

504.0 

500.7 

486.2 

481.7 

247 

478.6 

486.0 

495.4 

502.6 

507.2 

507.8 

511.2 

510.1 

503.6 

492.6 

476.0 

248 

501.7 

501.8 

494.3 

476.7 

464.4 

469.6 

450.1 

445.3 

443.0 

436.2 

426.2 

249 

537.7 

536.3 

525.9 

504.8 

499.9 

505.3 

497.5 

496.2 

487.5 

484.6 

479.3 

250 

348.2 

371.3 

402.6 

432.3 

455.0 

471.4 

489.1 

499.9 

505.2 

505.1 

501.3 

251 

306.9 

317.5 

332.3 

340.8 

350.9 

358.3 

373.3 

382.1 

384.6 

381.8 

374.2 

252 

68.7 

66.4 

70.6 

74.6 

76.9 

81.7 

83.8 

83.9 

85.9 

93.8 

90.2 
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TaUe GVII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: a - 10. 0°, M m = 1.30, q w = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

m 

Nominal /9 

0.0° 

2.0° 

R: 1038 

R: 1039 

Pi 

Pi 

922 

726.7 

725.5 

93 

607.1 

606.3 

94 

717.6 

718.2 

95 

581.1 

581.2 

125 

488.3 

483.0 

126 

499.1 

523.1 

128 

755.4 

752.7 

132 

496.1 

493.4 

201 

913.6 

906.2 

202 

1031.6 

1024.1 

203 

1110.6 

1103.6 

204 

1146.1 

1140.3 

205 

1129.8 

1125.3 

206 

1070.3 

1068.8 

207 

999.0 

996.0 

208 

944.1 

941.7 

209 

972.6 

942.4 

210 

1051.4 

1025.8 

211 

1118.5 

1101.6 

212 

1125.4 

1130.3 

213 

1058.9 

1073.9 

214 

972.7 

995.2 

215 

548.0 

550.1 

216 

678.1 

648.3 

217 

682.9 

711.7 

218 

722.5 

718.3 

219 

518.1 

504.6 

220 

504.9 

518.9 

221 

486.6 

479.2 

222 

484.5 

493.7 

223 

472.9 

464.9 

224 

473.2 

489.5 

225 

518.4 

514.1 

226 

665.1 

661.9 

227 

725.9 

721.0 

228 

802.0 

796.3 
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Table CVH: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: a = 10.0°, li M = 1.30, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal /S 

0.0° 

2.0" 

R 1038 

ft 1039 

Pi 

Pi 

229 

820.0 

818.0 

230 

546.1 

544.5 

231 

775.5 

743.1 

232 

900.9 

869.7 

233 

894.0 

919.7 

234 

773.8 

802.3 

235 

558.1 

531.0 

236 

563.4 

540.2 

237 

544.3 

532.0 

238 

541.0 

535.4 

239 

535.0 

533.9 

240 

469.3 

467.8 

241 

484.4 

471.8 

242 

142.1 

145.5 

243 

244.1 

243.5 

244 

505.8 

520.5 

245 

507.6 

498.6 

246 

529.1 

507.2 

247 

534.6 

514.4 

248 

473.5 

450.2 

249 

485.2 

496.0 

250 

509.8 

488.9 

251 

384.9 

374.1 

252 

84.0 

82.5 
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Table CVIIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /? = 0.0°, = 1.40, q B = 640.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0" 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0* 

6.0° 

8.0" 

10.0" 

12.0" 

14.0° 

16.0" 

18.0" 

R 609 

R: 610 

R 611 

R 612 

R 613 

R 614 

R 615 

R. 616 

R 617 

R 618 

R 619 

R 620 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

594.9 

605.6 

636.7 

673.3 

699.3 

731.8 

768.7 

808.3 

845.6 

885.9 

926.8 

965.6 

3 

736.4 

739.7 

746.8 

752.7 

755.3 

756.4 

757.3 

758.5 

756.5 

753.4 

749.1 

741.9 

4 

738.6 

744.6 

761.9 

773.9 

770.6 

769.2 

769.8 

770.1 

767.0 

765.5 

763.8 

759.0 

5 

757.9 

758.7 

759.9 

763.4 

764.3 

761.8 

755.5 

749.4 

744.3 

737.9 

731.3 

723.0 

6 

756.0 

757.6 

762.1 

765.4 

766.7 

763.7 

758.6 

751.5 

744.7 

737.4 

730.5 

722.5 

7 

770.1 

768.5 

764.3 

760.0 

753.1 

743.3 

738.0 

733.1 

724.9 

716.7 

708.4 

696.9 

8 

776.6 

776.2 

776.0 

774.1 

769.7 

763.4 

753.8 

746.9 

737.4 

730.3 

724.2 

715.2 

9 

881.4 

863.3 

823.5 

782.1 

741.2 

701.1 

664.6 

635.0 

601.8 

567.7 

539.3 

514.2 

10 

524.4 

534.0 

561.0 

589.9 

618.3 

651.4 

684.7 

721.6 

757.9 

795.9 

834.7 

872.5 

11 

795.5 

797.5 

798.2 

787.8 

752.7 

737.3 

726.1 

719.6 

713.2 

725.1 

751.5 

748.4 

12 

769.2 

776.5 

783.2 

780.4 

771.1 

747.4 

718.2 

707.8 

702.2 

712.7 

743.6 

730.4 

13 

734.6 

734.8 

740.9 

758.9 

744.6 

728.8 

717.1 

707.0 

702.2 

705.3 

712.8 

720.8 

14 

711.9 

714.3 

723.1 

743.0 

736.9 

723.2 

708.5 

697.2 

688.6 

689.8 

696.8 

712.4 

15 

719.9 

722.3 

724.8 

723.0 

711.6 

698.0 

691.5 

683.3 

684.1 

686.5 

681.6 

675.5 

16 

692.8 

696.2 

703.7 

705.5 

696.5 

681.3 

671.4 

656.9 

659.3 

666.0 

664.9 

660.4 

17 

887.3 

875.5 

850.9 

825.9 

798.2 

762.3 

723.5 

687.6 

650.0 

620.1 

594.1 

566.9 

19 

600.6 

600.2 

600.3 

602.6 

605.6 

607.8 

605.4 

605.1 

599.5 

598.8 

593.9 

588.7 

20 

616.3 

615.8 

617.1 

621.3 

621.9 

617.7 

616.2 

617.5 

614.8 

610.9 

608.4 

603.9 

21 

586.0 

588.8 

594.4 

592.9 

593.3 

597.2 

598.4 

601.6 

606.4 

601.5 

592.3 

589.0 

22 

579.2 

580.3 

584.9 

585.3 

587.8 

588.5 

588.7 

589.6 

589.3 

586.9 

588.1 

585.3 

23 

529.4 

527.3 

530.1 

535.7 

538.1 

537.3 

537.9 

535.1 

535.0 

533.3 

532.9 

528.5 

24 

489.4 

487.2 

492.7 

500.4 

511.2 

511.9 

516.3 

497.9 

501.9 

514.1 

510.1 

502.1 

25 

574.8 

575.1 

568.2 

545.4 

524.4 

518.9 

519.1 

519.1 

516.8 

513.3 

511.0 

506.7 

26 

563.8 

563.0 

558.3 

537.0 

519.0 

516.8 

521.0 

521.1 

516.5 

513.0 

508.6 

506.0 

43 

710.6 

724.2 

752.7 

743.0 

743.8 

751.3 

758.3 

767.8 

767.0 

768.3 

768.4 

766.2 

44 

693.6 

693.1 

699.8 

709.4 

713.9 

717.1 

719.8 

722.4 

722.1 

723.7 

725.6 

725.9 

67 

533.5 

533.1 

519.0 

505.4 

508.4 

510.3 

509.2 

510.4 

508.6 

508.7 

507.7 

507.0 

68 

525.5 

525.7 

514.5 

506.4 

507.0 

510.7 

515.6 

520.1 

519.9 

517.7 

517.8 

516.3 

85 

773.7 

774.4 

774.6 

772.2 

777.5 

776.2 

774.2 

772.9 

768.0 

763.7 

757.3 

747.3 

86 

737.9 

748.1 

771.4 

793.0 

810.5 

825.8 

842.0 

856.7 

867.0 

878.4 

888.9 

896.2 

87 

644.2 

654.8 

681.5 

713.4 

736.7 

761.6 

788.6 

816.2 

841.5 

868.2 

894.3 

916.2 

88 

549.1 

546.2 

552.3 

569.3 

585.5 

607.9 

632.8 

663.0 

689.5 

724.7 

758.1 

791.4 

89 

447.1 

457.2 

478.4 

497.9 

516.0 

536.4 

561.1 

588.2 

617.2 

644.8 

672.9 

700.6 

90 

447.6 

457.8 

479.3 

499.1 

521.1 

541.1 

564.0 

590.1 

617.2 

643.8 

673.0 

704.4 

91 

455.2 

463.8 

483.4 

498.6 

514.4 

533.9 

559.1 

587.9 

617.4 

641.4 

672.9 

703.8 

921 

894.9 

875.5 

831.1 

788.8 

749.4 

708.2 

676.9 

636.5 

601.2 

572.0 

542.1 

514.2 
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Table CVHL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /? = 0.0°, = 1.40, q B = 640.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 609 

R 610 

R 611 

R 612 

R 613 

R 614 

R 615 

R 616 

R 617 

R 618 

R 619 

R 620 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

619.2 

635.5 

669.6 

699.0 

736.5 

776.2 

819.1 

861.1 

900.4 

942.9 

985.0 

1024.1 

93 

518.6 

530.1 

556.8 

585.2 

613.1 

644.9 

677.5 

712.5 

743.7 

781.5 

820.2 

858.1 

94 

611.7 

624.9 

659.1 

697.3 

737.9 

772.1 

810.3 

849.8 

887.4 

928.4 

969.2 

1007.8 

95 

533.5 

530.6 

536.8 

553.8 

570.2 

592.6 

617.7 

648.0 

674.6 

709.9 

743.5 

777.0 

125 

553.5 

553.9 

555.8 

564.5 

564.8 

560.6 

561.1 

560.2 

554.7 

545.1 

532.5 

521.7 

126 

562.9 

563.0 

568.7 

574.5 

575.4 

572.8 

569.1 

565.9 

560.4 

553.4 

546.4 

534.1 

128 

1041.3 

1031.1 

1008.0 

981.5 

951.6 

917.3 

885.7 

853.9 

822.4 

795.1 

769.5 

743.2 

132 

478.8 

482.6 

497.9 

509.7 

512.7 

515.7 

519.6 

536.8 

556.1 

577.9 

606.4 

625.6 

201 

1334.7 

1325.1 

1297.0 

1264.4 

1231.3 

1192.3 

1155.3 

1116.7 

1073.4 

1029.2 

986.3 

940.4 

202 

1404.5 

1402.2 

1389.5 

1370.5 

1349.2 

1324.6 

1298.4 

1272.4 

1240.4 

1206.6 

1172.0 

1134.3 

203 

1418.5 

1422.9 

1426.9 

1423.3 

1414.8 

1405.0 

1390.8 

1378.6 

1358.0 

1334.7 

1308.4 

1279.2 

204 

1362.8 

1374.5 

1396.1 

1409.7 

1414.4 

1420.5 

1421.6 

1425.6 

1420.1 

1413.1 

1399.6 

1382.5 

205 

1234.5 

1251.9 

1288.5 

1318.7 

1338.5 

1361.3 

1381.2 

1402.2 

1413.6 

1424.1 

1427.3 

1425.6 

206 

1093.3 

1113.2 

1156.1 



1257.2 

1290.1 

1321.6 

1346.7 

1371.5 

1389.8 

1402.1 

207 

971.1 

991.3 

1034.4 

1076.5 

1110.8 

1147.4 

1186.4 

1223.1 

1255.7 

1288.7 

1316.8 

1339.7 

208 

889.0 

907.6 

949.1 

990.4 

1026.4 



1144.3 

1180.0 

1217.2 

1250.6 

1278.5 

209 


1189.8 

1197.4 

1202.0 

1199.3 

1198.2 

1194.6 

1188.9 

1178.8 

1170.2 

1155.1 

1135.4 

210 

1269.5 

1276.0 

1287.2 



1297.8 

1297.0 

1294.0 

1285.7 

1278.8 

1263.6 

1244.6 

211 

1336.0 

1347.4 



1378.9 

1384.5 

1385.9 

1386.6 

1379.5 

1373.6 

1358.2 

1340.0 

212 

1340.5 

1349.2 

1371.6 

1384.4 

1389.1 

1394.7 

1395.8 

1399.0 



1372.4 

1355.6 

213 

1274.4 

1281.0 



1311.9 

1313.6 

1313.2 

1313.0 



1282.6 

1265.1 

214 

1180.6 

1185.0 

1197.4 

1204.2 

1204.7 

1203.0 

1201.2 

1197.3 

1186.4 

1176.0 

1162.5 

1144.9 

215 

890.7 

871.5 

829.0 

786.6 

746.0 

699.9 

669.6 

635.3 

599.8 

569.1 

540.1 

513.3 

216 

769.5 

772.7 

780.4 

787.9 

793.0 

795.6 

798.3 

800.8 

800.1 

799.0 

795.5 

788.5 

217 

776.1 

781.1 

792.1 

800.8 

806.0 

808.0 

809.7 

810.3 

807.1 

805.0 

801.8 

795.6 

218 

621.5 

635.5 

669.0 

698.6 

738.7 

775.1 

815.1 

855.7 

893.8 

934.9 

976.3 

1014.5 

219 

565.0 

568.9 

577.5 

577.2 

577.5 

583.1 

587.6 

593.9 

598.5 

595.6 

588.9 

581.2 

220 

549.4 

551.9 

558.3 

562.2 

566.3 

573.1 

577.5 

587.2 

590.1 

586.7 

584.9 

576.9 

221 

568.2 

572.1 

582.6 

583.4 

568.7 

534.7 

519.0 

517.6 

517.7 

516.9 

515.4 

511.9 

222 

572.3 

574.4 

582.5 

585.2 

577.1 

548.6 

528.4 

525.0 

522.1 

520.4 

517.4 

513.6 

223 

540.5 

545.8 

556.5 

557.3 

550.1 

518.0 

508.7 

507.6 

504.2 

503.8 


497.6 

224 

534.3 

540.9 

554.4 

560.0 

556.8 

529.9 

510.8 

506.5 

505.6 

504.7 

501.5 

497.8 

225 

786.8 

773.0 

736.0 

698.9 

666.8 

637.6 

612.5 

587.4 

560.8 

539.3 

519.6 

498.5 

226 

1047.7 

1029.3 

988.6 

948.0 

908.4 

865.9 

827.3 

789.9 

752.0 

715.6 

678.2 

648.1 

227 

1126.3 

1109.6 

1070.0 

1030.3 

990.8 

947.1 

908.2 

868.8 

827.5 

785.5 

743.7 

699.2 

228 

1229.0 

1214.4 

1177.1 

1137.6 

1098.0 

1052.5 

1011.1 

967.6 

921.0 

874.0 

828.1 

776.9 


♦ 
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Table CVIIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: /? = 0.0°, M m = 1.40, q^ = 640.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0“ 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0“ 

14.0“ 

16.0“ 

18.0° 

ft 609 

ft 610 

ft 611 

R: 612 

ft 613 

R: 614 

ft 615 

R: 616 

ft 617 

R: 618 

ft 619 

R 620 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

730.5 

746.8 

785.0 

824.4 

861.4 

899.4 

942.7 

983.9 

1023.3 

1064.9 

1105.0 

1140.7 

230 

466.0 

469.9 

493.0 

514.4 

535.1 

560.2 

586.9 

614.5 

647.2 

677.4 

717.0 

751.9 

231 

955.1 

954.9 

954.4 

952.3 

946.9 

940.8 

935.5 

929.5 

919.8 

910.6 

898.8 

882.6 

232 

1110.0 

1111.2 

1115.1 

1116.4 

1111.7 

1107.5 

1101.7 

1094.7 

1083.4 

1073.1 

1058.1 

1038.1 

233 

1095.0 

1097.4 

1104.6 

1106.8 

1103.7 

1099.2 

1095.3 

1089.1 

1076.4 

1065.1 

1052.0 

1035.7 

234 

948.5 

949.2 

951.7 

951.0 

946.7 

941.7 

936.1 

929.1 

917.6 

907.6 

897.0 

883.8 

235 

528.9 

545.0 

565.9 

582.5 

599.2 

612.6 

625.4 

626.5 

623.9 

620.6 

617.9 

615.0 

236 

491.4 

503.5 

533.3 

557.0 

578.9 

599.6 

620.3 

637.4 

649.0 

660.2 

671.8 

681.9 

237 

465.8 

471.4 

491.8 

513.2 

532.3 

556.4 

582.1 

611.9 

636.5 

664.3 

692.8 

722.0 

238 

462.5 

467.9 

483.2 

503.5 

523.2 

545.7 

573.4 

608.6 

633.2 

664.2 

692.8 

726.3 

239 

460.2 

464.0 

482.2 

503.3 

520.8 

543.6 

570.3 

600.1 

625.9 

661.1 

693.1 

727.9 

240 

420.6 

422.9 

435.7 

451.1 

464.8 

476.1 

498.7 

523.3 

546.7 

573.5 

601.5 

626.9 

241 

426.0 

439.6 

471.2 

480.1 

498.0 

516.7 

536.4 

551.6 

561.0 

573.5 

584.7 

590.8 

242 

243.3 

243.0 

228.5 

215.1 

202.7 

190.1 

178.8 

170.8 

160.8 

153.6 

146.6 

143.4 

243 

377.5 

371.3 

355.5 

341.1 

328.2 

314.1 

301.9 

292.2 

281.5 

273.9 

266.1 

257.8 

244 

820.5 

794.1 

729.2 

677.1 

640.7 

612.0 

589.1 

569.6 

544.3 

524.6 

509.6 

495.8 

245 

751.1 

731.7 

694.6 

664.6 

641.3 

611.9 

588.0 

569.1 

547.8 

528.7 

507.9 

489.6 

246 

538.9 

562.5 

597.7 

601.0 

606.0 

597.2 

593.7 

597.3 

592.0 

592.9 

594.2 

591.7 

247 

551.2 

556.2 

570.0 

582.7 

589.8 

601.8 

604.8 

607.3 

603.1 

594.2 

582.1 

571.6 

248 

566.4 

559.6 

542.7 

544.5 

543.6 

542.2 

538.3 

534.6 

527.7 

519.8 

516.7 

509.8 

249 

576.2 

571.2 

550.0 

547.2 

547.1 

542.4 

539.0 

541.2 

537.0 

529.3 

522.1 

514.1 

250 

427.2 

439.8 

474.0 

509.1 

535.0 

558.0 

577.8 

591.1 

594.6 

590.7 

583.4 

569.6 

251 

364.3 

369.9 

384.9 

398.3 

411.2 

421.3 

429.5 

435.8 

438.2 

430.9 

416.5 

393.5 

252 

73.0 

72.4 

76.3 

80.2 

80.6 

91.7 

98.0 

101.3 

102.5 

105.5 

116.6 

112.5 

























































































































Table dX: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: = 0.0°, = 1.40, q M = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

r ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 578 

R 579 

R 580 

R 581 

R 582 

R 583 

R 584 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

470.4 

492.4 

520.6 

546.7 

572.8 

600.4 

631.8 

3 

567.5 

577.5 

583.2 

588.4 

590.2 

591.6 

590.4 

4 

582.8 

586.8 

591.6 

596.2 

598.8 

601.7 

603.5 

5 

581.2 

587.5 

588.4 

589.7 

588.8 

586.3 

582.1 

6 

593.8 

593.0 

592.7 

594.7 

592.9 

592.3 

587.6 

7 

589.7 

592.3 

589.1 

586.4 

581.3 

576.4 

569.7 

8 

608.8 

604.0 

599.9 

596.6 

592.5 

589.3 

585.3 

9 

667.9 

638.1 

603.4 

570.4 

544.1 

518.4 

493.7 

10 

414.2 

433.7 

455.9 

483.1 

511.0 

537.2 

567.6 

11 

576.5 

595.4 

584.3 

578.0 

572.7 

565.8 

558.0 

12 

604.0 

600.8 

579.8 

573.1 

568.4 

562.9 

557.2 

13 

554.2 

567.8 

569.1 

567.3 

563.2 

555.6 

547.8 

14 

562.4 

561.4 

563.7 

560.0 

558.3 

549.7 

544.5 

15 

547.2 

556.6 

555.9 

550.0 

544.8 

538.8 

530.8 

16 

548.5 

547.3 

544.9 

540.1 

535.4 

530.5 

524.5 

17 

678.7 

660.6 

639.9 

619.6 

594.5 

567.5 

538.1 

19 

463.7 

465.5 

465.7 

471.9 

472.5 

471.2 

470.0 

20 

484.0 

480.8 

483.6 

487.6 

483.7 

480.9 

481.1 

21 

452.6 

460.8 

461.9 

463.3 

463.7 

464.3 

464.6 

22 

462.0 

461.3 

458.6 

457.1 

455.6 

455.5 

456.4 

23 

413.4 

418.6 

418.2 

418.4 

415.4 

415.6 

414.0 

24 

386.0 

385.7 

386.8 

397.2 

398.0 

403.4 

391.9 

25 

440.7 

438.2 

420.0 

403.5 

403.8 

406.7 

402.5 

26 

443.1 

434.8 

416.4 

405.7 

404.5 

402.4 

403.9 

43 

543.2 

559.1 

570.0 

579.1 

585.5 

591.2 

594.1 

44 

545.9 

551.0 

553.8 

557.4 

559.6 

562.4 

563.6 

67 

410.5 

400.4 

390.0 

395.0 

394.2 

397.4 

398.0 

68 

415.3 

403.4 

393.7 

397.2 

401.2 

403.5 

403.2 

85 

599.5 

604.9 

606.3 

607.9 

607.1 

605.8 

602.4 

86 

589.0 

603.0 

618.1 

633.7 

646.7 

659.3 

671.6 

87 

506.4 

528.0 

553.1 

577.3 

597.9 

618.6 

639.8 

88 

444.1 

449.1 

455.6 

468.0 

484.5 

504.8 

527.8 

89 

357.8 

368.7 

384.4 

403.0 

422.0 

438.4 

454.4 

90 

358.4 

373.4 

391.3 

406.7 

421.5 

439.3 

457.2 

91 

361.1 

373.1 

387.5 

405.2 

419.3 

432.4 

452.0 

921 

678.5 

649.1 

616.1 

584.8 

556.2 

532.0 

499.6 
















































































































































373- 


* 


m 


Table C2X: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /? = 0.0°, M,,, = 1.40, q B = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

[ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 578 

R 579 

R 580 

R 581 

R 582 

R 583 

R 584 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

496.7 

522.1 

547.4 

581.2 

612.8 

643.1 

677.1 

93 

409.4 

429.2 

450.9 

477.3 

505.2 

531.2 

560.5 

94 

489.6 

513.9 

545.3 

579.3 

607.4 

635.5 

667.6 

95 

428.6 

433.6 

440.2 

452.7 

469.2 

489.6 

512.7 

125 

427.8 

436.5 

438.9 

443.1 

441.6 

438.1 

431.2 

126 

449.2 

444.9 

446.6 

451.0 

447.9 

443.0 

439.9 

128 

801.1 

783.2 

759.5 

732.5 

705.8 

680.9 

656.1 

132 

375.7 

383.2 

390.7 

393.9 

400.9 

408.3 

421.7 

201 

1028.4 

1009.0 

982.3 

951.4 

923.9 

894.9 

862.5 

202 

1090.0 

1081.8 

1065.5 

1045.0 

1026.7 

1007.9 

983.4 

203 

1107.0 

1110.6 

1105.8 

1097.5 

1088.7 

1081.8 

1066.5 

204 

1071.2 

1087.2 

1094.9 

1100.7 

1102.6 

1108.3 

1105.5 

205 

978.2 

1004.4 

1025.0 

1045.5 

1059.6 

1078.6 

1090.6 

206 

870.9 

901.7 

929.6 

958.8 

981.4 

1008.3 

1031.7 

207 

778.0 

808.8 

839.4 

871.1 

898.0 

927.9 

957.2 

208 

712.8 

742.8 

773.3 

805.6 

834.4 

864.9 

896.8 

209 

922.9 

928.8 

930.9 

932.6 

930.4 

929.6 

924.0 

210 

989.6 

998.9 

1004.7 

1008.6 

1008.2 

1009.9 

1006.1 

211 

1046.4 

1060.4 

1068.5 

1073.9 

1075.5 

1079.9 

1077.0 

212 

1056.5 

1070.3 

1076.0 

1080.7 

1081.9 

1088.2 

1084.7 

213 

1006.4 

1015.6 

1018.7 

1020.9 

1020.3 

1024.2 

1019.4 

214 

933.2 

937.8 

938.3 

938.5 

936.0 

936.7 

931.3 

215 

675.9 

645.6 

610.2 

576.7 

545.1 

523.5 

495.1 

216 

596.7 

606.8 

612.5 

618.6 

621.2 

623.5 

623.4 

217 

612.7 

618.1 

622.7 

627.3 

630.4 

632.9 

634.5 

218 

495.8 

520.1 

545.8 

580.7 

610.3 

639.3 

671.7 

219 

439.5 

448.2 

449.6 

452.8 

454.7 

457.0 

460.5 

220 

439.7 

441.2 

440.7 

441.8 

446.0 

448.0 

455.3 

221 

446.5 

454.1 

453.4 

441.9 

416.7 

406.8 

406.1 

222 

450.6 

452.0 

450.8 

438.9 

416.5 

409.1 

407.6 

223 

423.6 

432.7 

436.2 

431.8 

407.3 

398.9 

397.8 

224 

421.7 

430.2 

436.5 

431.0 

406.3 

396.7 

395.0 

225 

597.5 

575.2 

546.1 

518.7 

496.3 

475.4 

457.5 

226 

798.4 

768.5 

734.5 

700.7 

670.0 

641.4 

612.4 

227 

860.5 

831.9 

798.7 

764.4 

733.6 

703.4 

672.7 

228 

941.9 

914.8 

882.1 

846.8 

814.7 

781.2 

746.6 




Table GDC; AEDC 16’ Tunnel - 10 % Model( continued) 

Nominal Conditions; fi = 0.0°, M B = 1.40, q M = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0 0 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 578 

R 579 

R 580 

R 581 

R 582 

R 583 

R 584 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

586.2 

614.2 

644.6 

677.0 

707.6 

738.4 

772.8 

230 

368.7 

384.1 

401.6 

418.9 

436.0 

457.2 

485.0 

231 

738.7 

741.2 

738.4 

735.3 

731.0 

727.3 

721.2 

232 

861.6 

865.1 

864.2 

863.3 

859.8 

856.6 

849.9 

233 

863.6 

864.5 

862.5 

860.2 

856.6 

854.3 

848.4 

234 

747.4 

744.4 

740.8 

737.9 

734.2 

730.6 

725.8 

235 

423.4 

440.8 

455.3 

469.1 

477.1 

477.2 

480.4 

236 

392.1 

415.3 

436.2 

454.5 

467.8 

476.6 

488.2 

237 

364.0 

380.5 

401.5 

421.7 

432.8 

448.5 

470.4 

238 

359.3 

374.3 

394.3 

411.7 

422.7 

443.4 

471.4 

239 

362.7 

374.9 

390.5 

406.8 

422.3 

442.4 

465.4 

240 

336.3 

345.1 

352.6 

366.0 

378.1 

391.7 

408.5 

241 

351.5 

370.3 

376.0 

391.4 

405.8 

421.2 

428.0 

242 

186.0 

178.3 

167.2 

157.4 

148.8 

141.0 

132.9 

243 

286.2 

276.0 

264.1 

252.9 

243.3 

236.0 

227.3 

244 

620.8 

568.2 

523.3 

497.3 

477.0 

454.4 

437.5 

245 

571.7 

546.0 

519.4 

495.8 

475.5 

459.8 

440.7 


438.5 

462.5 

472.4 

474.1 

468.2 

466.1 

464.6 


429.5 

443.9 

454.1 

462.4 

468.2 

467.3 

466.8 

248 

440.6 

425.3 

423.2 

420.3 

415.7 

414.5 

411.6 

wzm 

447.4 

429.1 

425.5 

425.3 

425.0 

425.2 

419.4 

250 

340.8 

369.9 

393.7 

417.2 

434.9 

449.3 

457.6 

251 

287.1 

298.9 

310.2 

322.5 

333.4 

340.5 

344.4 

252 

59.8 

60.6 

63.5 

68.0 

70.1 

72.2 

78.0 
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Table CX: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: (i = 0.0°, M a = 1.40, q B = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

m 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 598 

R 599 

R 600 

R 601 

R 602 

R 603 

R 604 

R 605 

R 606 

R 607 

R 608 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

473.9 

491.8 

519.9 

542.8 

566.9 

595.4 

625.3 

655.5 

686.4 

717.4 

749.2 

3 

576.4 

580.1 

584.8 

588.5 

590.4 

591.3 

590.8 

589.6 

587.3 

582.7 

577.4 

4 

579.1 

585.8 

592.8 

597.1 

599.7 

600.5 

599.2 

597.2 

595.7 

593.2 

589.6 

5 

589.9 

590.0 

590.1 

590.0 

589.8 

586.5 

583.1 

579.4 

574.8 

568.5 

562.3 

6 

590.4 

592.8 

594.4 

595.8 

594.4 

591.0 

583.3 

577.4 

572.9 

568.0 

561.9 

7 

598.1 

595.1 

591.5 

587.6 

583.3 

577.5 

571.5 

565.5 

559.0 

551.2 

542.5 

8 

604.6 

603.9 

601.9 

598.7 

594.3 

588.1 

581.0 

574.1 

568.4 

562.3 

555.0 

9 

668.5 

641.1 

608.3 

576.4 

548.2 

520.1 

495.1 

470.0 

443.9 

420.9 

400.7 

10 

419.3 

435.1 

457.6 

481.8 

506.2 

532.6 

559.8 

588.4 

617.7 

646.8 

677.4 

11 

600.0 

607.2 

592.0 

581.3 

575.2 

567.8 

560.2 

555.8 

557.1 

565.0 

569.0 

12 

599.5 

602.1 

585.7 

576.0 

569.8 

561.4 

551.7 

545.6 

545.0 

549.1 

559.4 

13 

574.7 

575.0 

575.2 

571.3 

565.4 

557.9 

550.3 

546.3 

546.6 

546.3 

547.8 

14 

559.4 

562.3 

567.8 

564.1 

558.5 

547.3 

537.9 

534.8 

534.8 

534.8 

535.5 

15 

563.3 

563.7 

561.1 

553.3 

546.6 

541.2 

533.8 

532.3 

530.8 

525.9 

520.8 

16 

544.4 

548.2 

548.4 

542.4 

534.7 

526.7 

515.4 

513.8 

515.3 

513.1 

509.8 

17 

680.3 

662.4 

642.0 

620.5 

596.6 

567.3 

538.0 

510.4 

489.8 

469.8 

448.9 

19 

468.3 

468.0 

469.3 

473.7 

476.8 

475.8 

472.7 

468.3 

467.3 

463.2 

459.2 

20 

479.9 

479.1 

483.3 

486.2 

484.0 

482.5 

481.4 

479.6 

476.3 

473.4 

469.7 

21 

460.2 

462.1 

459.6 

461.9 

464.7 

466.5 

468.1 

470.6 

467.7 

461.1 

457.6 

22 

453.3 

455.6 

454.8 

457.7 

459.4 

459.8 

458.7 

458.2 

456.1 

456.8 

455.2 

23 

410.8 

412.9 

416.5 

419.8 

419.9 

420.2 

416.8 

417.4 

415.7 

414.2 

410.7 

24 

378.1 

383.3 

386.5 

396.1 

397.4 

400.7 

388.1 

391.0 

400.4 

395.8 

389.2 

25 

447.3 

442.9 

427.2 

408.5 

404.6 

405.8 

405.1 

403.6 

400.9 

397.2 

394.4 

26 

438.4 

434.4 

417.7 

404.5 

404.1 

407.2 

406.0 

403.3 

400.0 

395.7 

393.5 

43 

556.6 

564.8 

573.9 

579.8 

585.3 

590.4 

594.2 

595.4 

596.6 

595.2 

593.1 

44 

542.5 

550.2 

555.2 

557.6 

559.7 

562.0 

562.4 

562.6 

563.3 

563.7 

564.1 

67 

414.9 

405.6 

394.6 

397.9 

398.5 

397.9 

398.1 

397.3 

396.9 

395.2 

394.8 

68 

409.4 

401.9 

394.5 

395.9 

399.3 

403.4 

406.0 

405.6 

403.8 

403.1 

401.5 

85 

605.4 

606.2 

607.3 

608.5 

607.9 

606.4 

603.7 

600.4 

596.5 

590.2 

582.9 

86 

585.4 

600.3 

617.2 

632.3 

644.8 

657.1 

666.9 

675.5 

683.7 

690.5 

696.8 

87 

513.3 

529.4 

553.6 

574.6 

593.9 

614.9 

635.3 

655.3 

675.2 

694.2 

712.6 

88 

444.4 

448.7 

456.2 

470.6 

487.5 

507.3 

529.8 

550.9 

577.2 

603.2 

629.7 

89 

359.4 

370.8 

386.2 

403.0 

417.9 

436.4 

456.4 

478.7 

499.6 

520.1 

■Z&l 

90 

359.6 

371.8 

388.3 

405.7 

420.1 

438.9 

458.5 

480.2 

500.3 

521.5 

547.0 

91 

365.1 

375.1 

388.1 

400.1 

414.7 

433.4 

454.8 

478.1 

497.5 

519.5 


921 

683.0 

654.0 

620.9 

590.5 

562.0 

536.1 

501.7 

474.6 

451.9 

428.6 

405.6 























































































































































































































Table CX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: — 0.0°, M w = 1.40, q^ = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 598 

R 599 

R 600 

R 601 

R 602 

R 603 

R 604 

R 605 

R 606 

R 607 

R 608 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

497.6 

520.6 

545.6 

577.3 

606.2 

638.9 

670.3 

701.7 

733.5 

764.9 

796.2 

93 

414.2 

431.3 

453.5 

477.4 

500.9 

526.9 

553.4 

579.3 

607.9 

636.7 

666.9 

94 

491.5 

512.6 

542.3 

575.0 

601.3 

631.4 

661.2 

691.3 

722.0 

752.6 

783.7 

95 

428.9 

433.1 

440.7 

455.1 

472.2 

492.2 

514.8 

535.9 

562.3 

588.4 

615.1 

125 

431.7 

432.7 

438.4 

440.2 

438.0 

439.1 

437.0 

432.9 

425.8 

415.7 

406.4 

126 

440.8 

442.9 

447.3 

449.6 

448.1 

446.1 

442.4 

438.7 

433.0 

427.3 

417.0 

128 

801.6 

784.3 

762.9 

740.4 

716.9 

690.8 

665.2 

641.6 

618.9 

597.2 

576.1 

132 

377.6 

387.1 

396.7 

400.2 

404.9 

406.2 

417.6 

433.3 

450.3 

471.8 

488.3 

201 

1031.9 

1010.3 

983.2 

959.1 

932.2 

903.1 

871.3 

837.5 

803.4 

768.6 

733.0 

202 

1092.4 

1081.9 

1065.7 

1050.7 

1034.3 

1013.3 

991.3 

966.0 

939.5 

910.9 

882.2 

203 

1108.1 

1109.9 

1106.2 

1100.6 

1095.7 

1084.3 

1073.1 

1057.0 

1038.9 

1016.5 

994.5 

204 

1071.2 

1086.1 

1095.7 

1100.9 

1107.7 

1108.3 

1109.5 

1105.2 

1098.6 

1086.4 

1073.8 

205 

977.1 

1002.4 

1025.7 

1042.8 

1061.7 

1077.0 

1091.1 

1100.6 

1107.3 

1107.8 

1107.6 

206 

868.9 

399.0 

929.5 

954.6 

980.6 

1005.7 

1028.8 

1049.3 

1066.6 

1078.7 

1089.3 

207 

775.8 

805.9 

838.2 

866.8 

895.2 

925.4 

952.2 

978.5 

1002.2 

1022.6 

1041.0 

208 

711.2 

739.4 

771.4 

801.4 

830.2 

862.1 

890.8 

919.6 

946.5 

971.1 

994.0 

209 

926.7 

931.5 

934.7 

934.1 

935.5 

932.0 

925.9 

918.3 

910.4 

897.3 

882.8 

210 

993.8 

1001.3 

1007.1 

1008.9 

1013.0 

1011.9 

1007.9 

1001.4 

994.9 

981.5 

967.8 

211 

1050.1 

1061.2 

1069.7 

1073.8 

1080.1 

1081.1 

1079.5 

1074.2 

1068.3 

1055.0 

1041.6 

212 

1051.5 

1066.9 

1076.9 

1081.7 

1087.8 

1087.7 

1089.0 

1084.9 

1077.0 

1065.2 

1053.1 

213 

998.4 

1010.5 

1018.7 

1022.0 

1025.4 

1024.0 

1022.2 

1016.9 

1008.0 

996.2 

983.2 

214 

923.9 

932.4 

937.1 

939.0 

939.8 

937.2 

932.4 

924.6 

915.4 

903.4 

889.9 

215 

677.2 

648.4 

614.9 

583.8 

551.7 

526.4 

497.9 

470.5 

445.7 

422.3 

400.6 

216 

603.4 

608.1 


618.6 

621.6 

623.6 

624.3 

623.9 

622.7 

618.7 

613.8 

217 

609.3 

616.5 

623.3 

628.1 

631.0 

632.1 

631.0 

628.8 

626.8 

623.3 

618.5 

218 

498.8 

519.0 

543.5 

576.0 

603.7 

634.8 

865.4 

695.6 

726.7 

757.6 

788.7 

219 

445.6 

449.4 

448.2 

450.4 

454.6 

458.8 

462.8 

466.0 

464.0 

459.0 

452.5 

220 

432.2 

435.6 

437.0 

442.2 

447.1 

451.5 

457.5 

459.5 

457.4 

455.7 

450.2 

221 

447.3 

452.6 

453.0 

442.6 

420.0 

406.4 

403.4 

403.6 

403.1 

400.8 

398.7 

222 

449.4 

453.7 

455.3 

449.5 

429.4 

413.0 

408.5 

406.9 

405.4 

402.4 

399.4 

223 

426.0 

432.4 

434.3 

431.1 

410.9 

400.5 

398.1 

396.7 

394.4 

391.2 

388.3 

224 

423.8 

431.8 

436.2 

434.6 

415.2 

400.5 

395.2 

394.1 

393.2 

390.1 

387.3 

225 

598.8 

574.0 

544.3 

519.5 

501.0 

480.2 

459.0 

440.0 

423.8 

408.0 

392.0 

226 

800.3 

770.8 

738.0 

708.0 

678.3 

647.8 

617.0 

588.2 

561.4 

531.1 

506.1 

227 

863.4 

834.1 

801.8 

772.2 

741.8 

710.9 

678.5 

647.2 

617.5 

587.1 

554.9 

228 

945.2 

916.8 

884.5 

855.2 

823.1 

789.9 

754.5 

718.2 

682.3 

645.8 

607.2 
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Table CX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: /3 = 0.0°, M B = 1.40, q B = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 598 

ft 599 

ft 600 

ft 601 

ft 602 

ft 603 

R: 604 

ft 605 

ft 606 

R: 607 

R 608 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

586.0 

611.2 

641.8 

672.8 

701.7 

735.1 

766.0 

797.1 

828.1 

858.2 

887.1 

230 

371.7 

384.2 

401.6 

419.7 

437.8 

459.8 

480.2 

505.2 

529.4 

557.4 

586.5 

231 

743.7 

742.7 

740.8 

738.1 

735.0 

730.3 

724.1 

717.0 

709.4 

698.8 

686.7 

232 

865.2 

867.3 

868.2 

865.8 

864.6 

859.5 

852.6 

843.9 

835.0 

822.0 

807.1 

233 

855.7 

860.2 

861.1 

860.5 

859.0 

855.0 

848.1 

838.8 

829.4 

817.8 

805.3 

234 

740.5 

741.5 

740.3 

738.2 

735.7 

731.3 

724.0 

715.4 

707.2 

697.6 

687.5 

235 

426.4 

439.9 

453.6 

467.3 

478.5 

486.7 

487.4 

487.4 

484.4 

480.2 

478.1 

236 

394.3 

414.1 

433.6 

452.4 

467.7 

485.2 

495.8 

506.2 

514.3 

521.6 

531.9 

237 

371.6 

381.5 

398.2 

415.9 

432.6 

452.8 

475.4 

495.1 

516.3 

540.8 

565.3 

238 

368.4 

375.8 

391.5 

407.8 

424.1 

446.3 

473.9 

495.2 

519.7 

542.3 

569.0 

239 

365.9 

374.1 

390.3 

407.1 

424.6 

445.4 

468.1 

488.5 

514.4 

539.4 

566.6 

240 

333.7 

339.3 

350.4 

361.7 

369.6 

385.2 

404.5 

423.3 

443.0 

463.8 

484.4 

241 

346.4 

366.6 

374.2 

389.4 

401.5 

417.0 

428.4 

436.7 

446.0 

454.3 

459.8 

242 

182.2 

179.2 

169.1 

159.4 

151.3 

143.4 

135.4 

128.1 

122.0 

116.5 

113.3 

243 

286.4 

277.6 

265.8 

255.7 

246.4 

237.4 

228.5 

220.3 

213.9 

206.9 

199.8 

244 

618.0 

573.9 

529.5 

500.6 

481.0 

463.1 

445.5 

426.9 

412.0 

399.1 

387.7 

245 

567.0 

542.8 

518.5 

502.1 

480.5 

461.7 

445.0 

428.9 

414.2 

398.2 

383.9 

246 

449.4 

469.0 

478.3 

478.5 

470.1 

466.3 

468.9 

463.2 

462.8 

462.1 

461.6 

247 

436.5 

443.7 

453.8 

459.6 

468.4 

471.6 

471.9 

470.7 

464.7 

454.5 

445.7 

248 

436.9 

423.8 

423.8 

423.9 

423.6 

420.8 

416.6 

411.8 

406.2 

401.9 

396.4 

249 

444.7 

428.6 

426.1 

426.9 

423.7 

421.2 

421.4 

417.9 

412.6 

407.2 

400.1 

250 

347.1 

368.3 

396.0 

416.8 

434.5 

452.1 

462.0 

465.2 

461.4 

454.2 

443.6 

251 

290.4 

299.1 

309.4 

319.7 

328.0 

335.4 

339.1 

340.6 



307.7 

252 

58.5 

66.9 

60.3 

63.4 

73.9 

78.8 

70.7 

83.0 

84.7 

85.1 

94.1 
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Table GXL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /? = 2.0°, M TO = 1.40, q w = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

IS 

foxninal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

443° 

6.0° 

8.0" 

10.0" 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 543 

ft 544 

ft 545 

ft 546 

ft 547 

ft 548 

R 549 

ft 550 

ft 551 

ft 552 

ft 553 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

469.5 

488.9 

515.0 

540.6 

567.3 

598.6 

628.8 

658.3 

687.7 

719.0 

748.0 

3 

543.5 

547.3 

551.9 

558.0 

561.4 

560.2 

556.6 

555.9 

553.9 

549.8 

544.5 

4 

604.9 

610.4 

615.4 

620.7 

623.1 

629.2 

632.8 

631.4 

627.8 

625.3 

620.8 

5 

555.7 

556.1 

557.0 

559.5 

560.6 

554.7 

549.1 

546.5 

542.1 

537.3 

532.1 

8 

618.1 

618.2 

617.0 

618.5 

617.5 

619.2 

615.4 

609.7 

603.3 

598.0 

591.3 

7 

565.0 

562.6 

559.7 

558.5 

555.5 

547.2 

540.3 

535.9 

528.7 

521.0 

513.1 

8 

633.1 

629.7 

624.6 

621.4 

616.9 

615.5 

611.3 

603.8 

596.1 

589.5 

582.0 

9 

667.9 

639.5 

606.8 

577.1 

551.0 

519.0 

490.3 

468.8 

445.1 

419.8 

397.9 

10 

414.0 

430.2 

452.1 

477.9 

504-7 

534.1 

560.4 

590.6 

618.5 

648.1 

676.3 

11 

543.3 

547.6 

541.3 

540.7 

538.5 

531.8 

525.2 

522.5 

522.8 

536.8 

546.7 

12 

636.5 

632.9 

620.1 

606.7 

598.4 

592.8 

590.1 

583.6 

577.5 

575.5 

569.9 

13 

529.0 

529.2 

527.8 

526.9 

525.6 

519.6 

512.6 

511.1 

513.3 

516.2 

521.3 

14 

597.5 

598.4 

601.5 

597.9 

590.5 

580.8 

576.2 

570.5 

564.4 

559.6 

552.7 

15 

515.1 

515.2 

513.7 

509.1 

509.0 

507.9 

503.0 

495.3 

493.7 

495.3 

495.7 

16 

582.9 

582.7 

579.3 

574.1 

567.1 

561.6 

557.2 

548.8 

540.8 

533.8 

524.6 

17 

677.9 

659.0 

638.8 

619.8 

595.3 

561.4 

538.7 

514.7 

488.9 

468.2 

449.2 

19 

446.7 

445.9 

446.7 

453.2 

456.7 

458.4 

451.1 

446.7 

443.6 

439.6 

434.9 

20 

501.8 

503.7 

506.2 

512.7 

513.4 

506.5 

506.9 

504.9 

501.5 

499.5 

496.5 

21 

437.2 

440.1 

441.8 

443.8 

447.2 

446.2 

444.7 

446.3 

445.8 

440.2 

436.4 

22 

479.1 

482.1 

480.4 

475.6 

473.8 

482.2 

480.4 

481.7 

476.5 

475.4 

475.9 

23 

395.9 

397.4 

397.5 

399.3 

398.9 

402.3 

398.3 

398.1 

398.2 

396.1 

392.4 

24 

400.3 

397.5 

401.3 

413.4 

410.4 

415.1 

410.0 

414.2 

417.4 

413.4 

408.2 

25 

432.1 

429.1 

415.8 

399.2 

397.2 

394.7 

389.9 

389.4 

385.9 

382.2 

378.0 

26 

461.6 

455.5 

433.4 

422.5 

418.8 

419.2 

419.6 

422.9 

417.4 

413.8 

409.2 

43 

517.4 

525.7 

534.7 

541.7 

549.8 

558.3 

559.3 

564.6 

568.3 

569.3 

567.9 

44 

567.6 

571.0 

571.8 

572.9 

572.0 

572.5 

574.9 

576.2 

576.3 

578.6 

580.2 

67 

399.7 

392.3 

383.1 

386.3 

387.0 

386.3 

383.0 

382.1 

381.3 

380.1 

376.8 

68 

429.7 

422.6 

410.8 

413.0 

419.5 

419.8 

419.3 

421.7 

422.8 

421.8 

419.6 

85 

571.1 

572.8 

574.8 

578.0 

579.7 

574.6 

571.4 

569.0 

565.7 

559.5 

552.2 

86 

608.8 

623.9 

639.0 

655.3 

668.1 

684.9 

698.2 

708.4 

715.2 

722.6 

727.4 

87 

495.1 

510.3 

532.5 

555.1 

575.4 

597.7 

614.8 

634.9 

653.3 

671.4 

687.1 

88 

444.6 

446.1 

453.5 

464.8 

482.4 

508.6 

529.7 

553.8 

578.7 

606.0 

630.9 

89 

360.4 

370.5 

382.0 

399.0 

415.4 

439.2 

455.7 

476.4 

494.2 

515.2 

535.9 

90 

356.5 

369.0 

384.0 

404.9 

427.3 

442.9 

461.3 

485.1 

505.7 

528.7 

552.9 

91 

360.5 

370.1 

384.2 

400.8 

420.7 

439.8 

458.9 

480.3 

497.8 

521.4 

544.8 

921 

677.0 

647.8 

614.3 

585.2 

558.5 

526.9 

491.5 

470.0 

448.3 

425.9 

405.2 


4 


4 
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Table CXI: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: £ = 2.0°, = 1.40, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 



Nominal a 

Ori- 

-2.0" 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0" 

14.0" 

16.0° 

18.0° 

fice 

R 543 

ft 544 

ft 545 

ft 546 

ft 547 

ft 548 

ft 549 

ft 550 

ft 551 

ft 552 

R 553 

n> 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

495.6 

518.0 

543.6 

576.5 

607.3 

641.3 

671.7 

704.9 

735.1 

766.7 

795.4 

93 

408.8 

425.3 

447.3 

473.4 

499.2 

527.6 

553.3 

581.4 

608.6 

637.9 

666.0 

94 

489.4 

511.3 

541.7 

574.8 

603.3 

635.7 

664.7 

696.4 

725.7 

756.6 

785.1 

95 

429.0 

430.5 

438.1 

449.4 

467.1 

493.5 

514.6 

538.8 

563.8 

591.3 

616.2 

125 

411.2 

413.5 

418.8 

424.3 

424.9 

423.4 

416.4 

414.1 

408.5 

400.9 

393.6 

126 

468.7 

467.3 

465.6 

466.1 

462.1 

468.9 

464.7 

458.2 

450.2 

441.2 

433.3 

128 

800.2 

782.0 

759.4 

735.3 

712.8 

688.6 

662.4 

636.8 

614.9 

593.4 

574.6 

132 

373.4 

378.8 

386.7 

390.3 

398.1 

407.6 

416.0 

432.1 

449.3 

472.4 

488.4 

201 

1025.7 

1003.9 

978.0 

953.9 

929.4 

900.9 

867.6 

832.1 

799.4 

764.6 

729.9 

202 

1086.5 

1074.2 

1058.7 

1045.5 

1030.0 

1011.1 

986.9 

960.4 

935.0 

906.7 

878.0 

203 

1103.1 

1101.4 

1097.6 

1095.7 

1090.2 

1082.3 

1068.0 

1051.8 

1034.9 

1013.4 

990.2 

204 

1066.9 

1076.8 

1086.2 

1096.4 

1102.3 

1106.7 

1104.1 

1101.0 

1095.3 

1083.8 

1069.4 

205 

974.3 

994.8 

1017.2 

1039.2 

1057.7 

1075.9 

1086.5 

1098.0 

1105.1 

1106.6 

1103.9 

206 

867.1 

893.6 

923.2 

952.0 

978.3 

1005.2 

1026.2 

1048.2 

1065.6 

1078.3 

1086.2 

207 

774.8 

802.2 

833.5 

865.3 

894.6 

925.2 

951.1 

979.2 

1002.2 

1022.7 

1038.3 

208 

710.1 

736.5 

767.8 

799.8 

830.4 

862.7 

891.0 

921.3 

947.2 

971.8 

991.6 

209 

896.2 

899.4 

902.1 

905.3 

907.4 

903.4 

896.6 

890.9 

881.4 

868.5 

854.4 

210 

966.7 

972.5 

978.0 

984.4 

989.0 

988.1 

982.9 

979.2 

971.4 

958.7 

944.8 

211 

1032.1 

1040.6 

1049.2 

1058.4 

1064.6 

1067.2 

1063.5 

1060.2 

1054.7 

1042.1 

1027.6 

212 

1062.0 

1071.4 

1079.6 

1088.3 

1092.4 

1097.7 

1095.2 

1091.2 

1083.7 

1072.6 

1058.8 

213 

1021.1 

1029.1 

1034.5 

1040.3 

1040.8 

1044.7 

1041.2 

1035.7 

1025.7 

1014.5 

1000.7 

214 

954.8 

960.8 

962.9 

966.4 

963.8 

965.1 

961.0 

953.3 

941.8 

930.2 

915.9 

215 

671.9 

642.6 

609.4 

580.6 

553.7 

525.5 

491.3 

469.4 

446.5 

423.3 

402.1 

216 

570.8 

576.1 

581.6 

588.5 

593.3 

592.7 

592.0 

592.2 

591.1 

587.1 

581.3 

217 

638.5 

644.3 

648.5 

653.9 

656.5 

662.6 

664.9 

663.3 

659.3 

655.7 

650.0 

218 

493.2 

513.8 

539.0 

572.6 

602.4 

635.5 

664.1 

695.8 

725.2 

756.1 

784.3 

219 

424.9 

428.3 

429.5 

433.3 

437.7 

438.9 

442.2 

442.3 

440.0 

435.7 

429.3 

220 

454.5 

460.5 

461.2 

461.6 

459.6 

470.4 

477.0 

481.9 

480.2 

479.0 

474.8 

221 

433.8 

438.4 

438.6 

432.9 

418.1 

397.3 

390.4 

389.8 

387.8 

385.2 

381.9 

222 

463.1 

469.1 

468.9 

460.9 

435.3 

422.0 

426.2 

423.6 

421.4 

419.9 

416.5 

223 

414.2 

420.8 

424.4 

422.7 

405.4 

388.7 

381.9 

379.8 

377.7 

374.0 

369.4 

224 

433.2 

439.9 

444.5 

443.9 

424.2 

412.2 

413.4 

412.0 

409.5 

409.1 

406.7 

225 

596.9 

574.2 

546.4 

520.0 

500.4 

479.6 

456.5 

438.9 

424.0 

407.3 

390.1 

226 

798.2 

768.4 

736.4 

706.9 

680.6 

650.1 

616.3 

586.6 

560.5 

530.7 

505.2 

227 

860.0 

831.1 

799.5 

769.7 

742.7 

711.8 

677.0 

644.3 

615.1 

585.0 

554.0 

228 

940.4 

912.6 

881.4 

851.4 

823.3 

790.7 

753.4 

714.7 

679.5 

643.1 

606.0 
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Tahle CXI: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /3 = 2.0°, = 1.40, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

[omina] a 

- 2 . 0 ° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 543 

ft 544 

ft 545 

ft 546 

ft 547 

ft 548 

ft 549 

ft 550 

ft 551 

ft 552 

ft 553 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

584.4 

609.4 

839.5 

671.4 

702.5 

736.8 

766.9 

799.9 

829.4 

859.3 

885.3 

230 

389.8 

382.1 

399.1 

418.0 

438.7 

467.7 

489.2 

513.2 

535.0 

559.8 

585.7 

231 

708.6 

707.5 

706.1 

705.6 

705.1 

S97.7 

690.1 

883.8 

S76.7 

666.6 

654.7 

232 

833.3 

834.3 

834.4 

835.5 

835.7 

829.5 

821.6 

814.3 

804.3 

791.4 

777.2 

233 

888.8 

891.1 

389.8 

890.7 

886.7 

885.3 

880.3 

871.7 

859.5 

847.8 

834.0 

234 

775.9 

774.9 

771.4 

770.0 

766.1 

7640 

759.8 

751.2 

740.0 

729.6 

718.0 

235 

411.2 

422.3 

438.2 

452.6 

462.3 

462.6 

457.5 

459.0 

455.9 

452.6 

446.1 

236 

388.0 

405.3 

423.8 

442.6 

458.4 

466.3 

470.6 

481.8 

489.6 

498.5 

505.0 

237 

383.0 

373.9 

391.9 

411.4 

430.1 

448.6 

464.5 

489.5 

511.5 

532.7 

554.6 

238 

357.7 

388.7 

385.3 

406.3 

426.4 

448.8 

469.3 

491.0 

514.5 

538.3 

563.1 

239 

384.3 

374.8 

388.6 

403.4 

421.7 

445.8 

465.5 

488.9 

513.5 

539.9 

565.4 

240 

335.0 

340.2 

347.0 

359.9 

375.1 

391.0 

404.3 

421.7 

441.4 

462.1 

482.0 

241 

358.1 

367.8 

374.5 

387.8 

397.0 

410.1 

415.8 

421.2 

427.7 

433.6 

436.9 

242 

185.4 

179.5 

169.4 

160.7 

151.9 

141.2 

134.3 

130.2 

125.8 

124.5 

125.0 

243 

285.6 

275.8 

284.1 

254.7 

246.3 

236.9 

225.8 

218.9 

212.3 

205.3 

197.9 

244 

622.0 

571.9 

525.7 

500.0 

480.9 

459.4 

447.6 

429.1 

413.4 

399.7 

387.1 

245 

572.8 

548.9 

524.2 

505.6 

487.2 

467.2 

442.9 

429.1 

412.4 

397.0 

383.1 

246 

413.0 

436.4 

445.5 

449.6 

447.3 

451.2 

447.7 

442.6 

440.4 

438.1 

433.8 

247 

418.5 

424.0 

433.7 

443.1 

449.3 

449.4 

448.1 

442.9 

436.6 

427.8 

419.0 

248 

420.5 

405.2 

402.3 

403.0 

402.6 

405.3 

399.8 

395.8 

393.2 

387.7 

379.5 

249 

461.4 

445.5 

445.0 

443.8 

439.8 

436.7 

436.9 

432.0 

426.6 

424.2 

416.3 

250 

312.6 

337.4 

363.6 

388.1 

411.1 

429.9 

439.0 

447.2 

447.3 

444.2 

436.3 

251 

278.3 

286.8 

299.2 

310.8 

320.8 

327.7 

331.6 

330.8 

326.7 

315.7 

296.9 

252 

58.7 

66.4 

69.0 

62.9 

75.5 

71.1 

72.4 

86.3 

86.2 

86.4 

92.6 
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Table GXIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /? = -2.0°, M r = 1.40, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 


ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 554 

R 555 

R 556 

R 557 

R 558 

R 559 

R 560 

R 561 

R 562 

R 563 

R 564 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

473.1 

491.3 

519.7 

541.7 

570.6 

598.7 

628.8 

656.5 

686.2 

717.3 

746.8 

3 

600.3 

604.7 

610.5 

613.7 

616.9 

618.1 

620.2 

618.3 

614.4 

611.3 

607.6 

4 

554.2 

559.9 

565.5 

568.8 

571.2 

571.7 

572.3 

573.5 

573.5 

570.4 

564.4 

5 

616.4 

616.4 

617.2 

615.9 

615.4 

612.6 

611.0 

606.6 

600.7 

595.8 

590.7 

6 

564.5 

566.5 

567.9 

568.4 

566.5 

563.2 

557.7 

556.2 

552.9 

547.9 

541.0 

7 

626.8 

621.4 

617.8 

612.6 

606.9 

601.8 

597.3 

590.4 

582.4 

575.5 

568.3 

8 

578.3 

577.3 

575.8 

572.0 

567.3 

561.4 

556.7 

553.5 

548.7 

542.3 

534.0 

9 

668.3 

640.3 

609.5 

576.3 

544.9 

516.9 

492.1 

473.5 

451.4 

429.8 

407.7 

10 

418.6 

434.9 

456.0 

479.8 

509.2 

535.7 

564.6 

590.3 

617.8 

646.9 

675.7 

11 

632.6 

636.6 

627.6 

613.5 

604.1 

595.2 

592.0 

587.5 

582.8 

579.8 

574.7 

12 

552.2 

548.9 

539.1 

540.8 

536.5 

530.4 

527.2 

524.9 

522.8 

528.9 

543.3 

13 

607.8 

608.3 

608.3 

603.4 

594.6 

584.2 

580.8 

576.4 

570.1 

564.7 

559.5 

14 

525.6 

526.1 

527.8 

523.5 

520.9 

515.8 

514.7 

514.0 

511.8 

511.5 

513.4 

15 

595.1 

594.6 

592.3 

584.6 

575.2 

567.6 

564.5 

558.7 

550.2 

541.8 

532.8 

16 

508.0 

509.3 

508.6 

504.5 

503.1 

499.8 

494.3 

488.4 

486.3 

488.4 

488.9 

17 

680.6 

662.2 

642.8 

620.0 

590.2 

560.2 

534.7 

514.0 

492.1 

471.2 

446.4 

19 

494.5 

494.5 

497.8 

499.3 

500.4 

490.8 

490.6 

490.4 

488.0 

485.5 

479.7 

20 

463.4 

460.7 

464.3 

464.3 

464.8 

470.4 

463.6 

461.2 

459.8 

457.7 

449.2 

21 

477.4 

477.7 

480.0 

481.2 

484.9 

487.6 

485.4 

482.3 

478.4 

475.9 

472.0 

22 

436.4 

438.5 

437.6 

437.7 

441.1 

440.0 

440.1 

444.7 

441.5 

438.1 

437.2 

23 

428.2 

432.0 

436.6 

432.8 

434.5 

432.9 

429.6 

430.7 

428.9 

424.6 

425.5 

24 

363.9 

367.9 

369.3 

375.5 

379.4 

378.9 

364.5 

367.7 

382.0 

377.4 

372.1 

25 

465.7 

460.1 

446.0 

426.4 

425.7 

421.4 

420.2 

421.0 

411.7 

409.6 

407.5 

26 

423.9 

422.1 

411.0 

394.0 

388.4 

384.9 

389.7 

388.1 

386.3 

380.9 

377.7 

43 

590.7 

597.8 

604.8 

605.1 

607.0 

606.5 

610.5 

610.3 

608.9 

608.2 

608.1 

44 

520.5 

528.5 

534.1 

538.0 

543.3 

548.2 

553.2 

556.1 

557.2 

558.1 

557.6 

67 

433.7 

423.8 

409.5 

413.5 

417.8 

414.5 

412.6 

413.5 

410.2 

411.5 

410.9 

68 

396.7 

386.4 

379.5 

381.6 

381.2 

384.6 

388.1 

388.5 

388.7 

388.1 

382.9 

85 

634.5 

635.4 

637.0 

636.8 

636.8 

635.4 

633.6 

628.7 

623.1 

617.8 

612.0 

86 

563.1 

576.6 

592.3 

606.4 

620.2 

631.9 

642.3 

652.1 

661.6 

669.0 

673.2 

87 

524.0 

542.0 

566.2 

589.1 

612.6 

634.1 

656.6 

675.3 

693.8 

712.7 

731.0 

88 

432.3 

446.8 

456.0 

470.3 

490.1 

508.2 

527.9 

552.0 

575.0 

601.5 

627.7 

89 

355.2 

367.3 

383.0 

400.5 

420.9 

437.9 

455.1 

473.6 

499.7 

521.6 

546.7 

90 

358.7 

373.1 

387.1 

399.7 

415.7 

432.6 

452.5 

471.1 

493.9 

517.0 

538.2 

91 

362.4 

373.1 

385.1 

397.1 

415.7 

433.0 

450.0 

467.9 

494.8 

518.1 

542.0 

921 

684.4 

656.0 

625.6 

595.2 

566.1 

542.2 

507.6 

482.9 

480.1 

435.8 

412.5 
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Table GXII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: /} = -2.0°, = 1.40, q,. = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

K 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 554 

R 555 

R 556 

R 557 

R 558 

R 559 

R 560 

R 561 

R 562 

R 563 

R 564 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

496.1 

520.5 

544.9 

575.9 

609.4 

640.0 

872.2 

701.8 

732.6 

763.9 

793.4 

93 

413.5 

431.0 

451.9 

475.4 

503.1 

528.6 

556.7 

580.9 

607.6 

636.4 

665.2 

94 

489.0 

510.4 

539.5 

572.2 

603.1 

631.8 

661.7 

689.7 

719.4 

749.9 

779.0 

95 

416.8 

431.3 

440.6 

454.9 

474.8 

493.1 

512.8 

537.0 

560.1 

586.8 

612.9 

125 

455.2 

455.3 

459.4 

462.2 

458.3 

459.1 

454.4 

446.6 

437.5 

429.1 

421.2 

126 

416.8 

421.0 

429.6 

431.3 

432.4 

427.1 

420.9 

418.5 

417.3 

411.0 

403.4 

128 

802.1 

784.0 

762.7 

738.2 

711.2 

685.4 

656.4 

632.1 

609.4 

589.1 

570.5 

132 

375.4 

384.1 

393.9 

395.9 

399.5 

405.8 

419.4 

431.3 

448.7 

466.7 

486.0 

201 

1027.8 

1008.1 

963.3 

955.3 

927.6 

899.5 

868.7 

836.6 

803.5 

769.7 

734.8 

202 

1087.8 

1079.2 

1065.8 

1048.2 

1028.6 

1010.1 

988.7 

964.7 

937.7 

910.1 

880.9 

203 

1103.4 

1106.5 

1105.3 

1096.0 

1089.4 

1080.5 

1069.1 

1055.2 

1035.6 

1014.2 

991.1 

204 

1067.4 

1082.7 

1094.2 

1097.5 

1102.6 

1104.1 

1105.5 

1103.7 

1095.0 

1083.3 

1070.0 

205 

973.4 

998.7 

1022.5 

1040.7 

1058.3 

1072.8 

1088.1 

1099.0 

1103.2 

1104.2 

1104.2 

206 

866.7 

897.1 

927.4 

954.2 

979.8 

1003.2 

1027.8 

1047.3 

1062.5 

1075.2 

1086.6 

207 

774.2 

804.9 

836.7 

867.0 

896.3 

923.9 

952.5 

976.9 

998.5 

1019.2 

1038.4 

208 

709.6 

738.6 

770.3 

801.4 

832.7 

861.9 

892.2 

918.5 

943.6 

968.4 

990.8 

209 

952.4 

958.1 

961.9 

961.4 

958.4 

954.4 

951.6 

943.1 

931.1 

919.8 

906.4 

210 

1012.2 

1021.8 

1028.7 

1029.7 

1029.7 

1027.7 

1027.4 

1021.3 

1010.2 

998.7 

985.2 

211 

1056.6 

1070.5 

1080.1 

1082.8 

1086.4 

1086.7 

1087.9 

1085.2 

1075.1 

1062.6 

1049.1 

212 

1039.1 

1052.8 

1063.5 

1067.0 

1071.2 

1074.5 

1074.9 

1071.7 

1063.8 

1052.8 

1039.7 

213 

978.4 

988.8 

996.7 

998.7 

1000.2 

1002.6 

1001.0 

994.9 

987.2 

977.0 

963.6 

214 

897.6 

904.6 

909.1 

909.5 

909.2 

909.7 

904.9 

898.1 

890.7 

880.9 

867.1 

215 

678.9 

648.9 

616.7 

583.7 

548.7 

522.9 

496.4 

474.3 

452.3 

429.0 

406.7 

216 

629.9 

635.4 

641.7 

645.6 

650.1 

652.1 

654.1 

652.4 

649.4 

646.8 

643.2 

217 

582.6 

589.1 

595.4 

599.5 

602.4 

604.0 

604.5 

605.4 

604.7 

601.0 

594.4 

218 

498.7 

519.8 

544.7 

576.5 

609.7 

640.1 

671.1 

699.1 

729.0 

759.8 

788.6 

219 

462.9 

464.5 

468.0 

471.3 

475.5 

479.1 

480.4 

478.9 

477.5 

476.9 

469.2 

220 

415.2 

419.9 

421.5 

423.6 

431.7 

435.5 

440.6 

443.9 

442.0 

433.7 

428.6 

221 

461.3 

467.1 

468.8 

459.4 

437.2 

427.4 

421.5 

420.6 

420.3 

416.7 

415.6 

222 

434.8 

440.0 

441.7 

434.1 

416.0 

395.0 

391.3 

390.1 

388.3 

386.2 

381.4 

223 

436.2 

444.1 

450.2 

446.2 

422.5 

417.7 

417.8 

412.9 

410.8 

408.9 

404.1 

224 

415.1 

421.6 

425.8 

422.5 

398.4 

382.5 

380.3 

380.2 

378.5 

373.2 

367.9 

225 

597.4 

572.1 

542.2 

514.9 

495.7 

471.6 

453.2 

438.3 

417.9 

403.1 

387.5 

226 

798.3 

767.8 

736.6 

705.8 

675.5 

646.3 

614.8 

588.0 

562.5 

535.0 

510.5 

227 

861.2 

831.7 

800.5 

769.8 

739.2 

709.2 

676.8 

647.5 

618.8 

589.7 

560.1 

228 

941.5 

914.0 

882.8 

851.3 

819.5 

787.8 

752.8 

717.6 

683.1 

647.5 

610.8 


4 
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Table GXIL AEDC 16* Tunnel - 10 % Model( continued) 

Nominal Conditions: /? = -2.0°, M,, = 1.40, q,, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0“ 

16.0“ 

18.0“ 

R 554 

R 555 

R 556 

R 557 

R 558 

R 559 

R 560 

R 561 

R 562 

R 563 

R 564 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

584.8 

610.8 

641.1 

672.2 

705.5 

736.7 

768.5 

797.1 

826.6 

856.3 

883.7 

230 

366.3 

377.7 

396.7 

417.7 

442.6 

467.0 

489.9 

509.0 

534.2 

560.3 

585.8 

231 

774.8 

774.1 

773.2 

769.4 

765.4 

759.7 

753.5 

745.9 

735.9 

726.3 

715.8 

232 

893.2 

895.5 

897.0 

894.6 

890.4 

884.9 

879.6 

870.6 

858.4 

846.8 

833.5 

233 

827.6 

831.1 

831.9 

830.0 

828.0 

825.9 

819.4 

812.8 

805.4 

795.7 

782.2 

234 

709.7 

709.9 

709.0 

706.6 

704.6 

700.3 

694.5 

689.5 

684.3 

676.0 

664.4 

235 

435.4 

454.7 

466.0 

481.0 

493.1 

501.1 

501.0 

505.3 

505.2 

504.4 

502.3 

236 

397.7 

417.8 

439.5 

460.9 

480.1 

496.2 

506.6 

519.2 

531.3 

543.8 

553.2 

237 

367.1 

379.3 

397.2 

415.5 

438.6 

461.0 

479.3 

500.4 

521.3 

547.4 

573.4 

238 

367.9 

378.6 

392.7 

410.4 

431.9 

452.6 

471.1 

496.2 

521.4 

549.2 

573.3 

239 

362.3 

371.5 

388.2 

406.7 

427.8 

447.8 

467.7 

491.3 

514.0 

541.2 

567.2 

240 

332.3 

339.1 

350.6 

361.5 

373.8 

393.9 

408.5 

420.7 

442.4 

470.3 

484.9 

241 

336.2 

358.9 

374.2 

391.2 

411.2 

428.2 

441.7 

449.1 

462.0 

472.9 

474.5 

242 

182.6 

179.4 

170.5 

160.1 

150.5 

139.5 

132.0 

127.6 

122.8 

120.7 

120.9 

243 

286.7 

277.4 

286.8 

255.2 

245.6 

235.8 

226.8 

220.9 

213.5 

205.7 

198.9 

244 

620.4 

575.1 

531.9 

501.3 

480.6 

457.1 

438.6 

427.3 

413.5 

398.4 

385.1 

245 

569.9 

543.0 

521.7 

503.2 

481.1 

463.2 

442.3 

424.1 

410.6 

397.1 

382.6 

246 

482.5 

498.3 

509.0 

508.3 

498.9 

487.7 

488.4 

486.5 

485.3 

483.3 

481.8 

247 

451.2 

458.3 

468.5 

476.3 

486.7 

492.1 

485.9 

485.7 

484.2 

477.9 

467.1 

248 

458.2 

445.2 

443.0 

439.1 

438.7 

431.6 

427.6 

424.3 

419.6 

414.8 

409.2 

249 

424.8 

408.2 

404.2 

405.5 

405.3 

400.4 

401.5 

397.8 

394.5 

389.7 

381.5 

250 

378.8 

399.0 

421.3 

439.8 

459.6 

470.6 

478.0 

476.9 

473.4 

462.8 

447.3 

251 

300.9 

309.8 

321.9 

333.1 

342.3 

347.0 

351.4 

352.4 

348.2 

336.2 

318.6 

252 

57.7 

66.4 

69.3 

62.8 

77.9 

70.3 

73.2 

82.6 

82.7 

82.8 

90.6 




Table GXHL AEDC 16* Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: — 6.0°, = 1.40, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

b 

fommel a 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

140° 

16.0° 

R 569 

R 570 

R 571 

R 572 

R 573 

R 574 

R 575 

R 576 

R 577 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

491.8 

509.0 

535.3 

562.9 

591.0 

621.1 

651.5 

683.0 

713.3 

3 

497.3 

497.4 

500.5 

501.9 

501.6 

501.6 

500.3 

498.1 

493.3 

4 

6645 

669.8 

675.2 

679.5 

684.1 

687.2 

688.5 

688.3 

886.6 

5 

502.4 

501.4 

501.5 

499.7 

496.3 

494.9 

491.2 

487.7 

482.5 

S 

674.3 

673.8 

673.6 

674.1 

673.1 

669.3 

665.4 

661.0 

656.2 

7 

506.6 

503.9 

501.5 

498.5 

492.7 

488.4 

481.6 

4748 

467.8 

8 

685.3 

681.8 

877.2 

672.4 

867.9 

662.5 

656.2 

849.5 

642.4 

9 

825.6 

599.9 

570.0 

540.7 

511.2 

484.3 

461.4 

438.9 

415.4 

10 

435.6 

450.8 

475.4 

501.2 

527.0 

555.6 

584.7 

614.1 

643.2 

11 

495.4 

488.6 

486.1 

480.1 

465.3 

466.3 

458.1 

452.5 

454.6 

12 

665.7 

658.6 

853.3 

646.1 

639.8 

633.0 

825.3 

616.0 

606.6 

13 

472.4 

470.9 

474.5 

473.4 

468.8 

461.9 

453.8 

449.1 

451.1 

14 

643.1 

840.7 

637.8 

632.0 

624.7 

616.9 

610.0 

801.6 

593.1 

15 

462.0 

459.0 

456.4 

456.8 

457.3 

453.9 

448.8 

442.6 

440.1 

16 

626.8 

622.3 

616.4 

610.1 

604.1 

596.8 

587.4 

577.5 

568.5 

17 

645.0 

823.4 

594.3 

561.1 

531.4 

504.6 

481.0 

457.7 

435.2 

19 

411.7 

413.1 

414.9 

414.4 

409.0 

409.1 

407.9 

403.9 

398.1 

20 

554.1 

556.9 

558.5 

555.4 

552.3 

548.2 

548.6 

547.4 

546.3 

21 

405.5 

404.5 

405.9 

411.2 

413.3 

411.5 

411.0 

408.7 

403.1 

22 

523.2 

522.8 

522.6 

523.3 

525.3 

523.7 

522.2 

516.8 

514.6 

23 

368.9 

372.3 

376.8 

377.1 

373.1 

366.0 

366.0 

366.8 

362.9 

24 

439.3 

437.8 

446.8 

446.8 

452.9 

449.4 

454.4 

456.7 

455.2 

25 

403.4 

397.5 

381.7 

369.3 

366.3 

365.4 

363.8 

360.3 

355.6 

26 

496.7 

479.2 

459.1 

456.4 

454.7 

454.3 

4548 

453.4 

451.8 

43 

479.4 

480.9 

486.3 

499.1 

496.6 

495.3 

491.1 

489.0 

489.0 

44 

618.4 

620.7 

624.6 

626.7 

630.6 

634.8 

638.2 

641.2 

643.9 

67 

371.3 

363.2 

360.0 

359.7 

359.9 

358.1 

3547 

351.6 

347.6 

68 

461.2 

448.7 

450.3 

452.6 

455.9 

456.8 

459.8 

459.6 

461.4 

85 

512.4 

512.2 

515.2 

515.2 

513.1 

510.0 

510.2 

506.6 

499.4 

86 

670.4 

685.6 

702.5 

717.8 

733.2 

747.7 

760.4 

771.9 

780.7 

87 

487.5 

500.4 

519.3 

538.1 

554.7 

572.0 

589.3 

606.1 

621.1 

88 

450.9 

457.1 

473.7 

491.9 

511.5 

534.3 

556.7 

581.8 

606.9 

89 

375.0 

380.6 

392.6 

407.0 

422.8 

440.5 

458.6 

479.6 

501.3 

90 

372.9 

383.3 

404.2 

427.3 

447.2 

466.9 

488.7 

515.1 

537.6 

91 

373.4 

381.0 

395.7 

411.5 

429.2 

448.7 

470.3 

493.3 

517.3 

921 

637.8 

613.0 

583.1 

554.8 

523.3 

496.6 

472.0 

447.4 

423.1 
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Table GXHL AEDC 16' Tunnel - 
Nominal Conditions: fi = 6.0°, 


10% Model( continued) 

U m s 1.40, q m = 500.0 


Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

'ominal a 

MEM 1 

2.0° 

4.0° 

Hi 

■EXSfl 


Hi 



R 569 

R 570 

R 571 

R 572 

R 573 

R 574 

R 575 

R 576 

R 577 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

518.6 

540.8 

572.7 

603.8 

634.7 

666.4 

698.0 

730.4 

760.8 

93 

430.4 

KSS9 

471.3 

496.0 

521.5 

549.4 

576.1 

604.4 

633.3 

94 

517.4 

541.5 

572.8 

602.5 

631.9 

662.7 

693.6 

725.6 

755.9 

95 

435.5 

441.8 

458.3 

mMi 

496.3 

519.2 

541.7 

567.0 

592.2 

125 

378.0 

377.7 

381.0 

388.7 

392.8 


382.0 

377.5 

371.5 

126 

512.7 

510.8 

509.3 

506.2 

504.3 

501.8 

495.0 

486.9 

476.1 

128 

776.4 

758.6 

736.6 

709.4 

680.0 

652.0 

627.4 

KZO 

582.6 

132 

371.4 

373.2 

379.7 

389.3 

400.0 

410.4 

426.3 

445.1 

464.0 

201 

992.4 

969.9 

944.3 

917.7 

888.6 

855.2 

822.7 

789.4 

756.3 

202 

1063.6 

1049.8 

1033.8 

1015.9 

996.4 

973.3 

948.6 

922.5 

895.3 

203 

1092.8 

1089.4 

1084.6 

1076.5 

1067.1 

1055.3 

1038.6 

1021.2 

1000.4 

204 

1069.2 

1077.8 

1085.0 

1088.9 

1091.1 

1091.7 

1086.1 

1080.3 

1069.3 

205 

989.2 

1008.5 

1027.8 

1045.0 

IvM#! 

1073.7 

1082.1 

1089.5 

1091.5 

mu 

888.9 

914.8 

941.4 

967.0 

990.5 

1013.7 

1033.2 

1051.2 

1064.5 

207 

798.8 

826.2 

855.7 

884.4 

911.7 

939.5 

965.5 

989.7 

1010.2 


734.7 

761.4 

791.5 

821.4 

850.4 

880.3 

908.9 

936.4 

KJ2S2I 

Em 

840.6 

842.6 

843.5 

842.6 

839.0 

831.9 

825.0 

816.9 

806.3 

210 

923.5 

927.9 

931.2 

932.5 

932.0 

927.5 

921.3 

914.3 

903.9 

211 

1010.8 

1017.7 

1023.5 

1026.8 

1028.6 

1026.7 

1020.8 

1014.8 

1004.0 

212 

1084.1 

1092.5 

1099.3 

1102.5 

1103.9 

1105.6 

1100.0 

1093.7 

1082.1 

213 

1058.7 

1065.6 

1070.9 

1072.6 

1072.2 

1072.6 

1066.5 

1058.4 

1046.4 

214 

1004.3 

1008.5 

1011.8 

1011.2 

1009.5 

1007.4 

1000.9 

990.9 

978.5 

215 

625.4 

599.5 

567.5 

539.1 

509.8 

484.9 

463.5 

442.6 

420.2 

216 

519.2 

522.8 

526.6 

529.4 

529.9 

531.3 

531.8 

529.8 

524.8 

217 

699.7 

705.1 

710.8 

714.8 

718.6 

720.8 

721.7 

720.8 

718.3 


512.1 

531.4 

563.4 

593.1 

622.2 

652.5 

682.8 

714.0 

743.4 

219 

393.0 

393.1 

396.1 

404.9 

408.1 

407.7 

404.5 

400.8 

393.8 

EgjJ 

499.3 

501.8 

505.2 

507.6 

510.7 

512.1 

516.0 

518.2 

521.8 

221 

416.5 

416.3 

414.1 

404.2 

384.1 

372.8 

365.6 

361.1 

356.5 

222 

* j * ■ 


497.3 

476.8 

460.1 

457.2 

458.5 

460.5 

Ksm 

223 

403.7 

405.9 

403.7 

388.7 

370.1 

359.6 

354.1 

348.7 

342.1 

224 

467.4 

474.3 

474.9 

462.2 

447.0 

447.2 

447.4 

B5EB1 

451.3 

225 

561.3 

542.7 

518.8 

498.5 

475.2 

454.8 

432.3 

413.7 

399.8 

ma 

762.0 

733.9 

703.9 

674.2 

643.1 

611.9 

583.9 


531.0 

227 

820.8 

792.8 

763.0 

733.4 

701.9 

669.2 

638.9 

609.9 

581.1 


903.7 

875.2 

845.0 

813.9 

780.7 

743.8 

708.8 

873.7 

639.0 


























































































































































































































































































































Table GXHL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: = 6.0°, M b = 1.40, = 500.0 

Uprifht, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

iQminal a 

0.0° 

2.0° 

40° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

R 569 

R 570 

R 571 

R 572 

R 573 

R 574 

R 575 

R 576 

R 577 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

609.5 

6343 

665.1 

696.1 

726.8 

758.6 

790.2 

821.8 

850.7 

230 

385.6 

396.5 

418.4 

441.0 

463.0 

485.9 

510.5 

536.8 

563.9 

231 

642.5 

640.9 

639.4 

636.6 

630.7 

624.1 

618.4 

612.3 

603.7 

232 

773.8 

7741 

773.1 

770.5 

765.0 

757.0 

749.5 

740.7 

729.8 

233 

940.9 

941.8 

942.3 

939.7 

936.6 

932.4 

925.3 

915.2 

903.2 

234 

832.9 

831.5 

829.6 

825.8 

821.9 

817.1 

810.4 

801.0 

790.3 

235 

401.2 

407.1 

412.6 

420.1 

418.4 

412.6 

407.7 

401.9 

392.3 

236 

391.3 

398.2 

411.4 

423.2 

429.0 

431.9 

438.0 

443.4 

449.2 

237 

379.5 

386.3 

400.7 

419.8 

436.1 

452.6 

470.1 

489.9 

509.6 

238 

379.8 

389.3 

405.5 

422.2 

437.6 

454.8 

474.8 

496.1 

518.7 

239 

381.4 

389.0 

405.3 

423.9 

443.1 

463.5 

485.5 

510.1 

535.0 

240 

339.3 

343.6 

3546 

368.6 

383.9 

400.5 

416.9 

435.2 

455.2 

241 

368.8 

369.1 

375.6 

381.6 

383.4 

381.8 

384.9 

388.1 

387.7 

242 

177.6 

177.6 

173.0 

169.2 

167.5 

167.1 

162.3 

158.1 

154.3 

243 

263.7 

256.8 

246.8 

237.0 

226.0 

215.4 

206.4 

198.9 

191.3 

244 

555.2 

522.3 

496.2 

472.8 

451.9 

436.3 

421.5 

406.9 

392.1 

245 

540.7 

521.8 

498.7 

478.6 

459.6 

438.0 

422.6 

408.9 

392.1 

246 

390.1 

407.8 

413.2 

412.0 

405.1 

401.5 

407.1 

402.3 

399.6 

247 

394.7 

395.7 

402.3 

411.4 

412.4 

407.3 

399.7 

390.3 

379.7 

248 

378.6 

3748 

377.4 

378.7 

377.9 

373.1 

367.8 

364.2 

359.7 

249 

485.3 

482.0 

481.6 

479.1 

477.9 

473.4 

467.5 

462.4 

460.7 

250 

287.6 

305.0 

335.4 

359.0 

379.8 

399.0 

410.8 

419.7 

421.8 

251 

2743 

281.1 

292.2 

301.6 

307.9 

312.0 

313.2 

312.0 

303.0 

252 

67.5 

641 

66.7 

79.2 

71.2 

74.1 

86.4 

88.6 

88.0 
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Table GXIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 6.0°, M„ = 1.40, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

m 

h 

fominal 0 

-6.0" 

-4.0° 

i 

CO 

* 

o 

0 


mam 


■Ei 

IHB31 

1.0" 

2.0 6 

3.0° 

40" 

6.0" 

R 585 

R 586 


R 588 

R 589 

R 590 

OSEH 

R 592 

R 593 

E3BEH 


R 596 

R 597 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

569.1 

569.3 

569.2 

570.2 

569.8 

570.4 

570.9 

571.0 

570.6 

570.4 

570.1 

569.1 

568.7 

3 

674.8 

646.6 

631.7 

616.6 

602.8 

596.8 

590.6 

5846 

577.8 

5644 

551.6 

538.5 

511.4 

4 

512.9 

536.0 

550.5 

560.6 

586.1 

594.3 

600.6 

606.7 

612.5 


638.6 

651.3 

681.4 

5 

674.5 

646.3 

631.1 

615.5 

601.7 


589.6 

583.9 

576.9 

563.7 

550.8 

538.1 

510.8 

6 

508.0 

531.4 

546.2 

565.3 

581.6 

589.0 

594.7 

600.6 

606.3 

619.6 

633.0 

646.0 

876.1 

7 

665.0 

637.5 

622.6 

607.1 

593.8 

588.0 

582.1 

576.5 

569.8 

557.5 

545.4 


508.5 

8 

508.9 

531.6 

546.4 

565.3 

581.3 

588.7 

594.0 

599.6 

605.3 

618.1 

631.3 

6442 

673.8 

9 

538.0 

540.2 

541.9 

543.0 

542.8 

■3ES 

544.5 

546.3 

546.9 

548.1 

547.9 

546.4 

5441 

10 

507.6 

507.2 

507.1 

508.9 

508.7 

509.3 

510.2 

510.4 

510.0 

510.1 

510.2 

509.4 

506.3 

11 

647.4 

628.8 

618.2 

603.6 

588.4 

582.1 

574.0 

565.7 

557.9 

5449 

531.7 

518.2 

486.1 

12 

482.8 

503.4 

517.5 

534.5 

551.6 

560.7 

569.4 

577.4 

582.9 

598.0 

6144 

627.2 

648.3 

13 

636.1 

619.0 

608.4 

595.6 

580.6 

573.6 

564.5 

■3333 

546.4 

5341 

522.3 


483.2 

14 

473.7 

491.4 

504.0 

519.6 

537.3 

547.7 

558.8 

568.6 

5748 

590.0 

603.9 

615.0 

6343 

15 

616.5 

597.7 

587.6 

574.6 

569.7 

553.4 

545.4 

536.9 

529.3 

517.4 

503.6 

490.0 

461.9 

16 

450.0 

470.2 

484.7 

501.3 

517.2 

525.8 

534.3 

■gai 

548.5 

565.2 

wzm 

591.6 

611.9 

17 

567.4 


586.7 

589.3 

593.0 

595.1 

594.6 

5949 

593.2 

592.4 

592.0 

5842 

565.2 

19 

547.5 

524.0 

512.9 

500.8 

487.0 

W;|:l 

477.4 

472.7 

487.0 

456.5 

447.7 

439.3 

420.3 

20 

428.9 

447.1 

454.8 

463.9 

472.4 

478.8 

483.7 

488.9 

495.7 

508.6 

521.6 

531.8 

556.2 

21 

525.1 

505.3 

495.2 

486.0 

477.6 

472.0 

465.4 

460.0 

455.9 

448.2 

440.2 

432.4 

418.3 

22 

404.5 

418.5 

427.8 

439.5 

449.8 

453.3 

460.0 

4645 

468.8 

475.3 

483.6 

493.4 

519.0 

23 

468.8 

452.6 

440.9 

433.5 

424.5 

423.5 

419.4 

4148 

411.0 

405.5 

399.5 


375.7 

24 

351.6 

360.0 

369.3 

377.6 

387.3 

394.2 

397.8 

402.5 

403.7 

■sag 

417.2 

425.3 

443.8 

25 

456.4 

439.7 

430.8 

425.1 

416.3 

411.2 

404.2 

402.7 

400.3 

391.1 

387.3 

379.8 

367.8 

26 

363.2 

371.8 

378.4 

387.5 

396.5 

399.1 

404.1 

408.5 

412.9 

421.4 

428.8 

438.4 

Kssa 

43 

647.7 

■SSI 

618.6 

606.6 

597.0 

592.0 

585.9 

578.6 

571.1 

557.2 

543.7 

530.2 

5142 

44 

496.9 

518.5 

530.0 

542.0 

551.2 

555.9 

560.6 

5646 

566.2 

572.1 

5844 

600.7 

628.9 

67 

447.3 

432.6 

424.7 

417.6 

■SEE1 

403.0 

398.1 

396.2 

391.5 

382.3 

378.4 

371.8 

357.8 

68 

359.2 

370.0 

375.4 

380.4 

391.6 

394.9 

400.0 

403.1 

408.0 

417.1 

4246 

432.6 

449.8 

85 

697.3 

667.1 

651.8 

635.5 

620.9 

614.3 

607.5 

600.9 

593.6 

580.0 

567.2 

553.4 

523.7 

86 

1BEEH 

590.2 

603.3 

619.2 


640.6 

647.1 

653.6 

659.2 

671.0 

682.1 

693.6 

720.3 

87 

646.8 

630.0 

620.8 

612.2 

603.6 

600.1 

596.5 

592.6 


579.6 


563.1 

5449 

88 

484.1 

488.9 

«3 m 

490.5 

491.3 

■351 

491.1 

490.0 

488.8 

487.1 

487.4 

490.0 

495.8 

89 

416.8 

417.7 

419.0 

420.8 

421.2 

421.4 

420.4 

419.9 

418.7 

415.5 

413.8 

413.6 

410.5 

90 

411.4 

■5ES3! 

413.2 

415.4 

419.5 

421.4 

422.6 

422.2 

422.4 

421.2 

420.8 

421.5 

425.1 

91 

414.1 

413.2 

413.4 

415.9 

416.8 

417.8 

418.1 

417.9 

417.3 

417.3 

418.1 

417.5 

■SSI 

921 

549.6 

551.3 

553.8 

563.1 

562.8 

■EES1 

557.5 

553.7 

552.4 

5541 

5540 

557.6 

556.3 
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Table GXTV: AEDC 16’ Tunnel - 10 % Model(continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, = 1.40, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

[ominal 

8 



-3.0° 


WEEH 

-.5° 


.5° 

WBM 

■Q&fl 


W3M 


R 585 

ft 586 

ft 587 

ft 588 

ft 589 

ft 590 

ft 591 

ft 592 

R 593 

ft 594 

ft 595 

ft 596 


Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

i Pi 

922 

605.6 

606.8 

606.9 

608.0 

807.4 

608.1 

608.9 

600.0 

609.0 

609.1 

608.8 

808.0 

605.5 

93 

»I*M 

500.5 

500.4 

502.2 

502.0 

502.7 

503.7 

503.7 

503.5 

5043 

5045 

503.7 


94 

597.5 

599.4 

600.3 

602.2 

602.8 

603.8 

6048 

605.1 

■2 EH 


606.3 

606.1 

605.1 

95 

470.2 

mvzwi 

473.9 

475.2 

476.0 

476.4 

475.8 

4748 

473.5 

471.8 

472.1 

4747 


125 

499.4 

481.2 

468.9 

458.6 

450.3 

444.7 

438.3 

436.6 

4349 

425.4 

416.8 

409.1 

393.2 

126 

393.9 

409.1 

■351 

429.4 

438.8 

445.3 

447.5 

451.0 

453.5 

461.1 

470.8 

478.5 

503.4 

wm 

711.1 

713.3 

710.8 

710.9 

713.3 

714.9 

715.4 

715.2 

7145 

713.4 

711.0 

708.9 

710.3 

132 

390.5 

394.6 

396.8 

398.8 

399.8 

402.6 

■&I1 

405.0 

406.2 

403.2 

402.3 

401.2 

398.2 

mm 

920.6 

923.3 

925.6 

926.9 

928.9 

930.7 

930.6 

931.9 

931.6 

930.0 

929.7 

927.4 

920.6 

mm 

1020.9 

1024.8 


1027.8 

1030.2 

1033.9 

KDED 

1035.2 

1035.2 

1033.8 

1032.7 

1029.9 


*t!51 

1081.0 

1085.5 

1085.2 

1088.1 

1090.5 

1095.1 

1095.7 

1097.0 

1097.0 

mm 

1095.1 

1091.5 

1079.3 

mm 

1094.9 

1099.2 

1098.4 

1101.0 

1103.0 

1108.2 

1108.6 

1109.6 

1109.4 

1110.2 

1107.9 

1103.5 

1091.9 

205 

1049.3 

mm 

1054.6 

1056.4 

1058.6 

1063.4 

1063.6 

1063.8 

1063.5 

10648 

1062.7 

1058.6 

1048.9 

206 

971.1 

976.6 

977.1 

977.7 

979.8 

982.8 

982.6 

982.7 

982.1 

982.0 

981.6 

978.6 

971.0 

E»a 

887.8 

892.7 

893.6 

894.1 

895.8 

897.5 

897.4 

897.2 

896.6 

897.0 

896.3 

8942 

MMSi 

208 

825.2 

829.1 

829.9 

830.7 

msm 

832.7 

832.8 

832.5 

831.8 

831.8 

831.5 

829.9 

8242 

209 

1006.0 

980.9 


956.1 

947.1 

941.4 

935.0 

928.8 

922.1 

908.8 

893.9 

878.1 

845.8 

ED 

1065.6 

1046.5 

1037.2 

1027.3 

1021.1 

1018.5 

1013.1 

1008.2 

1003.6 

992.3 

979.2 

9649 

935.3 

211 

1101.5 

1093.6 


1084.2 

1081.8 

1083.7 

imm 

1078.4 

1078.1 

1070.4 

1062.1 

1051.7 

1029.6 

212 

1041.2 

1057.2 

1061.7 

1070.3 

1077.3 

1083.7 

1088.9 

1092.0 


1100.9 

11048 

1106.1 

1105.9 

213 

950.9 


985.8 

999.5 

1011.2 

1018.2 

1027.1 

1032.2 

1037.0 

1048.0 

1057.2 

10645 

1078.3 

214 

847.0 

876.9 

891.5 

908.6 

923.6 

931.5 

■Zildi 

948.7 

955.0 

968.7 

982.0 

993.8 

1015.7 

215 

555.2 

552.5 

549.6 

546.8 

544.7 

544.9 

546.8 

549.7 

551.0 

549.1 

545.4 

543.3 

541.0 

216 

708.9 

679.7 

864.7 

649.0 

634.6 

628.3 

621.6 

615.2 

608.0 

5947 

582.0 

568.0 

538.0 

217 

544.8 

571.1 

585.2 

802.2 

617.9 

625.5 

632.2 

639.2 

645.7 

659.4 

672.9 

686.2 

717.3 

218 

611.8 

810.5 

809.4 

609.0 

607.4 

607.5 

607.7 

607.1 

606.3 

605.1 

603.8 

601.7 

596.7 

219 

514.4 

493.1 

483.3 

475.4 

mzm 

461.5 

455.3 

450.7 

446.5 

439.0 

431.7 


410.5 

220 

398.2 

411.7 

420.6 

430.6 

439.6 

443.0 

448.4 

453.0 

456.5 

461.7 

488.2 

476.8 

502.8 

221 

474.3 

460.2 

450.3 

436.9 

424.8 

421.5 

415.5 

4149 

412.9 

412.1 

409.0 

4043 

398.0 

222 

397.1 

403.5 

408.3 

413.1 

415.1 

419.6 

423.9 

430.4 

433.6 

437.4 

4449 

453.9 

■M3 

223 

464.8 

449.1 

436.8 

422.3 

412.0 

406.9 

406.7 

402.0 

402.1 

398.6 

392.5 

389.2 

382.7 

224 

379.0 

384.9 

389.8 

395.6 

401.5 

4048 

410.5 

412.8 

417.7 

426.9 

433.9 

442.8 

463.7 

225 

485.1 

485.0 

489.5 

493.5 

495.8 

497.8 

498.2 

499.9 

501.6 

501.5 

496.6 

492.3 

492.7 

226 

666.8 

670.8 

673.2 

674.7 

675.4 

875.7 

675.9 

677.2 

677.2 

677.3 

676.9 

676.4 

876.8 

227 

731.8 

734.7 

737.2 

738.5 

739.6 

739.9 

739.8 

740.8 

740.4 

740.0 

740.4 

739.6 

736.1 

228 

811.5 


818.1 

819.3 

821.2 

821.8 

821.8 

822.9 

822.5 

821.4 

821.9 


817.8 
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Table GXIV: AEDC 16' Tunnel - 10 X Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, = 1.40, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 


fominal 

fi 

-6.0" 

-4.0° 

-3.0" 

-2.0" 

-1.0" 

-.5" 

0.0" 


1.0" 

2.0" 

3.0" 

4.0° 

6.0" 

R 585 

R 586 

R 587 

R 588 

R 589 

R 590 

R 591 

R 592 

R 593 

R 594 

R 595 

R 596 

R 597 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

700.5 

702.5 

702.9 

7040 

703.8 

7044 

7047 

7045 

7041 

7040 

703.7 

702.6 

698.4 

230 

448.4 

446.0 

4448 

443.6 

441.8 

442.0 

442.4 

443.0 

443.3 

4446 

446.8 

447.3 

447.0 

231 

824.7 

7949 

780.1 

763.9 

749.1 

741.6 

7341 

728.7 

718.7 

7041 

680.5 

6748 

642.9 

232 

942.9 

915.1 

902.3 

888.3 

877.3 

870.6 

8640 

857.0 

849.7 

836.0 

821.0 

805.8 

7744 

233 

765.4 

7946 

810.3 

827.7 

843.5 

851.6 

860.7 

868.8 

875.4 

889.6 

9043 

917.8 

9445 

234 

638.7 

667.3 

6843 

703.5 

720.2 

728.7 

736.6 

745.4 

752.5 

767.4 

782.6 

797.6 

829.4 

235 

531.9 

511.1 

501.3 

492.3 

486.2 

4841 

479.1 

4740 

469.6 

461.7 

453.2 

443.3 

425.7 

236 

505.4 

493.3 

486.4 

479.3 

4744 

471.7 

469.4 

466.8 

463.8 

457.4 

448.9 

440.6 

427.8 

237 

448.5 

4444 

442.0 

439.6 

437.8 

437.1 

436.5 

435.3 

433.8 

430.6 

428.9 

427.1 

4241 

238 

438.8 

436.0 

4343 

432.8 

428.9 

428.4 

428.2 

428.0 

427.2 

428.7 

430.6 

430.3 

425.9 

239 

430.2 

430.2 

428.9 

428.9 

429.0 

429.2 

429.0 

428.5 

427.3 

425.5 

425.4 

425.3 

427.3 

240 

377.0 

3748 

3744 

3741 

372.0 

371.6 

371.7 

371.3 

369.4 

368.3 

369.1 

369.0 

370.2 

241 

418.1 

4142 

410.9 

411.4 

406.7 

405.6 

403.4 

403.9 

400.2 

398.2 

3941 

390.0 

378.7 

242 

166.8 

155.2 

149.7 

147.4 

145.9 

145.9 

145.2 

145.7 

146.0 

147.4 

147.9 

148.9 

162.2 

243 

234.9 

236.8 

239.7 

243.2 

243.7 

2440 

243.8 

2445 

2441 

2446 

243.2 

239.8 

2345 

244 

470.3 

4744 

478.5 

479.0 

477.3 

478.6 

477.4 

477.9 

479.4 

480.2 

477.3 

476.9 

4747 

245 

474.8 

479.9 

480.4 

479.7 

477.9 

476.8 

477.2 

478.8 

479.6 

481.9 

4847 

4844 

476.0 

246 

553.8 

525.0 

510.9 

498.1 

486.8 

477.8 

468.7 

465.0 

459.3 

448.2 

439.3 

430.9 

411.4 

247 

527.9 

509.4 

497.4 

487.6 

482.4 

478.8 

470.3 

462.6 

457.0 

451.4 

4443 

435.2 

419.4 

248 

474.0 

455.6 

446.7 

437.8 

427.9 

427.1 

423.4 

418.5 

411.8 

407.1 

402.2 

392.2 

378.9 

249 

377.3 

386.3 

395.1 

403.8 

4141 

419.3 

423.3 

429.5 

431.9 

438.8 

446.7 

457.7 

475.9 

250 

502.1 

481.8 

470.1 

458.8 

447.0 

440.3 

437.3 

430.8 

426.0 

413.9 

403.2 

389.3 

362.5 

251 

360.1 

350.7 

3442 

341.6 

337.6 

3349 

329.7 

328.6 

326.1 

319.9 

317.1 

312.8 

305.6 

252 

71.3 

741 

75.0 

78.3 

76.2 

76.7 

77.0 

77.0 

76.6 

76.4 

76.4 

75.5 

71.6 




Table GXV: AEDC 16* Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 10.0°, M„ = 1.40, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 6 

-2.0° 

0.0" 

2.0" 

8.0" 

ft 568 

ft 565 

ft 566 

ft 567 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

630.0 

626.7 

828.3 

624.1 

3 

619.8 

§89.8 

560.6 

503.6 

4 

572.1 

598.9 

627.0 

685.5 

5 

610.5 

581.7 

553.1 

496.9 

6 

557.3 

582.7 

609.8 

667.4 

7 

596.5 

569.3 

543.1 

489.3 

8 

556.4 

580.4 

604.9 

860.0 

9 

490.5 

492.4 

485.7 

479.6 

10 

566.0 

561.0 

562.0 

558.4 

11 

591.5 

558.9 

529.1 

468.0 

12 

527.1 

551.0 

582.7 

630.5 

13 

577.9 

547.2 

520.1 

465.1 

14 

514.6 

537.2 

570.0 

615.0 

15 

563.9 

532.3 

505.3 

454.6 

16 

493.7 

514.5 

550.7 

594.5 

17 

533.8 

535.7 

535.8 

501.8 

19 

490.2 

471.3 

452.7 

412.3 

20 

462.8 

481.2 

502.4 

546.9 

21 

484.5 

467.8 

448.9 

413.4 

22 

440.4 

458.6 

475.6 

521.9 

23 

429.1 

416.1 

398.9 

365.3 

24 

365.0 

388.7 

404.5 

446.3 

25 

420.7 

404.3 

391.1 

365.3 

26 

389.6 

405.8 

417.7 

453.1 

43 

610.2 

593.6 

564.1 

497.0 

44 

553.0 

561.9 

570.6 

633.3 

67 

412.4 

397.5 

384.1 

358.2 

68 

388.0 

406.1 

416.4 

455.7 

85 

633.4 

602.7 

573.5 

510.7 

86 

642.3 

667.1 

694.0 

746.8 

87 

657.6 

635.7 

617.9 

574.9 

88 

528.9 

531.4 

531.7 

536.9 

89 

456.0 

457.5 

457.4 

443.0 

90 

453.4 

459.2 

462.2 

468.7 

91 

450.7 

456.5 

460.7 

452.0 

921 

505.8 

497.2 

486.1 

491.0 




Table GXV: AEDC 16* Tunnel - 
Nominal Conditions: a = 10.0°, 


10 X Model( continued) 

U m = 1.40, = 500.0 


Upright, Pressures in psf. 


Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal fi 

MZJM 



■Si! 

ft 568 

ft 585 

R 588 

ft 567 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 


673.4 

670.6 

671.8 

667.4 


557.9 

553.7 


mmn\ 

94 

663.0 

K3H 


664.6 

95 

513.8 

518.3 

516.6 

521.8 

125 

453.3 

435.7 

419.8 

■ram 

126 

■M3 

441.8 

458.7 

497.9 

128 

654.9 

684.2 

659.7 

649.7 

132 

419.9 

418.3 

417.2 

411.7 

Em 

868.3 

870.1 



Em 

987.0 



971.8 


1068.1 

1072.3 

1064.5 

1053.7 

E33 

1105.4 

1109.0 

1101.3 

1090.5 

Em 

1086.8 

1090.7 

1084.6 

1073.0 

Em 

1028.8 

1028.4 

1024.7 

1013.5 

Em 

953.8 

951.8 

950.2 

939.8 

Em 

893.5 

890.7 


wrxm 

Em 


924.8 

896.5 

831.4 

210 

1028.8 

1006.9 

1 1 lil 

928.5 

211 

1087.7 

1078.9 

1061.7 

1025.7 

212 

1074.7 

1088.4 

1091.5 

1104.2 

213 

1000.1 

1021.7 

1036.6 

1071.4 

214 

903.8 

931.9 

955.4 

1005.9 

215 

495.1 

494.5 

487.6 

480.1 


654.1 

623.3 

594.5 

532.8 

217 

604.0 


MZSM 

719.4 

218 

672.4 

668.4 

685.4 


219 


482.6 

445.0 

408.4 

Em 

440.8 

457.9 

472.8 

510.9 

I 221 

421.1 

402.7 

392.4 

371.2 

iEm 

391.7 

407.8 

420.8 

454.7 

Em 

417.1 

396.9 


358.5 

E71 

■ran 

394.7 

410.2 

445.4 


451.9 

458.0 


449.9 

Em 

612.7 

615.2 

612.0 

608.4 

mt 

674.8 

677.0 

872.5 

668.1 

iETl 

750.5 

753.7 

749.4 

741.8 
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Table CXV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, M w = 1.40, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal jJ 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

R 568 

R 565 

R 566 

R 567 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

769.8 

766.2 

767.0 

759.9 

230 

490.3 

481.9 

489.7 

489.7 

231 

753.0 

722.9 

692.0 

624.1 

232 

878.9 

851.5 

821.9 

756.4 

233 

818.4 

847.5 

874.7 

930.9 

234 

693.7 

723.4 

753.2 

815.0 

235 

501.5 

486.8 

458.9 

412.4 

236 

507.4 

495.5 

472.7 

432.5 

237 

480.0 

477.0 

468.3 

456.1 

238 

471.9 

476.4 

472.3 

458.2 

239 

468.4 

470.0 

468.3 

466.7 

240 

408.9 

406.6 

406.5 

403.8 

241 

442.1 

428.3 

416.1 

382.4 

242 

133.1 

131.2 

129.5 

156.2 

243 

226.4 

226.7 

224.7 

212.3 

244 

438.0 

443.2 

443.0 

433.2 

245 

441.4 

443.2 

440.2 

433.3 

246 

488.1 

468.4 

449.3 

401.9 

247 

485.2 

471.2 

451.6 

407.8 

248 

426.8 

415.7 

399.6 

372.3 

249 

401.3 

421.2 

432.5 

471.6 

250 

478.2 

461.8 

442.1 

401.7 

251 

351.6 

339.3 

332.3 

312.7 

252 

74.6 

71.0 

72.4 

75.4 


f -4 


* 




Table GXVI: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: = 0.0°, M,,, = 1.40, q M = 640.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

ft 1063 

ft 1064 

ft 1065 

ft 1066 

ft 1067 

ft 1068 

ft 1069 

ft 1070 

ft 1071 

ft 1072 

ft 1073 

ft 1074 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

597.2 

605.5 

636.0 

673.5 

701.7 

735.2 

771.0 

809.9 

847.4 

884.3 

926.3 

963.7 

3 

737.9 

740.5 

747.5 

753.2 

757.0 

759.4 

759.3 

758.5 

756.4 

752.0 

746.6 

739.8 

4 

740.0 

745.7 

756.2 

763.8 

768.2 

771.8 

771.6 

770.0 

767.4 

764.6 

762.3 

757.5 

5 

758.6 

759.2 

760.4 

763.1 

763.9 

764.3 

758.1 

749.0 

743.6 

736.3 

728.5 

720.7 

6 

757.5 

759.0 

762.8 

765.3 

768.0 

766.6 

760.2 

749.3 

741.3 

734.6 

728.9 

721.3 

7 

771.1 

769.9 

765.7 

760.4 

754.4 

746.3 

739.9 

732.6 

724.9 

715.8 

705.8 

694.9 

8 

777.7 

777.4 

776.7 

774.1 

770.8 

766.3 

755.5 

746.2 

737.2 

729.1 

721.7 

712.6 

9 

880.9 

864.6 

824.7 

782.1 

740.6 

702.2 

664.7 

632.3 

599.9 

566.1 

536.7 

513.1 

10 

526.4" 

533.3 

560.0 

589.7 

620.4 

654.9 

686.8 

722.4 

758.7 

793.4 

833.1 

869.4 

11 

678.8 

684.2 

690.7 

692.0 

687.0 

683.5 

681.4 

678.8 

675.3 

672.7 

670.7 

664.3 

12 

661.5 

662.0 

671.3 

677.5 

683.6 

686.2 

685.0 

681.5 

680.5 

678.2 

675.4 

670.9 

13 

680.3 

680.4 

683.9 

690.6 

690.7 

688.2 

683.2 

676.6 

672.4 

669.4 

665.2 

662.8 

14 

666.0 

668.8 

675.6 

685.5 

686.6 

686.5 

680.9 

673.7 

673.1 

671.5 

669.7 

667.9 

15 

695.5 

695.3 

694.0 

691.2 

683.5 

677.5 

673.9 

668.6 

663.0 

656.0 

648.3 

643.4 

16 

671.0 

672.7 

675.7 

676.2 

671.7 

666.4 

662.2 

653.3 

650.9 

647.7 

643.4 

640.7 

17 

887.9 

877.0 

851.9 

826.4 

798.6 

765.1 

724.1 

686.2 

649.8 

621.2 

594.7 

570.5 

19 

605.8 

610.0 

613.9 

606.0 

608.7 

611.8 

607.8 

605.4 

598.0 

595.9 

590.1 

586.8 

20 

621.4 

619.5 

616.5 

626.0 

626.4 

624.4 

622.6 

623.6 

616.5 

609.9 

606.8 

603.7 

21 

590.5 

593.8 

596.4 

594.0 

595.5 

599.6 

601.2 

603.5 

604.2 

599.3 

595.2 

592.0 

22 

582.9 

585.0 

589.1 

587.1 

589.9 

593.1 

595.1 

593.5 

591.0 

588.3 

591.0 

591.4 

23 

531.6 

530.4 

533.4 

539.9 

543.9 

541.2 

540.4 

537.2 

536.4 

532.5 

533.0 

528.6 

24 

496.4 

495.1 

500.8 

503.1 

515.3 

515.0 

511.2 

510.4 

511.4 

512.2 

511.7 

504.4 

25 

576.8 

577.5 

570.9 

549.0 

525.8 

520.7 

522.6 

521.3 

517.7 

513.3 

510.4 

507.0 

26 

565.0 

564.5 

558.4 

538.2 

521.2 

520.9 

524.4 

522.0 

517.9 

513.9 

508.2 

505.7 

43 

662.7 

668.9 

686.2 

692.0 

697.4 

704.3 

708.4 

716.5 

726.4 

722.2 

717.6 

713.3 

44 

638.0 

644.2 

659.3 

671.1 

680.8 

689.0 

692.2 

692.5 

693.9 

694.9 

696.5 

695.8 

67 

534.9 

533.9 

523.0 

508.0 

510.6 

512.6 

511.3 

512.2 

510.8 

508.8 

507.6 

507.2 

68 

525.5 

525.8 

516.7 

506.5 

508.9 

515.2 

517.3 

521.4 

520.7 

517.9 

516.7 

515.8 

85 

774.8 

775.7 

774.8 

772.4 

778.4 

778.8 

775.4 

772.4 

767.8 

761.9 

754.7 

745.5 

86 

740.1 

749.1 

771.8 

793.0 

812.1 

829.1 

844.1 

857.3 

868.3 

877.5 

887.9 

894.9 

87 

646.5 

655.0 

681.4 

713.8 

739.2 

765.0 

790.8 

817.6 

842.8 

866.3 

892.9 

914.3 

88 

550.1 

547.2 

552.8 

570.9 

587.5 

611.3 

636.1 

664.4 

691.5 

724.8 

757.6 

790.5 

89 

452.2 

460.1 

479.8 

499.6 

519.5 

539.9 

563.7 

590.4 

618.8 

642.3 

673.4 

697.7 

90 

453.5 

461.4 

481.0 

500.0 

525.6 

545.9 

566.5 

592.2 

619.7 

643.7 

674.9 

703.9 

91 

458.9 

465.0 

483.3 

499.5 

517.9 

537.5 

562.0 

590.5 

620.3 

641.9 

674.9 

702.4 

921 

895.1 

878.0 

833.7 

789.9 

749.8 

710.2 

677.5 

634.6 

600.3 

571.5 

540.6 

513.9 




Table GXYL AEDC 16' Tunnel - 10% Model (continued) 
Nominal Conditions: /3 = 0.0°, = 1.40, q M = 640.0 

Upright, Pressures in psf 


1 

Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1063 

R 1064 

R 1065 

R 1066 

R 1067 

R 1068 

R 1069 

R 1070 

R 1071 

R 1072 

R: 1073 

R 1074 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

621.6 

636.3 

669.6 

699.0 

738.5 

778.7 

820.6 

862.7 

902.5 

941.0 

984.6 

1022.4 

93 

519.7 

529.5 

556.0 

584.6 

614.3 

647.4 

678.6 

712.4 

743.8 

778.2 

818.0 

854.5 

94 

614.0 

624.9 

658.6 

697.4 

740.2 

775.1 

812.2 

851.3 

889.4 

926.6 

968.7 

1005.8 

95 

534.4 

531.6 

537.2 

555.3 

572.2 

596.1 

621.1 

649.4 

676.7 

709.9 

743.0 

776.2 

125 

555.7 

555.7 

556.7 

564.6 

566.5 

562.5 

564.0 

561.3 

556.2 

545.5 

531.2 

520.0 

126 

566.4 

565.8 

570.8 

576.3 

578.6 

576.9 

572.7 

567.9 

562.4 

554.4 

547.4 

534.5 

128 

1042.9 

1034.0 

1010.0 

983.3 

953.9 

924.0 

889.4 

854.0 

823.0 

794.0 

766.3 

741.5 

132 

479.9 

483.6 

499.3 

510.2 

514.7 

519.3 

521.9 

537.4 

557.6 

577.5 

607.0 

625.3 

201 

1335.6 

1327.0 

1297.6 

1265.4 

1231.6 

1197.3 

1157.6 

1114.7 

1071.5 

1027.6 

981.4 

939.5 

202 

1406.5 

1404.6 

1390.3 

1371.2 

1350.1 

1329.1 

1300.9 

1270.8 

1238.8 

1204.5 

1167.5 

1133.9 

203 

1420.5 

1425.4 

1427.5 

1423.0 

1416.0 

1407.9 

1392.8 

1377.0 

1356.4 

1331.8 

1304.3 

1278.2 

204 

1364.6 

1377.3 

1396.7 

1408.4 

1416.2 

1423.2 

1423.1 

1424.3 

1419.0 

1409.9 

1396.4 

1380.9 

205 

1237.7 

1255.0 

1289.2 

1317.3 

1340.9 

1363.8 

1382.6 

1402.0 

1413.4 

1421.3 

1424.7 

1423.3 

206 

1095.3 

1114.7 

1155.3 

1192.5 

1225.2 

1258.4 

1289.3 

1321.1 

1346.1 

1367.7 

1386.5 

1398.5 

207 

973.8 

992.9 

1034.7 

1075.3 

1112.3 

1149.2 

1186.5 

1223.7 

1256.0 

1285.5 

1314.5 

1336.7 

208 

895.3 

912.8 

953.1 

994.1 

1032.7 

1071.4 

1111.3 

1151.0 

1187.0 

1220.6 

1255.6 

1283.1 

209 



1197.3 

1201.2 

1200.5 

1201.2 

1195.9 

1187.6 

1177.9 

1167.6 



210 

1271.9 

1277.4 



1297.1 

1301.1 

1298.7 

1293.0 

1284.3 

1275.7 

1259.6 

1242.8 

E5T1 

1336.8 

1347.9 

1362.9 

1373.0 

1379.5 

1385.4 

1385.6 

1384.1 

1376.7 

1368.4 

1352.4 

1336.4 

212 

1342.8 

1351.9 

1372.4 

1383.8 

1391.3 

1397.3 

1397.4 

1397.8 

1393.1 

1382.4 

1369.4 

1354.2 

213 

1273.2 

1279.3 

1296.0 

1304.3 

1309.8 

1313.2 

1311.2 

1307.9 

1301.4 

1289.2 

1275.8 

1260.1 

214 

1179.2 

1183.0 

1195.1 

1200.1 

1202.5 

1203.3 

1199.6 

1192.9 

1183.1 

1170.4 

1156.5 

1140.3 

215 

890.4 

873.2 

830.7 

787.0 

745.8 

701.6 

670.8 

633.3 

598.7 

568.7 

538.4 

512.9 

216 

770.8 

773.4 

780.8 

788.0 

794.4 

798.5 

800.1 

800.7 

799.9 

797.2 

793.1 

786.7 

217 

777.2 

782.2 

792.2 

800.2 

806.5 

810.5 

811.2 

809.8 

807.2 

803.4 

799.8 

794.1 

218 

623.7 

634.9 

668.1 

698.6 

741.0 

778.2 

817.0 

856.9 

895.3 

932.7 

975.4 

1012.4 

219 

568.0 

574.0 

578.5 

577.5 

577.7 

585.2 

588.6 

594.5 

599.5 

595.4 

588.0 

579.9 

220 

551.4 

553.5 

560.4 

560.3 

566.2 

574.6 

581.4 

588.9 

592.4 

588.4 

585.3 

577.4 

221 

568.5 

572.4 

582.9 

583.4 

567.8 

534.3 

519.3 

516.8 

517.0 

516.0 

514.5 

511.3 

222 

572.9 

575.1 

584.8 

587.3 

578.1 

548.2 

528.0 

524.7 

522.7 

519.8 

517.0 

513.8 

223 

541.8 

546.4 

556.0 

558.5 

552.4 

525.8 

513.1 

510.5 

507.1 

504.3 

500.8 

497.5 

224 

537.8 

544.1 

556.0 

562.0 

558.1 

530.9 

512.7 

507.6 

506.8 

504.8 

500.4 

497.6 

225 

785.4 

773.0 

736.2 

696.7 

663.8 

638.6 

612.2 

586.7 

562.8 

542.4 

523.1 

505.6 

226 

1046.2 

1029.5 

988.1 

947.3 

907.5 

868.6 

827.6 

786.3 

747.2 

711.9 

674.0 

646.4 

227 

1125.6 

1110.2 

1069.8 

1030.0 

990.3 

950.8 

909.2 

865.7 

823.1 

781.4 

738.1 

697.2 

228 

1229.6 

1215.7 

1177.6 

1138.5 

1098.6 

1058.1 

1013.9 

965.5 

919.0 

872.7 

823.7 

776.9 
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Table GXVI: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: 0 = 0.0°, M # = 1.40, q M = 640.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1063 

R 1064 

R 1065 

R 1066 

R 1067 

R 1068 

R 1069 

R 1070 

R 1071 

R 1072 

R 1073 

R 1074 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

733.2 

747.9 

785.1 

824.5 

863.8 

902.7 

944.5 

985.9 

1025.7 

1063.4 

1104.9 

1140.0 

230 

472.8 

474.0 

496.2 

518.4 

541.3 

569.2 

594.1 

623.2 

657.1 

683.4 

719.8 

752.6 

231 

956.3 

955.9 

955.0 

952.4 

948.1 

944.0 

937.1 

928.6 

919.2 

908.6 

895.9 

881.1 

232 

1111.2 

1112.0 

1115.2 

1115.7 

1112.6 

1110.6 

1103.2 

1093.4 

1082.2 

1070.4 

1054.3 

1036.3 

233 

1097.0 

1099.2 

1105.6 

1106.7 

1105.2 

1103.4 

1097.7 

1088.6 

1077.0 

1063.9 

1050.4 

1035.1 

234 

950.1 

950.9 

952.7 

951.1 

947.9 

945.1 

938.4 

928.9 

918.0 

906.5 

895.3 

883.1 

235 

531.8 

540.0 

559.5 

579.5 

598.4 

613.2 

625.3 

627.5 

624.7 

619.7 

616.0 

613.1 

236 

490.0 

500.8 

531.4 

558.0 

581.4 

603.3 

623.1 

638.4 

652.3 

660.5 

671.6 

680.7 

237 

462.9 

466.7 

487.3 

511.0 

533.9 

559.5 

585.6 

614.6 

638.9 

663.9 

696.8 

726.6 

238 

463.2 

467.0 

483.3 

505.1 

525.6 

549.5 

576.8 

611.5 

638.9 

668.6 

698.1 

730.4 

239 

465.8 

467.9 

483.9 

506.5 

524.2 

547.8 

574.1 

601.9 

629.0 

662.0 

694.1 

728.5 

240 

423.9 

424.9 

437.9 

453.0 

468.2 

480.0 

502.9 

525.0 

548.8 

575.0 

603.4 

628.6 

241 

426.7 

438.9 

467.1 

481.1 

498.9 

519.3 

538.0 

551.7 

561.3 

573.0 

584.8 

591.9 

242 

242.0 

245.6 

231.7 

216.1 

202.9 

189.9 

179.5 

169.8 

160.8 

154.1 

146.4 

143.3 

243 

374.1 

370.1 

354.8 

339.3 

326.2 

312.5 

300.7 

290.0 

279.8 

271.7 

262.8 

254.7 

244 

823.8 

802.2 

739.3 

681.0 

641.5 

615.0 

590.8 

568.9 

544.0 

524.0 

507.4 

493.9 

245 

753.4 

736.1 

698.5 

667.3 

645.6 

616.9 

592.2 

570.7 

550.1 

530.5 

509.0 

491.3 

246 

606.5 

610.9 

615.8 

616.7 

609.4 

598.8 

594.1 

596.1 

591.6 

592.0 

585.0 

579.8 

247 

555.9 

558.8 

574.1 

587.1 

593.6 

602.9 

606.7 

606.3 

602.5 

594.6 

580.8 

569.0 

248 

570.0 

567.6 

548.4 

547.4 

546.1 

546.3 

541.8 

536.0 

528.6 

519.8 

515.3 

510.2 

249 

581.2 

577.6 

553.6 

548.4 

548.9 

545.1 

540.8 

541.4 

536.4 

528.8 

520.6 

511.9 

250 

428.9 

438.8 

474.0 

507.5 

534.2 

557.8 

578.2 

590.3 

595.0 

589.9 

580.2 

567.6 

251 

364.4 

368.7 

383.4 

397.9 

411.5 

421.4 

430.6 

436.2 

438.1 

430.2 

414.2 

392.1 

252 

74.8 

71.9 

75.0 

89.0 

81.5 

93.4 

98.2 

101.9 

103.4 

102.6 

114.9 

110.0 




Table CXVIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: £ = 0.0°, = 1.40, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

K 

[ordinal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1076 

R 1077 

R 1078 

R 1079 

R 1080 

R 1081 

R 1082 

R 1083 

R 1084 

R 1085 

R 1086 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

471.7 

493.3 

518.9 

541.9 

568.9 

595.5 

626.3 

656.6 

686.0 

717.5 

748.3 

3 

575.8 

581.3 

585.1 

588.0 

591.6 

592.0 

592.0 

590.5 

587.2 

583.1 

577.0 

4 

578.2 

586.6 

592.5 

596.3 

600.9 

600.9 

600.2 

598.2 

595.8 

593.8 

589.8 

5 

589.4 

590.6 

590.1 

589.2 

590.3 

586.8 

583.6 

579.8 

574.4 

568.5 

561.5 

6 

589.6 

593.3 

594.4 

595.0 

595.5 

591.4 

584.4 

578.3 

573.1 

568.6 

562.0 

7 

598.0 

595.6 

591.6 

587.0 

583.6 

577.9 

572.3 

566.1 

559.0 

551.4 

541.9 

8 

603.9 

604.2 

601.9 

597.8 

595.0 

588.3 

581.8 

574.9 

568.6 

562.8 

555.0 

9 

667.9 

640.3 

609.4 

575.7 

547.5 

520.1 

495.3 

470.2 

444.4 

421.7 

401.1 

10 

416.6 

436.0 

456.8 

480.6 

508.5 

532.7 

560.2 

588.7 

616.4 

645.9 

675.7 

11 

528.9 

534.2 

534.7 

531.6 

531.5 

530.5 

528.9 

526.8 

524.6 

520.8 

516.1 

12 

516.0 

522.5 

526.6 

531.6 

534.2 

533.4 

531.5 

530.6 

529.1 

526.9 

523.4 

13 

529.8 

531.5 

532.9 

532.8 

532.3 

529.7 

526.8 

524.6 

522.3 

518.7 

514.9 

14 

520.2 

525.6 

530.5 

532.2 

533.4 

528.8 

525.3 

524.7 

523.4 

521.6 

518.8 

15 

539.8 

539.5 

537.5 

531.5 

528.5 

525.2 

521.5 

517.9 

512.3 

506.1 

500.2 

16 

523.4 

526.3 

526.3 

522.8 

520.6 

516.5 

511.0 

507.8 

505.1 

502.1 

499.0 

17 

678.8 

662.1 

642.4 

619.1 

596.2 

566.8 

538.7 

510.9 

489.8 

471.1 

449.7 

19 

477.0 

479.4 

475.2 

475.8 

479.4 

480.1 

477.4 

466.8 

463.9 

460.7 

458.1 

20 

478.3 

479.5 

486.6 

487.5 

486.3 

484.4 

481.4 

480.9 

475.8 

472.9 

470.3 

21 

463.0 

463.7 

460.8 

462.5 

465.8 

467.6 

470.0 

470.6 

466.9 

464.0 

460.5 

22 

456.1 

458.6 

456.1 

457.9 

461.4 

463.0 

463.3 

460.9 

458.8 

460.6 

460.5 

23 

412.6 

416.8 

419.9 

421.5 

421.3 

420.8 

418.6 

418.8 

416.1 

416.0 

412.0 

24 

383.6 

389.9 

389.4 

397.1 

398.9 

395.2 

395.7 

397.1 

398.9 

398.0 

391.9 

25 

448.1 

444.6 

430.2 

409.0 

405.5 

407.6 

407.3 

404.4 

401.2 

398.6 

394.9 

26 

438.1 

434.4 

419.7 

405.6 

405.6 

408.6 

407.1 

404.2 

401.2 

396.6 

393.5 

43 

517.8 

527.6 

535.4 

541.2 

547.9 

551.5 

555.6 

558.6 

559.7 

558.4 

554.8 

44 

501.7 

513.5 

522.0 

529.1 

536.6 

539.4 

540.6 

541.7 

542.5 

543.4 

542.8 

67 

414.6 

408.0 

■ 396.7 

398.1 

399.5 

399.0 

400.7 

399.4 

398.0 

396.6 

395.4 

68 

408.8 

402.7 

395.1 

395.8 

400.9 

403.1 

407.6 

406.2 

404.2 

403.4 

401.6 

85 

604.7 

606.8 

607.4 

607.6 

608.7 

606.8 

604.4 

600.8 

596.1 

590.4 

582.7 

86 

584.2 

601.3 

616.7 

631.4 

646.5 

657.4 

668.2 

676.7 

683.9 

691.3 

697.1 

87 

511.7 

531.1 

553.0 

573.7 

595.8 

615.3 

636.4 

656.5 

674.9 

694.3 

712.0 

88 

441.1 

449.0 

457.7 

470.5 

489.5 

508.3 

531.4 

552.3 

577.5 

602.9 

629.9 

89 

359.9 

373.2 

387.3 

403.0 

419.3 

437.0 

457.7 

480.1 

499.8 

521.8 

542.8 

90 

360.7 

374.3 

389.4 

407.3 

423.3 

440.1 

460.3 

481.9 

501.1 

523.3 

547.5 

91 

364.6 

376.7 

387.8 

400.1 

416.5 

434.0 

456.5 

480.0 

497.8 

521.0 

544.7 

921 

683.4 

653.7 

622.2 

590.5 

561.6 

536.3 

502.2 

474.8 

452.4 

429.8 

406.6 
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Table GXVII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: /S = 0.0°, M # = 1.40, q B = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

b 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1076 

R: 1077 

R 1078 

R 1079 

R 1080 

R 1081 

R 1082 

R 1083 

R 1084 

R 1085 

R 1086 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

496.5 

522.0 

545.0 

576.7 

608.6 

639.3 

671.5 

702.9 

733.2 

765.2 

796.0 

93 

412.3 

431.8 

452.5 

476.1 

502.8 

526.6 

553.0 

578.9 

605.9 

635.2 

664.8 

94 

489.5 

513.9 

541.5 

573.7 

603.4 

631.5 

662.1 

692.3 

721.5 

752.7 

783.1 

95 

425.5 

433.3 

442.1 

455.0 

474.2 

493.2 

516.2 

537.3 

562.6 

588.2 

615.1 

125 

432.3 

434.2 

438.4 

440.2 

439.0 

440.1 

438.5 

434.6 

427.0 

417.2 

406.3 

126 

440.6 

445.6 

448.8 

450.1 

450.1 

447.7 

444.7 

440.9 

434.4 

429.0 

418.5 

128 

800.8 

784.8 

764.5 

739.4 

717.9 

692.5 

667.7 

643.1 

619.8 

598.7 

577.7 

132 

377.0 

389.2 

397.3 

400.2 

406.0 

407.3 

418.3 

434.2 

449.9 

472.2 

488.5 

201 

1029.6 

1009.4 

984.1 

955.8 

931.9 

903.1 

872.0 

838.1 

803.4 

769.1 

733.7 

202 

1090.0 

1081.3 

1066.0 

1047.5 

1034.5 

1013.6 

992.4 

967.0 

939.4 

911.5 

882.8 

203 

1105.9 

1109.1 

1105.3 

1097.6 

1095.6 

1084.4 

1073.7 

1057.5 

1038.4 

1017.4 

995.1 

204 

1069.3 

1085.3 

1094.6 

1098.6 

1108.0 

1107.8 

1110.1 

1105.8 

1098.0 

1087.3 

1074.2 

205 

975.7 

1002.6 

1024.3 

1041.1 

1062.8 

1076.6 

1092.3 

1101.6 

1107.1 

1109.2 

1107.7 

206 

866.1 

898.0 

926.1 

951.5 

980.6 

1003.8 

1028.2 

1048.3 

1064.7 

1078.3 

1087.7 

207 

773.6 

805.6 

835.5 

864.4 

896.3 

923.9 

952.4 

978.3 

1000.9 

1022.4 

1040.1 

208 

712.5 

743.4 

773.1 

803.4 

836.0 

865.8 

896.1 

924.8 

950.9 

976.6 

998.9 

209 

924.4 

931.1 

934.2 

932.1 

935.9 

931.9 

926.3 

918.7 

910.0 

897.9 

882.5 

210 

991.5 

1001.1 

1006.2 

1006.8 

1013.4 

1012.0 

1008.3 

1001.9 

994.6 

982.2 

967.7 

211 

1046.2 

1059.3 

1066.8 

1069.9 

1078.9 

1079.1 

1078.4 

1073.3 

1066.2 

1054.1 

1039.8 

212 

1049.5 

1066.5 

1076.1 

1079.6 

1088.1 

1087.7 

1090.2 

1085.6 

1076.7 

1066.3 

1053.6 

213 

992.2 

1006.4 

1013.5 

1015.7 

1021.7 

1019.7 

1019.3 

1013.3 

1003.5 

992.9 

979.5 

214 

917.9 

928.5 

932.7 

933.0 

936.4 

933.4 

929.4 

921.5 

911.4 

900.4 

886.5 

215 

677.0 

647.8 

616.2 

583.4 

551.1 

526.8 

498.4 

470.7 

446.7 

423.7 

401.6 

216 

602.5 

608.9 

613.5 

617.7 

622.6 

624.1 

625.1 

624.6 

622.4 

619.1 

613.5 

217 

608.0 

616.7 

622.8 

626.8 

632.0 

632.1 

631.7 

629.4 

626.4 

623.5 

618.6 

218 

496.4 

520.2 

542.5 

574.4 

605.5 

634.6 

666.0 

696.4 

725.9 

757.4 

787.8 

219 

449.0 

450.9 

448.2 

449.3 

455.2 

458.8 

463.8 

467.5 

464.8 

459.2 

453.0 

220 

433.1 

437.7 

435.9 

440.2 

446.4 

452.3 

459.6 

462.0 

459.7 

457.3 

450.8 

221 

446.3 

452.9 

452.9 

441.5 

418.6 

406.2 

403.5 

404.0 

403.1 

401.8 

399.0 

222 

447.9 

455.2 

456.8 

449.7 

428.8 

412.7 

409.0 

407.9 

405.3 

402.9 

399.8 

223 

425.4 

433.1 

435.5 

431.2 

413.5 

402.7 

400.6 

398.8 

395.6 

392.3 

388.7 

224 

425.4 

433.7 

437.0 

433.9 

414.8 

401.5 

397.2 

395.5 

393.7 

390.3 

387.5 

225 

598.1 

571.7 

543.5 

517.3 

500.1 

480.1 

460.0 

441.3 

426.0 

411.4 

396.5 

226 

797.7 

768.8 

737.8 

705.0 

676.8 

646.9 

616.3 

587.1 

560.5 

530.7 

505.5 

227 

861.0 

832.6 

801.9 

769.2 

740.9 

710.5 

678.4 

646.6 

616.7 

586.9 

554.8 

228 

943.2 

916.2 

885.9 

852.1 

823.2 

790.6 

755.6 

718.9 

682.6 

646.3 

608.0 
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Table CXVIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: 0 - 0.0°, = 1.40, q w = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0 s 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1076 

R 1077 

R 1078 

R 1079 

R 1080 

R 1081 

R 1082 

R 1083 

R 1084 

R 1085 

R 1086 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

585.2 

613.5 

641.8 

672.7 

705.0 

736.2 

768.0 

799.2 

828.8 

859.5 

888,0 

230 

370.7 

388.1 

403.8 

421.8 

443.7 

463.7 

485.8 

512.2 

534.1 

560.5 

587.6 

231 

742.3 

742.9 

740.7 

736.7 

735.6 

730.7 

724.8 

717.4 

709.1 

699.3 

686.7 

232 

863.1 

866.8 

867.3 

863.6 

864.8 

859.5 

852.9 

844.4 

834.5 

822.3 

807.0 

233 

854.5 

860.7 

861.3 

859.0 

860.3 

855.6 

849.7 

840.4 

830.0 

819.3 

806.5 

234 

739.4 

741.9 

740.3 

736.9 

736.7 

731.6 

725.2 

716.5 

707.6 

698.8 

688.4 

235 

420.6 

435.4 

449.6 

464.5 

477.6 

485.9 

487.1 

487.3 

484.3 

480.2 

477.6 

236 

392.1 

416.0 

434.7 

452.5 

470.8 

488.5 

496.8 

508.2 

516.2 

523.5 

532.8 

237 

366.2 

380.6 

396.3 

414.2 

434.4 

454.0 

477.2 

497.0 

517.3 

541.2 

565.3 

238 

365.9 

377.1 

391.0 

406.4 

425.7 

446.4 

474.7 

496.1 

518.9 

541.5 

568.0 

239 

367.1 

377.6 

392.5 

408.2 

427.8 

447.3 

470.5 

491.4 

516.2 

541.0 

568.3 

240 

333.4 

341.9 

351.1 

361.8 

371.3 

386.5 

405.3 

424.3 

443.8 

464.9 

485.8 

241 

344.8 

365,6 

374.5 

388.3 

403.2 

417.9 

428.9 

437.5 

446.3 

455.2 

461.3 

242 

188.7 

180.0 

170.6 

161.1 

151.9 

143.9 

135.9 

128.8 

122.6 

117.3 

113.5 

243 

285.7 

275.5 

264.8 

254.4 

244.7 

235.9 

227.2 

219.3 

212.7 

205.8 

198.4 

244 

621.9 

577.9 

532.7 

500.8 

480.7 

463.4 

445.9 

426.6 

412.1 

399.3 

386.7 

245 

568.9 

543.8 

521.0 

504.6 

482.4 

464.1 

447.7 

430.8 

415.7 

400.5 

386.1 

246 

478.7 

481.5 

482.5 

479.8 

470.4 

464.9 

467.3 

468.1 

467.3 

461.0 

453.0 

247 

437.3 

448.3 

456.0 

460.7 

469.0 

471.5 

471.6 

471.5 

466.3 

455.9 

444.2 

248 

443.0 

427.4 

425.4 

424.8 

425.4 

422.7 

418.3 

413.0 

406.6 

403.2 

397.9 

249 

449.1 

430.7 

427.7 

426.9 

424.7 

421.7 

422.7 

418.4 

412.6 

407.7 

399.3 

250 

344.7 

370.7 

393.4 

414.3 

434.5 

450.8 

461.6 

464.9 

460.9 

453.5 

442.8 

251 

288.2 

298.8 

308.6 

318.6 

327.9 

334.9 

339.8 

341.4 

336.4 

324.9 

306.9 

252 

54.9 

67.2 

68.1 

61.3 

75.3 

77.9 

70.7 

83.0 

83.3 

84.4 

93.2 
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Table GXVUI; AEDC 16' Tunnel - 
Nominal Conditions: /S = 2.0°, M b = 

Upright, 


10% Model 
1.40, q B = 500.0 
Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1089 

R 1090 

R 1091 

R 1092 

R 1093 

R 1094 

R 1095 

R 1096 

R 1097 

R 1098 

R 1099 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

469.1 

488.4 

516.7 

541.9 

570.9 

599.3 

626.4 

657.1 

685.6 

717.3 

747.6 

3 

543.9 

549.1 

554.8 

561.4 

562.1 

559.8 

556.2 

554.2 

553.2 

548.9 

543.7 

4 

604.7 

611.4 

618.1 

621.8 

626.1 

630.6 

632.2 

630.4 

626.1 

624.1 

619.7 

5 

555.9 

557.9 

559.7 

562.8 

560.7 

553.8 

548.1 

544.4 

541.1 

536.2 

531.1 

6 

618.2 

619.6 

620.3 

619.9 

620.3 

620.5 

614.9 

608.6 

601.6 

596.8 

589.9 

7 

565.5 

564.6 

562.6 

562.0 

555.4 

546.4 

539.3 

534.0 

527.7 

519.8 

512.2 

8 

633.0 

631.0 

627.8 

622.7 

619.2 

616.5 

610.6 

602.7 

594.4 

588.2 

580.7 

9 

668.4 

641.8 

609.6 

579.7 

549.5 

518.5 

489.4 

467.4 

443.4 

419.0 

396.6 

10 

412.9 

429.4 

453.6 

478.7 

507.9 

534.3 

559.4 

589.2 

616.0 

645.9 

675.2 

11 

494.5 

499.5 

501.2 

500.4 

499.6 

499.9 

497,8 

496.2 

496.1 

493.2 

488.0 

1? 

546.5 

550.7 

556.4 

561.3 

564.2 

564.9 

565.8 

563.6 

559.3 

556.5 

552.6 

13 

494.8 

496.9 

499.0 

500.0 

499.2 

497.3 

494.1 

492.7 

493.2 

491.7 

488.3 

14 

550.1 

554.5 

560.4 

563.0 

564.4 

561.1 

559.1 

556.5 

552.4 

550.0 

546.6 

15 

506.6 

507.1 

505.4 

501.4 

496.3 

494.0 

490.8 

485.5 

483.8 

479.7 

474.2 

16 

553.4 

555.1 

556.3 

553.4 

552.3 

548.8 

545.0 

538.9 

533.1 

529.4 

524.8 

17 

678.3 

661.0 

641.3 

621.7 

596.0 

563.2 

538.3 

513.4 

488.5 

467.8 

445.0 

19 

454.7 

457.1 

456.7 

459.9 

461.5 

463.3 

453.7 

443.3 

440.9 

437.8 

434.8 

20 

501.9 

503.8 

510.9 

515.3 

517.1 

509.0 

505.8 

504.4 

499.8 

496.6 

495.3 

21 

441.5 

444.8 

447.7 

448.1 

450.2 

447.7 

446.7 

445.4 

444.8 

442.2 

438.2 

22 

481.9 

484.7 

484.7 

479.6 

477.9 

484.9 

483.2 

482.7 

477.1 

478.8 

480.0 

23 

399.2 

400.9 

400.9 

402.9 

400.2 

402.3 

400.2 

397.5 

397.3 

396.6 

393.0 

24 

406.2 

404.9 

407.3 

419.9 

414.1 

411.3 

415.2 

415.5 

413.8 

417.6 

411.2 

25 

433.8 

431.7 

420.1 

402.2 

397.3 

394.8 

390.9 

388.7 

386.0 

381.8 

378.1 

26 

462.9 

458.0 

438.5 

424.2 

422.0 

421.5 

420.7 

422.7 

417.1 

414.8 

409.2 

43 

487.7 

495.9 

505.4 

512.6 

517.8 

522.4 

522.4 

524.9 

526.2 

5247 

521.6 

44 

525.8 

536.1 

547.4 

555.2 

563.9 

570.0 

575.9 

577.3 

575.4 

576.1 

574.8 

67 

401.0 

396.3 

387.1 

389.1 

389.2 

387.3 

383.5 

382.1 

381.3 

380.0 

377.1 

68 

431.5 

425.9 

414.1 

413.9 

423.1 

420.2 

419.8 

422.4 

422.0 

421.4 

419.4 

85 

571.3 

574.8 

577.5 

581.3 

579.7 

573.9 

570.7 

567.4 

565.0 

558.5 

551.5 

86 

608.5 

624.7 

642.3 

656.5 

671.7 

686.7 

697.8 

707.3 

713.4 

721.7 

727.0 

87 

495.0 

510.7 

534.9 

557.3 

577.9 

597.9 

614.7 

633.7 

652.2 

670.1 

686.7 

88 

444.8 

448.9 

458.5 

469.7 

488.4 

511.4 

531.9 

555.6 

579.4 

605.6 

631.6 

89 

361.2 

371.6 

384.1 

400.2 

418.6 

440.3 

456.2 

476.1 

494.3 

515.7 

536.3 

90 

360.1 

373.5 

389.3 

409.4 

433.2 

445.8 

462.6 

485.9 

505.2 

528.9 

553.7 

91 

361.2 

370.6 

385.9 

402.5 

425.4 

441.9 

459.9 

481.1 

497.7 

521.4 

545.2 

921 

678.1 

651.2 

618.0 

588.8 

557.9 

526.6 

491.3 

469.1 

447.2 

426.1 

405.2 




Table GXVIII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: 0 = 2.0°, = 1.40, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

mm 

2.0° 


6.0° 

Hdfl 

mSEH 

mf ya 

■rasa 

KX3fl 

WEBM 

R 1089 

R 1090 

R 1091 

R 1092 

R 1093 

R 1094 

R 1095 

R 1096 

R 1097 

R 1098 

R 1099 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

495.3 

519.0 

546.8 

578.4 

610.7 

642.2 

671.4 

703.5 

732.4 

765.5 

795.2 

93 

407.3 


448.9 

474.0 

501.4 

527.5 

551.9 

579.4 

605.4 

635.4 

664.4 

94 

488.9 

511.3 

544.2 

576.3 

606.9 

636.4 

664.3 

695.1 

723.3 

755.2 

784.8 

95 

429.1 

433.4 

443.0 

454.3 

473.0 

496.4 

516.8 

540.6 

564.5 

590.8 

616.9 

125 

414.2 

416.7 

423.3 

426.3 

425.6 

422.9 

M55E1 

414.4 

407.5 

400.3 

392.8 

126 

469.1 

469.0 

468.7 

467.8 

464.8 

471.0 

465.6 

460.1 

450.9 

442.9 

434.7 

128 

801.9 

785.5 

763.7 

739.7 

714.6 

689.5 

662.1 

636.3 

615.0 

594.1 

575.0 

132 

373.0 

379.4 

388.1 

391.6 

400.2 

409.0 


431.2 

447.5 

471.4 

488.2 

ei a 

1026.0 

1006.6 

981.7 

957.0 

930.0 

900.9 

866.6 

830.6 

799.2 

763.7 

729.1 

202 

1086.9 

1077.2 

1063.2 

1048.2 

1031.4 

1011.5 

985.8 

959.1 

935.3 

905.9 

877.5 

203 

1103.1 

1104.1 

1102.2 

1098.2 

1091.9 

1082.3 

1066.1 

1049.8 

1033.9 

1012.1 

989.4 

204 

1066.8 

1079.6 

1090.9 

1098.9 

1104.1 

1106.6 

1102.5 

1098.6 

1093.4 

1082.5 

1068.4 

205 

974.3 

997.5 



1060.0 

1075.9 

1085.4 

1095.7 

1102.8 

1105.5 


206 

865.1 

894.3 

925.8 

953.1 

979.1 

1003.5 

1023.5 

1044.1 

1061.3 

1075.6 

1084.0 

207 

773.5 

803.6 

836.7 

866.8 

895.9 

924.0 

949.3 

975.8 

998.4 

1020.5 

1036.8 

208 

712.5 

741.4 

774.9 

805.7 

836.7 

866.8 

894.3 

923.5 

948.9 

975.2 

996.3 

209 

896.5 

902.2 

905.7 

908.7 

907.3 

902.6 

895.2 

888.9 

880.6 

866.9 

853.9 

210 

967.1 

975.6 

982.3 

987.7 

989.5 

987.5 

981.4 

977.2 

970.4 

957.1 

944.4 

211 

1030.6 

1041.9 

1052.1 

1059.5 

1064.3 

1065.2 

1060.1 

1056.5 

1051.5 

1038.6 

1024.9 

212 

1062.0 

1074.5 

1084.4 

1090.8 

1094.7 

1097.9 

1093.8 

1089.0 

1082.2 

1071.7 

1058.2 

213 

1016.6 

1027.1 

1034.5 

1038.0 

1039.0 

1040.4 

1035.6 

1029.1 

1019,4 

1008.9 

995.2 

214 

951.0 

958.5 

963.3 

964.0 

962.2 

961.8 

956.0 

947.6 

935.8 

925.0 

911.0 

215 

673.0 

645.8 

612.7 

584.0 

552.3 

525.0 

491.1 

468.2 

445.6 

423.4 

402.0 

216 

570.9 

577.9 

584.5 

591.7 

593.9 

592.1 

591.4 

590.4 

590.4 

586.1 

580.6 

217 

638.1 

645.2 

651.5 

654.9 

659.3 

663.9 

664.1 

661.8 

657.3 

654.5 

649.0 

218 

492.5 

513.2 

540.9 

573.7 

605.7 

635.8 

663.3 

694.1 

722.6 

754.1 

783.6 

219 

428.9 

432.4 

434.1 

436.9 

439.5 

439.4 

443.3 

442.8 

439.9 

434.8 

428.8 

220 

456.2 

461.5 

463.6 

461.4 

461.9 

471.9 

476.3 

482.7 

480.9 

480.9 

475.2 

221 

434.5 

440.6 

442.0 

436.8 

418.8 

397.4 

391.0 

389.2 

387.6 

384.8 

381.7 

222 

464.5 

470.2 

472.7 

464.1 

437.3 

423.5 

426.1 

423.3 

420.8 

419.7 

417.0 

223 

414.4 

422.0 

428.0 

425.8 

406.7 

389.5 

382.4 

379.3 

377.5 

373.7 

369.3 

224 

431.4 

439.6 

447.1 

445.8 

426.3 

415.4 

414.5 

412.3 

409.3 

409.3 

407.1 

225 

597.3 

577.0 

549.6 

523.7 

500.2 

480.7 

458.2 

438.0 

423.6 

409.0 

392.0 

226 

798.0 

769.8 

738.3 

708.5 

679.6 

649.2 

614.8 

584.1 

558.9 

529.3 

503.7 

227 

860.0 

832.8 

801.8 

771.8 

742.1 

711.3 

675.8 

642.0 

614.0 

583.7 

552.8 

228 

941.6 

915.5 

884.9 

854.6 

823.9 

791.3 

753.3 

713.9 

680.7 

642.7 

605.7 
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Table CXVIII: AEDC i6' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: fi — 2.0°, = 1.40, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

L N 

ominal a 


Hfl 


Hi 

6.0° 

8.0° 

THEM 




THEM 

R 1089 

R 1090 

R 1091 

R 1092 

R 1093 

R 1094 

R 1095 

R 1096 

R 1097 

R 1098 

R 1099 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

585.1 

611.3 

643.8 

674.7 

706.9 

738.5 

767.5 

799.1 

827.5 

858.9 

886.2 

230 

371.8 

384.0 

402.4 

419.7 

443.1 

468.9 

488.8 

512.5 

534.6 

560.4 

587.6 

231 

709.0 

710.0 

709.4 

709.4 

705.2 

697.0 

689.4 

682.0 

675.9 

665.5 

654.1 

232 

833.7 

837.0 

837.8 

838.9 

835.4 

828.5 

820.4 

812.3 

803.5 

790.0 

776.5 

233 

889.6 

893.3 

894.6 

892.6 

889.9 

887.1 

880.3 

870.6 

858.5 

847.6 

834.1 

234 

776.1 

776.4 

775.2 

771.3 

769.0 

765.7 

759.4 

750.3 

738.6 

729.2 

717.8 

235 

405.4 

417.7 

436.1 

451.6 

462.4 

462.2 

455.9 

458.0 

454.9 

451.4 

KUO! 

236 

387.8 

406.1 

425.7 

445.9 

461.0 

WEMk 

472.4 

482.2 

490.2 

498.5 

505.2 

237 

362.5 

374.4 

394.5 

414.7 

434.7 

450.9 

465.3 

490.0 

511.0 

532.0 

554.9 

238 

361.7 

371.9 

388.2 

407.9 

429.2 

448.7 

467.9 

489.8 

512.5 

536.1 

562.2 

239 

367.7 

378.0 

394.7 

408.2 

427.7 

448.8 

467.8 

491.5 

515.5 

540.8 

567.8 

240 

336.2 

341.6 

349.6 

361.6 

376.8 

392.1 

405.0 

422.5 

443.0 

462.7 

484.0 

241 

354.8 

367.7 

377.5 

390.3 

400.0 

411.5 

416.1 

420.7 

427.5 

433.3 

437.4 

242 

185.4 

181.7 

172.5 

163.1 

150.6 

139.6 

133.6 

129.9 

125.6 

124.1 

124.9 

243 

283.5 

275.7 

264.4 

255.1 

244.0 

233.3 

223.7 

216.0 

209.9 

203.4 

196.2 

244 

627.3 

580.6 

532.0 

503.7 

479.4 

458.5 

447.2 

427.6 

411.7 

398.5 

385.9 

245 

574.5 

552.0 

527.5 

508.2 

488.0 

468.0 

443.6 

430.3 

413.6 

397.8 

384.1 

246 

452.5 

455.9 

455.8 

457.3 

450.0 

448.1 

446.3 

445.8 

447.0 

437.7 

431.5 

247 

420.4 

427.5 

439.1 

447.8 

451.4 

449.3 

449.8 

443.1 

436.1 

426.6 

417.2 

248 

422.7 

409.2 

404.8 

405.6 

403.4 

407.5 

400.9 

395.8 

392.7 

388.2 

380.8 

249 

467.6 

451.5 

449.5 

447.0 

442.4 

438.2 

437.1 

432.7 

426.2 

422.8 

415.5 

250 

312.1 

335.6 

365.1 

390.4 

411.6 

428.8 

438.5 

446.2 

446.8 

442.9 

434.4 

251 

278.9 

287.5 

299.8 

309.6 

320.1 

327.4 

330.8 

329.6 

326.0 

315.0 

295.7 

252 

57.0 

66.0 

61.0 

63.9 

77.7 

70.5 

70.7 

83.5 

82.3 

84.0 

91.4 



























































































































































































































































Nominal 


Table GXIX; AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Conditions: a = 10.0°, M m = 1.40, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

0.0° 

2.0° 

R 1087 

R 1088 

Pi 

Pi 

2 

631.2 

627.6 

3 

591.5 

560.2 

4 

600.4 

628.9 

5 

582.5 

552.2 

6 

584.0 

611.8 

7 

570.4 

543.0 

8 

580.9 

607.1 

9 

488.7 

487.5 

10 

564.5 

560.6 

11 

528.3 

501.7 

12 

531.5 

562.0 

13 

525.2 

500.4 

14 

525.3 

555.7 

15 

520.6 

493.9 

16 

510.3 

541.0 

17 

535.1 

537.6 

19 

474.7 

455.4 

20 

481.3 

503.0 

21 

470.4 

450.1 

22 

463.2 

480.0 

23 

418.6 

401.5 

24 

396.1 

412.6 

25 

406.7 

392.2 

26 

406.9 

419.5 

43 

556.4 

526.3 

44 

541.1 

572.3 

67 

400.2 

384.8 

68 

408.0 

417.9 

85 

603.8 

573.4 

86 

669.6 

695.3 

87 

639.4 

617.5 

88 

536.4 

533.3 

89 

461.9 

457.5 

90 

463.4 

463.1 

91 

462.5 

461.1 

921 

491.8 

488.3 




Table CXIX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: a = 10. 0°, M m = 1.40, q,,, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

0.0° 

2.0° 

R 1087 

R 1088 

Pi 

Pi 

922 

673.2 

671.4 

93 

555.1 

552.2 

94 

665.3 

664.6 

95 

521.2 

518.2 

125 

436.7 

420.8 

126 

442.9 

461.8 

128 

666.0 

662.1 

132 

421.2 

416.8 

201 

870.5 

865.9 

202 

992.7 

985.5 

203 

1073.8 

1065.8 

204 

1110.7 

1102.4 

205 

1093.3 

1085.6 

206 

1029.3 

1023.6 

207 

953.2 

949.4 

208 

897.4 

894.4 

209 

926.5 

897.2 

210 

1008.6 

982.9 

211 

1079.2 

1060.7 

212 

1090.6 

1093.1 

213 

1019.6 

1033.9 

214 

929.5 

953.5 

215 

490.0 

489.5 

216 

624.9 

594.4 

217 

632.0 

661.4 

218 

670.1 

664.5 

219 

464.6 

445.9 

220 

461.1 

474.2 

221 

403.3 

393.3 

222 

408.8 

422.7 

223 

399.7 

383.6 

224 

396.5 

412.8 

225 

453.4 

454.5 

226 

613.2 

613.6 

227 

675.9 

674.8 

228 

755.3 

752.8 
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Table GXIX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: a = 10.0°, = 1.40, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

0.0° 

2.0° 

R 1087 

R 1088 

Pi 

Pi 

229 

770.1 

767.7 

230 

492.6 

490.1 

231 

724.0 

692.4 

232 

852.6 

822.5 

233 

849.9 

877.7 

234 

724.7 

756.0 

235 

487.0 

458.1 

236 

498.1 

474.7 

237 

483.2 

468.4 

238 

481.5 

470.4 

239 

476.7 

469.9 

240 

412.0 

407.0 

241 

430.5 

416.7 

242 

123.6 

129.1 

243 

221.9 

223.3 

244 

440.4 

445.3 

245 

442.9 

442.8 

246 

467.3 

448.1 

247 

471.6 

453.5 

248 

417.5 

401.2 

249 

422.5 

434.5 

250 

462.4 

441.2 

251 

340.4 

331.9 

252 

72.8 

70.9 
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Table CXX: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /3 = 0.0°, M m = 1.50, q M = 565.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 


la 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

HI 

Bliltli 

■Eisa 

mrrm 

11 

■EWiM 

R 621 

R 622 

R 623 

R 624 

R 625 

R 626 

R 627 

R 628 

R 629 

R 630 

R 631 

R 632 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

471.1 

478.3 

508.1 

532.0 

561.5 

590.6 

623.1 

657.0 

688.4 

721.7 

755.3 

789.2 

3 

591.3 

594.0 

601.8 

604.1 

607.6 

611.2 

615.0 

617.5 

616.6 

613.0 

606.6 

598.9 

4 

597.7 

599.6 

607.2 

615.4 

619.7 

624.0 

627.1 

627.3 

626.0 

623.4 

619.0 

613.8 

5 

608.5 

609.6 

611.8 

609.2 

609.3 

611.2 

610.4 

608.8 

604.9 

598.1 

590.5 

582.2 

6 

612.5 

612.4 

613.4 

615.9 

617.8 

618.3 

616.2 

608.5 

603.9 

598.9 

592.7 

586.0 

7 

621.7 

619.5 

617.1 

609.9 

605.5 

602.6 

600.1 

597.3 

590.4 

580.1 

568.2 

557.3 

8 

629.5 

628.3 

626.0 

624.6 

621.7 

617.8 

613.0 

605.1 

598.7 

592.2 

583.9 

575.4 

9 

712.2 

696.2 

659.4 

625.3 

594.8 

564.4 

534.4 

504.0 

477.2 

449.5 

424.0 

400.7 

10 

410.4 

415.3 

439.4 

465.9 

486.6 

515.2 

545.0 

580.2 

612.1 

645.6 

676.0 

707.1 

11 

591.8 

600.2 

599.3 

584.6 

586.5 

589.7 

586.7 

576.6 

569.3 

564.9 

570.2 

589.9 

12 

582.4 

586.4 

586.2 

581.2 

584.8 

581.4 

575.8 

569.9 

563.6 

560.3 

560.9 

581.7 

13 

578.2 

578.5 

571.7 

567.7 

571.8 

578.7 

574.7 

563.1 

555.0 

551.2 

550.8 

553.5 

14 

561.1 

560.3 

559.1 

566.8 

566.4 

562.7 

557.7 

553.0 

548.6 

546.2 

545.1 

547.8 

15 

563.2 

562.8 

555.7 

549.3 

549.4 

561.0 

558.5 

549.3 

536.8 

526.5 

521.8 

523.0 

16 

540.6 

540.3 

540.2 

540.1 

540.3 

539.1 

538.7 

532.2 

520.9 

513.2 

510.8 

516.8 

17 

734.3 

724.0 

699.7 

673.2 

645.5 

609.2 

574.6 

545.1 

517.2 

489.7 

467.3 

445.7 

19 

477.1 

476.8 

485.5 

490.4 

490.8 

483.8 

476.4 

474.6 

479.5 

480.1 

475.6 

465.4 

20 

496.9 

499.2 

496.8 

500.0 

496.1 

491.1 

490.1 

491.2 

492.8 

487.7 

485.1 

479.4 

21 

467.4 

466.7 

464.3 

466.7 

468.7 

471.7 

474.2 

472.6 

473.4 

471.6 

470.1 

469.9 

22 

461.0 

460.9 

458.4 

461.0 

466.2 

464.2 

466.6 

464.6 

466.3 

467.3 

468.2 

469.0 

23 

421.3 

423.2 

424.3 

423.9 

421.7 

421.5 

423.3 

420.3 

419.0 

417.1 

416.3 

410.5 

24 

381.3 

382.5 

387.6 

386.5 

399.0 

391.7 

396.4 

384.2 

385.2 

390.2 

385.0 

379.3 

25 

433.5 

425.1 

405.1 

402.1 

402.8 

401.7 

403.4 

402.8 

400.2 

398.7 

396.9 

393.5 

26 

417.0 

410.6 

399.8 

397.8 

398.1 

398.1 

398.5 

395.6 

392.5 

391.6 

392.8 

■EEftTEll 

43 

558.0 

563.5 

572.3 

578.1 

586.7 

595.4 

608.8 

618.9 

622.2 

623.9 

622.9 

620.1 

44 

557.1 

567.0 

579.5 

578.7 

584.7 

592.2 

598.4 

604.2 

607.9 

611.6 

612.3 

612.2 

67 

387.8 

385.4 

387.4 

390.7 

394.2 

395.5 

394.0 

396.8 

397.5 

397.7 

395.0 

388.0 

68 

378.9 

378.2 

383.8 

391.7 

393.5 

394.1 

397.6 

396.6 

397.4 

396.6 

397.3 

394.1 

85 

621.9 

623.6 

628.3 

630.0 

630.1 

631.1 

631.2 

629.9 

627.5 

622.3 

614.7 

605.0 

86 

603.6 

609.6 

626.3 

645.3 

661.7 

679.5 

695.0 

707.4 

716.0 

725.0 

732.8 

739.7 

87 

515.1 

522.9 

550.3 

571.0 

593.5 

619.2 

643.0 

667.4 

688.7 

709.7 

729.5 

748.2 

88 

436.1 

437.0 

437.1 

448.9 

469.5 

494.2 

513.2 

532.9 

558.8 

586.2 

618.1 

649.2 

89 

346.6 

350.6 

368.9 

384.5 

399.7 

417.6 

439.2 

466.4 

485.3 

508.6 

531.4 

565.0 

90 

346.3 

350.2 

365.7 

382.1 

402.3 

424.6 

445.3 

465.6 

485.1 

514.8 

537.2 

568.1 

91 

350.9 

351.8 

365.0 

380.3 

398.4 

420.3 

443.8 

466.8 

482.3 

509.5 

536.1 

566.9 

921 

727.2 

711.9 

673.5 

636.4 

606.9 

576.7 

543.2 

510.8 

486.4 

459.2 

432.8 

408.4 
















































































































































































































































































































































































































































































Table CXX: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: fl — 0.0°, M,,,, = 1.50, = 565.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

lEEjjfl 

■331 

WEM 

2.0° 

4.0° 

mm* 

IKEijfl 

■reiia 

mm a 



itKirai 

R 621 

R 622 

R 623 

R 624 

R 625 

R 626 

R 627 

R 628 

R 629 

R 630 

R 631 

R 632 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

497.7 

508.1 

537.5 

567.1 

594.1 

630.0 

669.7 

705.9 

739.3 

773.9 

808.9 

843.6 

93 

404.8 

412.3 

435.0 

461.4 

481.1 

510.3 

538.9 

572.8 

604.4 

634.8 

664.4 

695.0 

94 

486.8 

495.6 

527.1 

555.7 

585.5 

626.4 

663.2 

697.0 

728.5 

761.8 

795.5 

829.1 

95 

420.5 

421.4 

421.5 

433.4 

454.1 

479.0 

498.1 

517.8 

543.9 

571.4 

603.3 

634.8 

125 

435.6 

437.1 

440.2 

443.9 

444.4 

444.3 

442.7 

439.8 

437.0 

431.6 

422.3 

408.0 

126 

443.8 

444.5 

451.0 

451.9 

453.9 

451.9 

449.4 

444.2 

441.6 

435.4 

426.7 

415.4 

128 

862.4 

848.8 

818.6 

784.3 

751.8 

718.0 

686.6 

655.5 

630.1 

605.0 

582.0 

559.9 

132 

355.4 

355.6 

358.8 

363.2 

368.0 

380.1 

390.0 

411.4 

427.9 

445.8 

468.2 

491.5 

201 

1136.2 

1126.6 

1103.6 

1073.0 

1042.7 

1010.8 

977.0 

941.9 

905.5 

866.4 

826.1 

786.2 

202 

1203.1 

1198.9 

1187.6 

1171.3 

1151.5 

1130.5 

1106.3 

1081.3 

1054.3 

1023.8 

991.6 

958.8 

203 

1216.7 

1218.7 

1220.2 

1218.2 

1211.1 

1201.5 

1189.8 

1175.7 

1158.4 

1137.5 

1114.3 

1087.8 

204 

1167.4 

1176.1 

1191.9 

1204.3 

1211.7 

1214.7 

1218.0 

1218.0 

1212.7 

1204.7 

1194.8 

1178.4 

205 

1052.0 

1065.5 

1094.0 

1120.9 

1142.8 

1161.5 

1180.9 

1195.6 

1204.8 

1212.1 

1217.4 

1215.5 

206 

923.4 

939.4 

973.4 

1008.4 

1038.4 

1068.0 

1096.7 

1121.5 

1142.5 

1162.4 

1179.6 

1192.3 

207 

813.7 

829.6 

865.1 

902.2 

935.0 

969.6 

1002.2 

1031.7 

1059.5 

1086.5 

1111.3 

1134.2 

208 

740.2 

754.4 

788.5 

824.8 

857.9 

894.3 

928.6 

960.2 

990.4 

1021.3 

1050.1 

1078.2 

209 

997.0 

999.9 

1006.2 

1010.0 

1009.0 

1005.5 

1003.5 

996.9 

991.1 

982.4 

970.3 

953.5 

210 

1074.7 

1079.9 

1089.8 

1097.0 

1099.0 

1097.5 

1097.8 

1094-0 

1089.1 

1081.4 

1070.7 

1053.3 

211 

1140.0 

1147.6 

1161.7 

1172.4 

1178.0 

1179.1 

1182.0 

1180.6 

1175.5 

1168.3 

1157.9 

1140.2 

212 

1147.8 

1156.1 

1170.6 

1182.5 

1190.2 

1194.7 

1196.2 

1195.6 

1190.4 

1181.2 

1170.7 

1155.1 

213 

1087.4 

1093.8 

1105.5 

1115.6 

1121.0 

1124.0 

1122.3 

1119.7 

1113.2 

1102.9 

1091.5 

1076.1 

214 

1000.5 

1005.1 

1014.3 

1021.5 

1025.0 

1025.2 

1020.9 

1015.9 

1007.9 

997.4 

984.6 

969.5 

215 

722.1 

706.7 

669.8 

632.8 

601.0 

574.5 

541.6 

508.3 

483.0 

454.9 

428.5 

404.8 

216 

619.6 

623.0 

632.4 

638.6 

642.7 

647.8 

651.6 

653.9 

654.2 

651.9 

647.2 

640.0 

217 

632.7 

635.8 

643.3 

651.7 

657.9 

663.2 

666.5 

666.5 

663.8 

660.5 

656.8 

651.1 

218 

496.6 

504.3 

535.0 

564.2 

590.6 

628.3 

665.9 

701.0 

732.9 

766.6 

800.6 

834.7 

219 

449.9 

450.4 

448.0 

452.3 

455.1 

461.9 

466.8 

470.3 

468.3 

466.9 

464.1 

462.8 

220 

438.8 

438.9 

437.0 

443.3 

451.6 

455.8 

461.7 

465.4 

465.5 

463.4 

461.4 

460.3 

221 

443.3 

444.7 

439.4 

419.6 

407.6 

402.6 

403.3 

403.3 

402.3 

402.6 

402.1 

400.6 

222 

438.4 

438.8 

433.0 

413.9 

402.5 

401.4 

402.4 

403.6 

405.0 

403.6 

397.5 

393.9 

223 

427.1 

428.2 

421.1 

403.5 

393.5 

391.4 

396.8 

395.0 

393.5 

392.7 

393.1 

389.9 

224 

422.9 

424.4 

416.3 

396.0 

388.1 

389.8 

392.0 

391.4 

393.2 

395.7 

390.0 

383.3 

225 

632.2 

620.2 

593.4 

565.4 

535.5 

508.6 

480.7 

456.0 

440.6 

423.8 

407.9 

389.9 

226 

870.1 

854.8 

819.4 

782.3 

749.1 

715.5 

683.6 

650.0 

619.2 

585.5 

557.2 

532.5 

227 

942.5 

928.2 

894.9 

856.9 

823.0 

788.3 

755.2 

719.6 

684.8 

650.6 

614.3 

577.2 

228 

1037.5 

1023.6 

993.6 

954.8 

919.4 

883.1 

846.1 

806.6 

766.6 

725.3 

681.6 

637.8 
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Tahle CXX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: /? = 0.0°, = 1.50, q w = 565.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0° 

mm a 

2.0" 

WMSM 

ttoi 

■EGA 

Tirol 

Tirol 

TTO1 

TiTOl 

TtTOl 

R 621 

R 622 

R 623 

R 624 

R 625 

R 626 

R 627 

R 628 

R 629 

R 630 

R 631 

R 632 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

596.3 

609.0 

640.5 

674.6 

706.8 

744.8 

781.2 

815.8 

848.5 

883.0 

917.1 

950.7 

230 

365.5 

366.4 

384.7 

405.6 

423.2 

445.6 

467.4 

494.2 

518.5 

549.9 

579.4 

609.3 

231 

783.6 

782.9 

782.4 

780.9 

777.7 

773.9 

769.8 

763.1 

756.7 

748.0 

736.5 

723.7 

232 

926.0 

927.2 

930.2 

930.9 

928.0 

923.4 

919.3 

911.7 

904.7 

894.7 

881.4 

865.1 

233 

922.1 

924.7 

930.1 

933.8 

934.1 

931.3 

925.4 

918.5 

909.4 

898.4 

886.1 

872.1 

234 

788.4 

789.4 

791.2 

792.1 

790.5 

787.0 

781.5 

774.1 

764.9 

755.2 

745.3 

733.8 

235 

422.9 

433.7 

450.7 

464.4 

474.2 

482.8 

486.5 

493.0 

499.1 

494.6 

497.3 

492.2 

236 

392.3 

400.7 

421.9 

438.7 

453.6 

473.5 

489.5 

501.5 

515.1 

525.1 

540.9 

551.0 

237 

360.5 

362.6 

380.5 

397.3 

412.9 

436.3 

462.0 

481.9 

502.0 

526.1 

563.7 

590.3 

238 

355.0 

356.5 

370.5 

390.1 

409.5 

433.2 

459.0 

481.5 

502.7 

529.4 

562.8 

591.8 

239 

346.5 

347.0 

362.3 

382.9 

403.5 

430.5 

453.9 

470.4 

495.2 

522.9 

555.0 

586.0 

240 

326.7 

327.3 

337.7 

352.1 

363.9 

375.0 

390.6 

407.7 

422.7 

444.2 

467.2 

493.7 

241 

315.7 

319.7 

345.3 

365.6 

381.2 

400.4 

416.2 

430.7 

441.5 

450.5 

457.7 

465.1 

242 

190.4 

193.5 

183.7 

172.3 

163.1 

152.0 

143.1 

134.9 

127.7 

122.7 

115.6 

110.8 

243 

306.8 

303.5 

289.0 

276.3 

266.1 

254.8 

244.2 

233.7 

224.8 

216.4 

209.0 

200.2 

244 

602.0 

588.9 

553.1 

527.2 

507.2 

488.1 

465.0 

450.7 

430.8 

412.0 

395.5 

381.4 

245 

607.2 

599.5 

572.3 

539.0 

514.9 

486.5 

466.5 

449.3 

431.6 

413.9 

397.2 

381.1 

246 

440.9 

438.2 

467.6 

487.4 

489.3 

479.5 

475.3 

474.3 

471.0 

469.1 

467.4 

465.8 

247 

441.8 

443.3 

452.4 

459.0 

464.1 

471.3 

475.9 

475.9 

475.8 

469.4 

462.9 

454.9 

248 

428.7 

428.5 

430.5 

426.6 

425.0 

422.5 

419.0 

417.7 

411.6 

403.8 

399.1 

394.9 

249 

428.6 

430.6 

429.7 

433.9 

425.9 

421.8 

417.8 

414.1 

408.2 

402.0 

399.6 

398.8 

250 

343.2 

351.9 

380.8 

403.5 

423.7 

441.4 

453.7 

458.9 

458.2 

450.0 

439.9 

423.9 

251 

289.6 

292.3 

303.0 

314.1 

323.1 

331.5 

332.6 

330.6 

326.3 

313.0 

299.5 

294.0 

252 

57.1 

61.1 

61.1 

61.4 

77.2 

78.1 

76.1 

81.8 

85.9 

91.6 

96.3 

90.5 
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Table C XXL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: fi = 0.0°, M m = 1.50, = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ornmal a 

-2.0° 

0.0° 

■EPS! 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

R 668 

R 669 

R 670 

R 671 

CM 

e'- 

er) 

Vi 

R 673 

R 674 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

426.4 

451.6 

477.1 

506.0 

530.4 

555.8 

588.1 

3 

523.8 

532.8 

538.5 

542.0 

544.9 

544.6 

542.7 

4 

535.5 

542.0 

546.8 

549.3 

551.8 

553.3 

556.2 

5 

537.3 

542.0 

542.9 

541.8 

541.7 

537.5 

533.0 

6 

545.9 

547.8 

547.7 

547.0 

544.9 

543.2 

540.6 

7 

547.0 

547.8 

544.1 

538.6 

534.7 

528.5 

522.4 

8 

560.2 

558.3 

554.8 

549.3 

544.8 

540.9 

538.7 

9 

615.6 

583.6 

549.4 

520.2 

492.4 

471.0 

445.0 

10 

371.0 

388.7 

415.7 

439.6 

464.5 

489.2 

516.7 

11 

518.0 

524.5 

521.5 

524.2 

519.6 

513.2 

505.9 

12 

536.5 

528.2 

521.4 

523.6 

516.7 

512.4 

508.7 

13 

501.0 

505.9 

505.4 

509.9 

507.2 

501.3 

494.2 

14 

511.8 

508.5 

510.9 

510.1 

501.6 

497.4 

494.3 

15 

492.4 

491.6 

489.0 

490.8 

488.9 

487.5 

482.1 

16 

494.5 

491.1 

489.8 

487.7 

480.7 

481.8 

474.9 

17 

642.1 

619.9 

595.6 

563.0 

534.4 

506.8 

481.9 

19 

428.2 

425.1 

427.9 

427.5 

427.4 

425.8 

423.5 

20 

444.1 

440.1 

441.3 

443.2 

441.8 

438.9 

438.2 

21 

410.4 

416.0 

417.2 

417.7 

421.7 

421.0 

418.8 

22 

416.8 

411.1 

410.4 

411.7 

412.8 

413.3 

415.4 

23 

366.7 

370.3 

369.8 

372.1 

375.5 

372.3 

368.8 

24 

343.3 

345.6 

346.3 

349.9 

351.2 

357.1 

348.6 

25 

365.0 

353.3 

353.6 

355.7 

355.7 

357.1 

354.2 

26 

365.5 

355.1 

354.2 

357.6 

360.6 

358.7 

356.1 

43 

493.0 

506.0 

515.7 

526.0 

531.7 

538.2 

542.4 

44 

506.1 

514.1 

518.2 

520.6 

525.3 

530.8 

536.9 

67 

331.3 

337.0 

342.7 

346.6 

348.1 

349.8 

352.1 

68 

342.9 

342.3 

347.3 

350.9 

355.2 

358.6 

357.4 

85 

557.8 

562.1 

564.4 

564.1 

563.5 

560.7 

557.6 

86 

543.6 

557.2 

573.2 

587.7 

602.1 

614.3 

626.8 

87 

466.1 

488.2 

509.6 

533.6 

555.5 

574.4 

594.7 

88 

395.4 

397.7 

405.2 

424.1 

442.3 

467.3 

493.0 

89 

310.3 

322.2 

338.6 

359.2 

379.3 

392.8 

416.6 

90 

314.6 

326.5 

343.1 

359.6 

3745 

390.4 

416.0 

91 

315.9 

324.8 

336.8 

351.8 

371.8 

388.4 

414.0 

921 

633.5 

604.7 

572.0 

542.2 

511.4 

483.2 

455.9 


k. 


* 


























































































































































































































































































Table CXXI: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: fi — 0.0°, M w = 1.50, q B = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

IS 

bminal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

mm i 

lira 

R 668 

R 669 

R 670 

R 671 

R 672 

R 673 

R 674 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

454.5 

481.0 

509.6 

534.9 

567.2 

597.9 

631.7 

93 

366.5 

383.8 

410.6 

433.9 

459.1 

483.1 

510.2 

94 

445.0 

471.8 

499.8 

530.3 

563.4 

591.3 

622.6 

95 

379.8 

382.2 

389.7 

408.8 

427.0 

452.1 

477.8 

125 

385.2 

392.6 

393.3 

393.1 

396.0 

394.2 

388.7 

126 

402.6 

404.2 

402.9 

404.2 

404.6 

404.6 

402.0 

128 

753.3 

725.7 

695.9 

665.8 

636.8 

611.0 

584.1 

132 

321.1 

321.9 

323.6 

331.0 

343.2 

354.3 

366.8 

201 

997.7 

976.5 

949.9 

921.4 

890.9 

860.6 

825.8 

202 

1063.7 

1052.8 

1036.9 

1019.1 

999.1 

977.6 

950.1 

203 

1083.5 

1083.0 

1079.6 

1073.7 

1065.0 

1053.8 

1035.3 

204 

1048.0 

1059.2 

1069.1 

1075.8 

1080.0 

1081.0 

1075.1 

205 

951.7 

974.2 

997.1 

1016.1 

1034.9 

1050.3 

1060.4 

206 

840.0 

868.6 

898.0 

924.4 

951.8 

976.5 

999.7 

207 

744.2 

773.8 

804.3 

833.9 

864.3 

892.7 

922.6 

208 

677.9 

706.6 

736.4 

766.8 

798.2 

827.2 

859.6 

209 

895.5 

900.9 

904.7 

906.3 

903.3 

899.3 

889.8 

210 

965.6 

973.9 

980.3 

984.2 

983.8 

981.7 

973.4 

211 

1024.0 

1034.8 

1043.7 

1049.9 

1052.5 

1052.5 

1045.6 

212 

1028.9 

1038.0 

1046.5 

1052.6 

1057.4 

1059.0 

1053.3 

213 

972.0 

977.5 

983.3 

987.1 

990.1 

990.2 

984.0 

214 

891.9 

894.2 

897.3 

899.0 

899.8 

897.6 

891.4 

215 

626.0 

595.2 

559.3 

526.6 

500.2 

475.3 

448.9 

216 

556.2 

564.7 

571.5 

575.5 

578.9 

579.6 

579.3 

217 

564.3 

571.2 

577.9 

582.2 

586.0 

588.4 

590.7 

218 

452.6 

478.6 

506.9 

532.7 

565.5 

594.4 

626.7 

219 

396.4 

401.8 

406.4 

406.5 

414.0 

415.8 

417.3 

220 

394.4 

393.7 

395.3 

399.4 

406.2 

409.6 

415.4 

221 

390.6 

386.6 

368.7 

357.3 

355.7 

356.2 

355.8 

222 

397.6 

391.8 

375.0 

360.5 

358.1 

358.8 

357.6 

223 

381.9 

375.2 

355.8 

347.6 

347.7 

348.5 

347.6 

224 

380.8 

374.6 

359.4 

350.0 

348.5 

347.8 

347.5 

225 

545.9 

519.8 

498.2 

475.2 

450.7 

426.7 

404.6 

226 

755.1 

725.2 

693.3 

659.1 

627.5 

598.8 

570.9 

227 

820.7 

791.3 

759.4 

725.7 

692.8 

662.3 

631.3 

228 

905.7 

877.5 

845.2 

811.2 

775.9 

741.9 

705.7 
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Table CXXL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /8 = 0.0°, M m = 1.50, q B = 500.0 

Inverted, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

M3M 

2.0° 

4.0° 

6.0° 


Tiia 

R: 668 

R 669 

R 670 

R 671 

R 672 

R 673 

R 674 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

549.1 

575.5 

604.8 

635.2 

666.6 

696.7 

730.5 

230 

332.3 

345.3 

363.2 

379.3 

404.2 

423.9 

445.5 

231 

702.8 

703.8 

703.4 

700.9 

696.3 

691.0 

683.0 

232 

831.1 

833.9 

835.0 

834.4 

830.2 

824.9 

814.7 

233 

819.2 

818.7 

819.0 

818.3 

816.4 

812.0 

805.6 

234 

697.2 

695.0 

693.8 

691.7 

688.9 

684.7 

679.6 

235 

380.9 

399.9 

418.3 

422.3 

428.0 

429.3 

435.7 

236 

351.2 

373.3 

397.2 

407.1 

420.5 

433.2 

448.5 

237 

323.0 

337.1 

358.4 

376.0 

390.6 

410.1 

430.3 

238 

320.1 

332.3 

348.9 

367.2 

383.9 

407.3 

432.8 

239 

310.0 

321.1 

340.4 

362.7 

380.8 

405.4 

430.6 

240 

285.7 

293.7 

303.8 

320.4 

328.9 

342.6 

360.0 

241 

288.3 

307.2 

327.2 

340.7 

354.9 

367.7 

378.2 

242 

168.5 

163.1 

153.6 

143.9 

135.2 

127.6 

120.1 

243 

268.5 

258.6 

247.0 

235.1 

224.8 

216.3 

206.5 

244 

522.3 

493.6 

466.6 

445.4 

429.9 

414.5 

397.0 

245 

523.5 

506.4 

481.9 

455.5 

430.8 

413.5 

397.6 

246 

391.7 

414.1 

428.4 

428.2 

427.6 

425.6 

424.1 

247 

390.1 

403.8 

414.1 

417.1 

421.4 

421.2 

421.2 

248 

375.0 

375.6 

376.5 

378.7 

373.6 

371.7 

367.1 

249 

385.2 

383.7 

381.6 

378.8 

377.3 

379.1 

377.8 

250 

308.7 

334.8 

359.3 

380.1 

395.0 

405.0 

408.8 

251 

258.8 

267.2 

277.6 

286.3 

292.7 

293.2 

289.3 

252 

59.4 

60.0 

62.1 

65.2 

68.5 

70.1 

75.5 


• . M 


* 
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Table CXXIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /S — 0.0°, = 1.50, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

a 

fominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

■EX3I 



msm 

IMHM 


mnsm 

R 688 

R 689 

R 690 

R: 691 

R 692 

R 693 

R 694 

R 695 

R 696 

R 697 

R 698 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

431.0 

449.0 

471.3 

499.5 

525.2 

553.7 

582.3 

610.9 

639.9 

668.7 

699.8 

3 

530.0 

534-6 

536.9 

540.5 

543.6 

546.8 

549.0 

548.1 

544.6 

539.0 

532.5 

4 

534.3 

538.6 

545.5 

550.9 

554.8 

556.9 

557.1 

555.7 

553.3 

549.4 

545.1 

5 

542.5 

543.3 

541.3 

541.1 

541.8 

541.9 

541.2 

537.4 

531.3 

524.5 

517.6 

6 

544.7 

545.3 

547.3 

548.7 

548.4 

546.6 

540.4 

536.1 

531.5 

526.0 

520.4 

7 

551.5 

549.3 

543.6 

539.8 

535.6 

534.1 

531.4 

525.0 

516.0 

505.7 

496.3 

8 

558.6 

556.5 

555.4 

552.8 

549.1 

544.3 

537.6 


525.6 

518.4 

511.1 

9 

614.7 

586.3 

556.4 

528.3 

500.9 

473.7 

449.1 

424.3 

400.3 

378.1 

357.1 

10 

375.4 

389.9 

413.6 

433.5 

458.8 

485.0 

514.3 

543.3 

572.2 

598.6 

627.0 

11 

530.1 

530.3 

520.3 

522.1 

525.6 

522.1 

513.9 

506.9 

502.3 

499.3 

502.0 

12 

520.9 

517.3 

513.2 

522.0 

518.3 

512.4 

507.0 

500.6 

497.9 

496.1 

503.1 

13 

514.6 

510.3 

505.4^ 

509.1 

514.9 

510.4 

502.0 

494.3 

489.9 

488.5 

489.9 

14 

499.8 

498.5 

503.0 

505.7 

501.9 

495.9 

491.7 

487.3 

484.8 

483.1 

484.8 

15 

500.5 

494.9 

489.3 

490.0 

500.1 

495.9 

488.7 

478.0 

469.1 

464.4 

464.0 

16 

482.0 

481.5 

481.3 

482.0 

479.9 

478.6 

473.7 

463.5 

456.6 

454.5 

458.3 

17 

641.9 

622.2 

599.4 

573.7 

541.2 

510.5 

485.7 

460.5 

437.1 

417.5 

397.7 

19 

428.3 

432.7 

436.2 

436.3 

430.1 

423.6 

422.4 

426.5 

426.6 

422.9 

414.6 

20 

445.7 

442.5 

444.7 

440.8 

436.3 

435.3 

437.0 

437.8 

433.0 

430.0 

425.4 

21 

413.5 

412.1 

413.7 

416.5 

419.2 

421.1 

419.6 

420.0 

418.3 

416.8 

416.6 

22 

410.1 

407.9 

409.8 

414.8 

413.0 

414.4 

412.9 

413.9 

414.5 

415.1 

416.4 

23 

376.7 

376.8 

378.5 

374.5 

374.7 

375.9 

373.5 

372.3 

370.3 

369.3 

364.7 

24 

341.7 

344.7 

343.1 

354.2 

348.6 

352.3 

342.5 

342.8 

345.4 

341.5 

337.1 

25 

374.7 

360.1 

357.6 

358.3 

357.1 

358.7 

358.1 

355.4 

354.0 

352.4 

349.4 

26 

362.9 

355.7 

353.6 

354.1 

354.5 

354.6 

352.2 

348.7 

348.1 

348.4 

346.9 

43 

504.3 

509.1 

514.5 

521.9 

529.7 

540.9 

548.6 

552.3 

553.5 

552.7 

550.7 

44 

497.4 

505.0 

512.5 

520.2 

526.3 

531.3 

536.0 

539.1 

541.7 

542.4 

542.7 

67 

342.6 

344.1 

347.6 

351.4 

352.0 

350.7 

352.9 

353.4 

353.5 

351.3 

345.3 

68 

337.3 

341.2 

348.6 

350.1 

350.6 

353.8 

353.3 

353.4 

352.2 

352.5 

350.2 

85 

556.3 

559.3 

560.8 

561.2 

562.0 

561.8 

561.0 

558.5 

553.4 

546.7 

538.5 

86 

545.1 

556.8 

573.5 

588.9 

604.6 

617.8 

628.1 

635.9 

643.4 

650.0 

656.5 

87 

471.1 

488.6 

507.3 

528.6 

551.1 

572.0 

592.6 

611.9 

629.9 

646.9 

664.2 

88 

396.5 

399.7 

407.1 

425.8 

446.7 

463.6 

480.1 

503.0 

526.9 

554.3 

582.7 

89 

318.8 

327.4 

341.9 

356.4 

371.4 

390.1 

412.8 

430.5 

451.1 

470.5 

500.2 

90 

315.5 

324.7 

339.6 

358.0 

376.4 

395.8 

413.3 

431.0 

456.2 

475.7 

503.3 

91 

317.5 

324.7 

337.7 

353.7 

372.6 

392.3 

411.9 

427.0 

450.3 

472.8 

500.8 

921 

630.2 

602.1 

570.4 

542.1 

514.1 

484.9 

457.7 

434.6 

411.1 

388.6 

366.4 



































































































































































































































































































































































Table CXXII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /S = 0.0°, M m = 1.50, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

-2.0° 

0.0° 


4.0° 

6.0° 

msM 

1BI a 

■ESJil 

■Esa 


IWilill 

ft 688 

ft 689 

ft 690 

ft 691 

ft 692 

ft 693 

R: 694 

ft 695 

ft 696 

ft 697 

ft 698 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

455.0 

477.5 

503.6 

529.4 

561.7 

596.7 

627.0 

657.1 

687.1 

717.2 

748.8 

93 

369.7 

385.5 

408.8 

427.5 

453.8 

479.4 

507.8 

536.7 

563.3 

589.1 

616.9 

94 

447.2 

468.5 

493.9 

522.1 

557.8 

590.2 

618.7 

647.2 

676.1 

705.1 

736.1 

95 

380.9 

384.2 

391.6 

410.4 

431.5 

448.5 

465.1 

488.1 

511.9 

539.6 

568.0 

125 

390.9 

391.4 

394.8 

395.0 

395.3 

393.8 

391.3 

388.1 

383.5 

375.8 

363.5 

126 

398.9 

400.9 

401.6 

404.9 

402.3 

399.7 

395.9 

392.5 

387.1 

379.9 

370.2 

128 

753.2 

727.3 

697.4 

667.8 

637.3 

608.7 

582.9 

559.5 

537.5 

517.1 

497.9 

132 

317.5 

319.1 

323.0 

327.6 

338.3 

346.9 

364.8 

379.4 

395.3 

415.1 

435.9 

201 

1001.2 

981.2 

954.5 

927.2 

898.5 

867.6 

837.8 

803.9 

769.8 

734.4 

699.8 

202 

1066.1 

1055.6 

1041.5 

1023.8 

1004.7 

982.3 

960.7 

935.7 

908.5 

879.9 

851.6 

203 

1083.9 

1084.3 

1082.7 

1076.4 

1068.0 

1056.3 

1044.3 

1028.5 

1009.2 

988.4 

965.9 

204 

1046.5 

1059.0 

1070.0 

1076.6 

1079.6 

1081.5 

1081.1 

1076.8 

1068.5 

1059.4 

1046.1 

205 

949.5 

972.3 

995.7 

1015.9 

1032.5 

1049.1 

1061.4 

1070.1 

1075.1 

1079.4 

1079.0 

206 

837.1 

864.9- 

895.3 

922.8 

949.4 

974.6 

995.6 

1014.7 

1030.8 

1045.7 

1058.1 

207 

741.5 

769.3 

801.3 

831.1 

862.1 

891.3 

916.0 

941.0 

964.1 

985.3 

1006.7 

208 

675.7 

701.6 

732.9 

763.2 

795.5 

826.1 

852.6 

880.0 

906.4 

931.1 

956.9 

209 

889.6 

894.3 

897.4 

896.9 

893.8 

891.1 

886.0 

880.1 

871.7 

860.9 

846.6 

210 

960.9 

968.5 

974.9 

976.8 

975.6 

975.2 

971.9 

967.1 

959.4 

950.0 

935.4 

211 

1020.7 

1031.8 

1041.2 

1046.4 

1047.5 

1049.4 

1047.8 

1043.3 

1035.8 

1026.5 

1012.2 

212 

1028.7 

1040.3 

1050.9 

1057.6 

1061.7 

1062.2 

1061.4 

1057.0 

1047.8 

1038.1 

1025.2 

213 

972.9 

982.1 

990.8 

995.7 

998.4 

995.7 

993.3 

987.5 

977.6 

967.1 

954.6 

214 

894-4 

900.8 

907.5 

910.6 

910.7 

905.9 

901.6 

894.2 

884.3 

873.0 

860.4 

215 

624.5 

596.8 

564.5 

535.3 

510.8 

482.0 

454.3 

430.3 

405.7 

382.9 

361.3 

216 

556.0 

562.2 

567.9 

571.9 

576.2 

579.4 

581.6 


579.2 

575.0 

569.0 

217 

568.5 

572.0 

579.4 

585.2 

589.9 

592.2 

592.1 

589.4 

586.2 

582.8 

578.1 

218 

454.8 

474.7 

500.7 

526.1 

559.5 

592.4 

621.8 

650.9 

680.2 

709.4 

740.6 

219 

400.3 

398.0 

401.5 

404.9 

411.1 

415.3 

417.7 

416.4 

414.4 

412.1 

411.0 

220 

391.4 

389.1 

394.4 

402.6 

405.5 

410.5 

413.2 

413.1 

411.3 

409.4 

408.9 

221 

395.2 

390.6 

373.5 

362.2 

358.3 

358.7 

358.3 

357.4 

357.6 

356.8 

355.9 

222 

389.6 

385.7 

368.0 

358.0 

357.3 

357.4 

358.6 

359.9 

358.3 

353.2 

349.8 

223 

379.8 

374.6 

359.4 

350.1 

348.8 

352.8 

351.6 

349.9 

349.0 

349.0 

346.6 

224 

377.1 

370.8 

352.2 

345.5 

347.2 

348.5 

347.8 

349.4 

351.0 

346.2 

340.5 

225 

546.3 

528.3 

503.2 

475.2 

451.7 

427.5 

407.8 

392.5 

377.6 

363.4 

347.4 

226 

758.3 

728.4 

696.3 

665.9 

635.7 

606.5 

578.3 

549.8 

520.3 

495.6 

473.7 

227 

824.0 

795.4 

762.7 

731.9 

700.7 

670.3 

640.3 

608.2 

578.2 

546.8 

514.5 

228 

909.7 

883.0 

849.7 

817.8 

784.7 

750.6 

717.3 

680.0 

643.9 

605.8 

567.5 
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Table GXXII: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: p = 0.0°, M^, = 1.50, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

K 

[oininal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0” 

■gwa 

6.0° 

8.0° 

ME3EH 

KESM 



mrmm 

R: 688 

ft 689 

R: 690 

ft 691 

ft 692 

ft 693 

ft 694 

ft 695 

ft 696 

ft 697 

ft 698 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

548.2 

570.7 

599.9 

629.7 

663.2 

695.6 

724.6 

754.1 

784.0 

813.3 

844.2 

230 

334.0 

343.5 

362.2 

379.2 

398.9 

417.9 

439.9 

461.7 

488.4 

514.0 

541.3 

231 

696.4 

695.5 

694.1 

691.6 

688.0 

684.0 

678.6 

672.3 

664.2 

654.1 

643.2 

232 

824.6 

826.4 

827.3 

825.0 

820.9 

816.5 

810.2 

803.3 

793.9 

782.3 

768.6 

233 

823.5 

826.9 

830.4 

830.7 

827.9 

822.0 

815.9 

807.3 

797.3 

786.4 

774.5 

234 

703.1 

703.7 

704.6 

703.2 

699.8 

694.4 

687.9 

679.2 

670.3 

661.6 

652.0 

235 

388.0 

399.4 

411.9 

421.4 

429.1 

432.1 

437.8 

442.6 

439.1 

441.2 

436.9 

236 

359.5 

374.6 

389.8 

403.9 

420.6 

435.4 

445.8 

457.5 

465.9 

479.7 

489.7 

237 

330.2 

338.2 

353.3 

368.2 

387.9 

410.4 

427.2 

445.2 

466.8 

498.2 

523.0 

238 

323.6 

329.4 

346.8 

364.1 

384.7 

407.5 

426.4 

445.7 

468.7 

497.5 

523.8 

239 

316.3 

322.2 

341.0 

361.6 

384.6 

404.3 

418.9 

440.6 

464.4 

492.0 

520.1 

240 

295.7 

299.8 

312.1 

322.5 

331.8 

344.9 

361.8 

376.7 

393.5 

412.9 

436.0 

241 

290.4 

306.1 

324.8 

339.5 

356.1 

369.8 

382.2 

392.2 

400.0 

405.8 

msm 

242 

162.5 

162.2 

153.7 

145.6 

137.0 

129.3 

122.7 

116.4 

110.8 

105.4 

100.5 

243 

265.5 

256.8 

245.6 

236.0 

226.4 

216.9 

208.4 

200.2 

192.5 

186.2 

178.5 

244 

519.1 

492.2 

469.8 

451.0 

433.7 

413.6 

401.7 

383.3 

367.0 

352.8 

340.1 

245 

531.3 

509.4 

479.5 

457.1 

432.6 

416.3 

400.6 

384.2 

368.3 

353.8 

339.8 

246 

395.0 

418.4 

437.2 

438.5 

428.9 

424.2 

424.1 

420.2 

416.9 

415.3 

413.9 

247 

397.2 

401.6 

408.3 

413.5 

419.6 

422.8 

423.2 

422.8 

417.4 

411.6 

404.5 

248 

381.0 

382.1 

379.3 

377.9 

375.7 

372.2 

371.5 

365.9 

359.0 

354.5 

350.7 

249 

383.5 

381.9 

388.2 

378.6 

374.9 

371.3 

367.9 

362.8 

356.9 

354.6 

353.7 

250 

319.1 

337.5 

358.6 

377.5 

392.6 

403.3 

407.7 

406.6 

399.9 

390.6 

377.1 

251 

262.6 

268.5 

278.9 

287.6 

294.8 

295.4 

294.0 

289.9 

278.7 

267.0 

261.5 

252 

58.0 

54.1 

67.0 

69.5 

65.3 

78.9 

78.7 

79.5 

80.3 

90.0 

81.5 
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Table CXXIIL- AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: y8 = 2.0°, M w = 1.50, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 


[ominal a 

WBM 


2.0° 


6.0° 

msM 

THEM 

■regai 

ifiai 

1T3K a 


R 644 

R 645 

R 646 

R 647 

R 648 


R 650 

R 651 

R 652 

R 653 

R 654 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

426.3 

444.5 

470.4 

497.2 

522.8 

549.7 

578.4 

610.0 

639.9 

670.6 

700.8 

3 

498.7 

502.9 

508.8 

512.6 

516.3 

513.2 

509.1 

511.7 

513.0 

510.0 

504.6 

4 

557.6 

565.2 

571.9 

575.3 

574.7 

583.0 

591.0 

590.2 

586.7 

582.9 

579.3 

5 

510.5 

511.3 

512.9 

513.5 

514.4 

506.8 

499.2 

499.9 

499.9 

496.2 

490.1 

6 

569.3 

572.4 

573.8 

572.9 

569.0 

573.5 

574.3 

568.2 

561.5 

554.6 

548.6 

7 

519.4 

517.4 

515.3 

512.9 

510.4 

500.2 

489.8 

487.0 

484.2 

477.5 

470.1 

8 

583.1 

583.1 

580.9 

575.9 

569.2 

570.6 

570.9 

563.2 

554.6 

546.2 

538.6 

9 

616.6 

588.0 

556.2 

526.2 

501.1 

472.6 

444.6 

422.0 

397.9 

375.9 

357.3 

10 

371.3 

384.0 

409.0 

433.3 

457.0 

482.2 

513.0 

543.9 

573.0 

600.5 

628.2 

11 

491.4 

492.5 

491.2 

493.1 

492.4 

479.8 

477.7 

475.9 

471.6 

465.8 

463.9 

12 

576.4 

576.1 

552.6 

550.1 

545.7 

540.7 

540.7 

533.0 

526.9 

527.2 

535.9 

13 

479.6 

474.3 

473.2 

479.0 

480.6 

469.0 

465.8 

465.0 

461.7 

458.5 

458.5 

14 

537.3 

538.4 

533.7 

531.9 

530.0 

525.3 

524.6 

519.2 

515.0 

514.6 

515.9 

15 

466.8 

462.9 

460.9 

462.0 

460.6 

452.3 

455.2 

455.9 

448.5 

440.4 

434.9 

16 

522.4 

521.9 

514.1 

512.8 

509.1 

504.6 

501.0 

492.9 

489.0 

490.6 

490.4 

17 

641.3 

620.1 

595.7 

569.7 

541.5 

512.7 

488.6 

461.9 

439.2 

418.6 

393.1 

19 

413.6 

409.5 

407.1 

407.4 

405.9 

406.4 

398.1 

395.7 

399.1 

397.1 

391.6 

20 

460.7 

462.8 

466.7 

465.2 

462.7 

457.9 

464.0 

462.7 

460.0 

455.5 

452.6 

21 

395.1 

394.4 

394.6 

397.4 

400.4 

397.8 

399.8 

399.7 

400.1 

399.7 

395.9 

22 

427.1 

431.3 

432.2 

431.8 

431.0 

433.1 

433.8 

434.4 

435.4 

436.0 

437.7 

23 

349.2 

348.9 

348.1 

349.9 

351.7 

355.5 

357.3 

357.6 

356.0 

351.8 

347.5 

24 

357.6 

358.8 

358.9 

368.0 

363.7 

374.8 

383.9 

361.5 

364.1 

357.8 

356.1 

25 

348.8 

339.2 

339.9 

342.3 

341.8 

345.4 

340.9 

338.1 

339.6 

338.2 

335.8 

26 

383.4 

372.5 

372.4 

373.5 

379.4 

372.9 

374.8 

371.7 

384.3 

384.2 

363.4 

43 

471.2 

475.9 

484.9 

492.6 

499.5 

501.3 

506.5 

516.5 

518.1 

515.2 

511.9 

44 

521.8 

530.8 

534.5 

538.1 

542.3 

545.0 

550.7 

552.5 

554.0 

554.4 

554.5 

67 

318.8 

321.3 

326.5 

331.4 

331.3 

342.0 

337.2 

335.6 

334.6 

332.7 

332.3 

68 

355.1 

356.7 

362.5 

367.3 

372.8 

374.5 

374.3 

373.7 

371.7 

371.3 

369.1 

85 

526.5 

528.3 

531.0 

532.6 

533.9 

528.4 

523.2 

522.2 

520.8 

515.5 

507.1 

86 

561.5 

576.0 

592.0 

606.3 

619.2 

639.5 

657.1 

667.7 

874.7 

682.0 

688.9 

87 

455.0 

469.9 

490.9 

511.2 

535.4 

551.2 

566.7 

588.2 

607.8 

625.7 

641.2 

88 

397.1 

396.6 

405.7 

422.9 

443.3 

465.4 

485.6 

507.3 

529.1 

558.0 

584.9 

89 

312.9 

320.5 

333.8 

349.9 

367.6 

387.5 

406.5 

429.5 

445.4 

468.6 

497.5 

90 

317.1 

326.3 

343.9 

359.2 

377.7 

399.2 

420.1 

435.0 

461.0 

481.5 

509.7 

91 

315.9 

321.9 

333.5 

348.6 

367.8 

392.5 

410.4 

428.3 

451.4 

476.4 

503.8 

921 

627.3 

600.9 

569.1 

538.9 

509.3 

479.9 

453.3 

430.9 

408.8 

386.4 

366.5 


* # 
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Table GXXHL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: — 2.0°, = 1.50, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

rominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 


6.0° 

msM 

mfti 

KEIoii 

WTWXM 

THEM 


R 644 

R 645 

R 646 

R 647 

R 648 

R 649 

R 650 

R 651 

R 652 

R 653 

R 654 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

453.4 

477.5 

503.4 

529.4 

557.3 

590.6 

622.7 

656.6 

687.7 

719.3 

750.4 

93 

365.7 

380.4 

405.2 

429.7 

453.3 

476.4 

507.1 

537.6 

564.5 

590.9 

618.1 

94 

447.2 

468.4 

494.4 

522.8 

555.0 

586.6 

616.8 



709.6 

740.1 

95 

381.5 

380.9 

390.1 

407.5 

427.9 

450.2 

470.5 

492.2 

514.2 

543.2 

570.2 

125 

367.7 

367.5 

370.8 

372.3 

373.2 

372.0 

371.4 

369.9 

364.3 

356.6 

349.5 

126 

421.1 

423.9 

420.1 

420.2 

415.6 

419.9 

414.6 

409.7 

403.6 

394.8 

386.3 

128 

753.6 

726.6 

696.7 

665.5 

634.2 

604.3 

577.3 

555.0 

535.0 

516.0 

497.8 

132 

319.5 

320.6 

323.6 

329.6 

337.8 

349.6 

364.4 

379.5 

395.4 

416.6 

437.6 

201 

997.3 

977.4 

954.1 

929.3 

902.2 

869.5 

837.2 

803.4 

770.1 

734.6 

699.7 

202 

1062.7 

1052.5 

1039.6 



984.2 

960.7 

937.0 



851.5 

203 

1081.5 

1081.9 

1080.9 

1076.1 

1071.1 

1057.9 

1044.7 

1030.9 

1010.6 

989.3 

966.1 

204 

1044.0 

1056.6 

1067.9 





1079.1 

1070.2 

1060.0 

1046.0 

205 

947.7 

971.1 

993.1 

1014.1 

1033.3 



1070.9 

1077.0 

1080.3 

1079.2 

206 

836.0 

865.2 

892.2 

920.7 

946.9 

972.2 

994.0 

1014.9 

1032.7 



207 

740.8 

770.6 

798.8 

829.3 

857.6 

887.3 

913.8 

941.1 

965.7 

987.1 

1007.1 

208 

675.0 

702.4 

730.9 

761.0 

790.1 

821.3 

850.0 

880.2 

907.7 

932.8 

957.5 

209 

866.9 

871.2 

873.7 

876.3 

876.0 

869.4 

862.1 

853.9 

844.5 

833.6 

819.9 

210 

940.8 

948.7 

954.0 

959.1 

961.3 

957.5 

952.7 

947.0 

937.1 

927.2 

913.6 

211 

1008.8 

1020.3 

1028.8 

1036.2 

1041.4 

1040.1 

1037.5 

1034.0 

1024.2 

1014.3 

1000.2 

212 

1036.4 

1047.3 

1058.6 

1064.9 

1072.4 

1073.3 

1072.6 

1069.6 

1061.7 

1051.1 

1037.3 

213 

989.9 

997.2 

1006.2 

1010.2 

1016.7 

1017.7 

1015.8 

1010.0 

1001.9 

991.2 

977.8 

214 

917.2 

921.6 

927.0 

929.2 

933.3 

935.1 

931.8 

923.1 

914.0 

903.1 

890.2 

215 

622.8 

595.1 

562.8 

533.3 

508.7 

478.8 


428.1 

405.4 

382.7 

362.4 

216 

527.5 

532.0 

538.0 

543.3 

548.3 

546.2 

544.1 

545.4 

546.4 

543.5 

537.7 

217 

588.4 

595.2 

801.5 

805.6 

608.0 

617.9 

624.3 

622.7 

618.8 

614.8 

610.7 

218 

450.6 

471.4 

497.7 

523.5 

554.2 

585.6 

615.2 

647.1 

677.4 

708.1 

738.3 

219 

379.5 

381.2 

383.3 

386.8 

393.2 

392.1 

395.9 

395.5 

392.9 

393.6 

388.9 

220 

406.8 

412.7 

414.8 

418.4 

419.8 

426.6 

433.5 

435.8 

436.2 

434.1 

433.5 

221 

379.3 

375.6 

380.5 

347.6 

345.8 

341.5 

343.8 

344.9 

344.0 

342.8 

338.7 

222 

408.4 

405.9 

392.2 

379.6 

378.1 

373.1 

375.7 

375.0 

374.8 

373.2 

367.8 

223 

367.3 

383.2 

351.0 

341.7 

342.6 

334.8 

338.7 

337.0 

335.7 

332.5 

329.8 

224 

390.7 

392.1 

378.5 

367.7 

387.0 

367.8 

366.9 

365.1 

365.2 

366.6 

361.9 

225 

544.6 

524.5 

497.9 

476.7 

453.2 

432.4 

410.1 

392.3 

374.9 

361.0 

345.6 

226 

757.3 

729.0 

700.0 

669.8 

639.8 

609.4 

579.0 

549.7 

521.4 

495.5 

4742 

227 

822.3 

794.2 

765.6 

735.9 

705.1 

672.8 

640.2 

607.2 

578.6 

546.7 

513.9 

228 

906.9 

879.3 

851.3 

821.6 

789.8 

754.2 

718.2 

879.6 

645.0 

606.9 

568.6 


































































































































































































































































































































































































































TaUe GXXHL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: fi = 2.0°, M m = 1.50, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominai a 

-2.0° 

0.0° 


4.0° 

6.0° 

Hi 

■XSQfl 

■Efim 

MS 53fl 

■BUSH 

[KEUI 

R 644 

R 645 

R 646 

R 647 

R 648 

R 649 

R- 650 

R 651 

R 652 

R 653 

R 654 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

546.9 

570.9 

599.2 

627.9 

657.3 

689.7 

720.6 

753.8 

784.7 

815.0 

845.1 

230 

333.8 

341.5 

359.1 

376.8 

400.7 

425.4 

441.4 

462.4 

490.4 

518.1 

545.1 

231 

671.1 

670.3 

669.4 

668.0 

665.4 

657.3 

647.2 

639.2 

633.2 

623.9 

613.0 

232 

801.4 

802.8 

803.3 

803.8 

801.6 

793.2 

784.3 

774.5 

765.3 

753.9 

740.2 

233 

846.4 

847.8 

849.7 

849.7 

851.0 

852.8 

847.9 

837.8 

827.8 

817.3 

805.4 

234 

725.9 

725.9 

725.6 

724.1 

722.2 

725.8 

722.2 

712.1 

701.9 

692.8 

683.1 


369.6 

380.7 

395.9 

405.5 

412.5 

408.4 

412.6 

413.2 

415.8 

414.1 

406.3 

236 

347.3 

361.9 

379.3 

394.8 

413.2 

415.3 

424.9 

435.3 

447.0 

459.4 

468.5 

237 

327.6 

335.0 

351.0 

368.6 

387.8 

401.9 

415.5 

441.4 

466.6 

493.6 

514.8 

238 

322.5 

328.3 

341.6 

360.3 

385.5 

405.5 

421.1 

441.4 

466.6 

494.4 

518.7 

239 

311.2 

318.9 

336.4 

356.6 

378.5 

400.5 

421.2 

440.8 

464.1 

492.1 

519.0 

240 

288.4 

291.3 

299.7 

315.5 

330.8 

343.4 

357.6 

370.7 

389.0 

411.7 

434.9 

241 

296.9 

308.8 

325.5 

341.1 

349.5 

356.8 

366.1 

375.5 

382.3 

386.3 

393.1 

242 

164.7 

163.8 

155.0 

146.2 

136.5 

125.8 

119.7 

114.8 

109.7 

104.7 

101.2 

243 

265.9 

257.8 

246.9 



210.2 

202.0 

195.4 

189.5 

182.7 

175.3 

244 

522.2 

499.7 

476.2 



402.7 

389.3 

378.0 

364.7 

349.4 

338.9 

245 

523.9 

502.6 

482.1 

459.0 

438.6 

416.1 

399.1 

383.1 

368.3 

352.0 

336.3 

246 

375.9 

375.4 

396.5 

402.7 

401.4 

402.8 

401.9 

393.1 

391.2 

391.3 

391.4 

247 

379.7 

383.7 



403.0 

399.6 

399.7 

398.1 

393.5 

386.3 

379.8 

248 

353.4 

352.1 

353.2 

353.7 

353.0 

358.8 

356.7 

349.9 

345.4 

342.8 

337.6 

249 

400.6 

400.8 

400.2 

400.0 

394.6 

393.6 

387.7 

380.2 

373.2 

369.0 

365.8 

250 

280.6 

297.3 

322.2 

345.6 

367.5 

382.0 

391.9 

394.3 

392.5 

386.2 

375.3 

251 

251.3 

257.2 

267.5 

275.4 

283.4 

288.5 

283.5 

278.7 

268.3 

255.7 

249.1 

252 

58.1 

55.4 

66.8 

68.0 

69.2 

73.5 

75.6 

79.8 

81.7 

82.3 

82.7 
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Table GXXIV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: fi - -2.0°, M m = 1.50, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

h 

fominal a 

-2.0° 

■EXDfl 

2.0° 

4.0 6 

6.0° 

mmn 

WiliM 

mi 

METflii 

■rciai 

■raffia 

R 633 

R 634 

R 635 

R 636 

R 637 

R 638 

R 639 

R 640 

R 641 

R 642 

R 643 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

425.4 

447.0 

469.2 

496.5 

523.1 

549.4 

580.7 

608.7 

640.0 

671.3 

701.9 

3 

552.0 

560.6 

565.4 

567.0 

567.7 

572.7 

576.5 

573.5 

571.5 

568.4 

564.6 

4 

507.8 

511.0 

515.2 

519.8 

522.8 

520.1 

524.8 

527.0 

526.3 

520.6 

513.8 

5 

566.6 

570.7 

571.0 

568.3 

566.1 

567.3 

567.4 

561.7 

557.1 

551.9 

546.7 

6 

517.3 

515.9 

515.7 

517.6 

516.7 

510.1 

509.4 

509.9 

506.6 

499.3 

491.2 

7 

574.4 

574.7 

571.1 

564.7 

558.4 

556.6 

554.2 

546.5 

539.9 

532.2 

523.7 

8 

531.3 

527.1 

524.1 

522.1 

518.0 

508.2 

506.7 

505.7 

501.3 

492.4 

483.3 

9 

614.4 

584.2 

554.5 

525.1 

497.3 

474.1 

446.6 

427.7 

404.4 

382.0 

360.4 

10 

370.6 

388.5 

412.5 

433.0 

457.1 

483.5 

516.5 

542.9 

571.1 

600.9 

631.1 

11 

561.6 

566.3 

556.5 



542.9 

540.7 

537.4 

530.8 

531.2 

546.0 

12 

489.4 


485.5 

491.1 

487.1 

481.3 

479.8 

477.2 

475.8 

474.6 

485.1 

13 

545.9 

543.5 

540.1 

541.3 

537.5 

529.4 

528.2 

525.7 

519.2 

517.8 

520.1 

14 

470.8 

467.3 

472.4 

478.2 

474.8 

467.6 

466.6 

464.6 

463.2 

462.5 

461.8 

15 

531.0 

526.4 

522.9 

524.1 

518.7 

513.9 

511.7 

506.4 

497.0 

494.6 

493.8 

16 

454.7 

452.6 

451.6 

449.8 

449.9 

447.7 

453.1 

446.5 

439.2 

434.7 

434.9 

17 

642.7 

623.8 

600.6 

572.7 

538.6 

508.0 

480.4 

458.6 

434.8 

414.9 

392.5 

19 

445.1 

450.9 

461.6 

480.2 

458.0 

446.0 

443.8 

444.8 

444.3 

443.2 

438.4 

20 

428.8 

422.0 

420.3 

416.5 

413.6 

419.3 

412.5 

411.5 

414.9 

413.7 

409.7 

21 

434.4 

435.1 

436.0 

436.9 

437.8 

439.6 

438.7 

438.5 

439.1 

437.7 

435.5 

22 

393.3 

390.2 

391.7 

393.9 

395.2 

391.2 

399.5 

400.2 

400.2 

404.3 

401.2 

23 

395.7 

391.9 

390.4 

390.0 

391.0 

388.6 

389.0 

387.1 

390.3 

383.2 

384.9 

24 

323.7 

324.8 

324.4 

330.9 

333.4 

344.3 

333.6 

335.9 

344.9 

334.8 

326.0 

25 

394.1 

375.8 

375.4 

377.8 

378.0 

370.2 

373.4 

372.2 

367.8 

367.2 

363.5 

26 

351.0 

339.9 

338.5 

340.2 

339.7 

347.1 

345.7 

341.5 

339.7 

337.7 

333.3 

43 

528.2 

537.3 

545.2 

554.9 

559.5 

564.2 

575.8 

579.3 

579.8 

580.1 

579.3 

44 

473.6 

481.0 

488.0 

495.1 

500.3 

504.8 

514.5 

520.0 

523.0 

522.9 

519.2 

67 

359.3 

359.6 

360.0 

364.8 

373.4 

368.2 

388.7 

370.8 

369.4 

369.7 

364.9 

68 

326.4 

328.9 

332.3 

335.5 

335.7 

348.6 

345.4 

343.1 

343.6 

344.6 

339.6 

85 

581.6 

585.3 

587.7 

587.4 

586.6 

590.1 

590.0 

585.9 

582.0 

577.1 

571.6 

86 

523.8 

534.9 

547.6 

561.2 

574.3 

581.8 

594.2 

606.0 

615.2 

621.4 

624.9 

87 

477.0 

499.0 

519.7 

541.2 

563.3 

586.8 

611.8 

630.9 

651.6 

671.3 

660.1 

88 

390.5 


406.8 

423.3 

450.1 

474.3 

495.6 

508.7 

529.8 

554.1 

576.2 

89 

314.0 

327.3 

341.2 

356.9 

374.0 

396.6 

421.2 

439.5 

457.7 

480.2 

504.9 

mm 

314.4 

326.1 

336.8 

351.5 

373.6 

390.2 

411.6 

431.7 

451.8 

475.1 

469.8 

91 

313.7 

323.5 

336.9 

353.3 

372.1 

392.3 

413.1 

434.1 

455.5 

478.1 

502.6 

921 

635.5 

607.0 

577.7 

551.4 

521.2 

487.8 

458.3 

438.9 

416.0 

391.2 

367.7 
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Table CXXTV: AEDC 16* Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: - -2.0°, = 1.50, q,, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

[omrnnl a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

msM 

THEM 

T3TTM 

mem 

WTlFiM 

IWifiTi 

R 633 

R 634 

R 635 

R 636 

R 637 

R 638 

R 639 

R 640 

R 641 

R 642 

R 643 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

451.7 

475.5 

501.0 

527.3 

555.4 

587.2 

622.8 

6546 

687.6 

718.4 

749.9 

93 

366.7 

385.4 

409.3 

429.0 

452.5 

476.6 

508.9 

535.8 

561.7 

590.6 

620.9 

94 

439.9 

463.8 

489.3 

517.1 

551.0 

581.1 

613.6 

642.5 

6740 

7041 

7344 

95 

374.9 

383.0 

391.2 

407.9 

4348 

459.1 

480.6 

493.7 

5149 

539.3 

5644 

125 

409.9 

412.3 

410.2 

412.2 

407.5 

413.6 

407.0 

4043 

396.7 

388.7 

382.6 

126 

379.1 

381.7 

384.5 

384.5 

383.8 

380.3 

382.2 

380.6 

378.6 

371.5 

362.9 

128 

754.3 

726.6 

694.4 

660.4 

627.1 

601.9 

577.9 

558.4 

538.3 


496.8 

132 

315.8 

318.3 

323.6 

328.6 

336.4 

352.3 

367.7 


389.6 

412.9 

430.1 

201 

1001.2 

980.5 

956.8 

931.1 

900.2 

871.7 

838.2 

806.0 

773.6 

739.4 

703.5 

202 

1065.7 

1054.9 

1041.8 

1027.2 

1006.6 

989.1 

962.3 

936.5 

911.6 

8847 

855.5 

203 

1083.0 

1083.5 

1082.6 

1079.6 

1070.7 

1063.2 

10445 

1028.2 

1011.3 

992.6 

969.4 

204 

1045.5 

1058.6 

1070.1 

1079.0 

1083.9 

1087.5 

1081.3 

1076.4 

1070.2 

1063.0 

1049.9 

205 

947.4 

■FVT1H 

995.3 

1016.1 

1035.8 

1052.0 

1061.1 

1069.1 

1075.6 

1082.1 

1082.7 

206 

835.6 

864.9 

895.0 

922.6 

950.9 

975.6 

996.6 

1013.8 

1030.9 

1048.3 

1060.7 

207 

739.8 

769.0 

800.2 

830.2 

861.4 

889.6 

917.4 

940.1 

963.9 

987.7 

1008.0 

208 

673.6 

701.0 

731.2 


793.5 

823.1 

853.6 

879.2 

906.1 

932.9 

957.4 

209 

915.0 

922.3 

925.2 

925.1 

927.8 

928.3 

925.9 

9146 

9042 

892.6 

881.0 

210 

981.1 

990.9 

996.7 

999.6 

10046 

1006.4 

1005.0 

9945 

985.6 

975.5 

963.9 

211 

1031.4 

1043.7 

1053.1 

1059.5 

1065.8 

1069.0 

1066.5 

1058.3 

1050.9 

1042.2 

1029.5 

212 

1016.6 

1027.8 

1039.7 

1049.1 

1051.6 

10546 

1045.4 

1042.4 

1036.4 

1029.5 

1016.4 

213 

952.3 

960.5 

970.6 

977.1 

976.4 

976.8 

965.1 

961.7 

955.4 

947.3 

933.7 

214 

867.9 

872.6 

880.4 

883.0 

880.4 

877.9 

864.9 

860.8 

8541 

8446 

830.8 

215 

627.7 

596.8 

564.1 

531.6 

5049 

477.6 

450.5 

431.4 

408.8 

385.1 

362.9 

216 

578.9 

586.7 

593.4 

597.1 

600.5 

607.5 

611.6 

610.2 

609.0 

606.4 

603.6 

217 

539.5 

543.7 

549.3 

554.1 

557.5 

556.5 

558.6 

560.7 

559.5 

553.5 

545.4 

218 

452.0 

474.6 

499.7 

525.8 

556.5 

588.7 

622.6 

652.2 

6843 

7149 

745.7 

219 

419.2 

419.7 

422.7 

426.1 

428.1 

435.0 

437.7 

437.5 

435.1 

436.8 

432.4 

220 

374.7 

373.2 

377.9 

383.3 

389.3 

387.5 

398.3 

397.0 

3945 

395.5 

392.9 

221 

409.3 

406.7 

388.7 

373.6 

373.7 

369.9 

371.6 

372.7 

3745 

370.3 

368.7 

222 

379.8 

374.5 

357.8 

344.3 

345.0 

351.7 

3443 

3447 

343.8 

341.9 

340.1 

223 

393.0 

391.4 

377.7 

365.2 

365.5 

365.7 

365.5 

3643 

363.4 

3645 

361.6 

224 

366.8 

361.6 

347.4 

337.3 

336.7 

337.8 

336.0 

332.4 

331.5 

330.6 

329.1 

225 

549.1 

528.4 

497.5 

470.1 

448.3 

425.7 

408.5 

393.4 

375.3 

360.8 

346.8 

226 

759.0 

728.9 

697.8 

666.7 

635.1 

6044 

5746 

551.0 

5249 

499.7 

477.0 

227 

824.7 

796.0 

765.3 

734.1 

701.9 

670.1 

638.0 

610.4 

582.3 

550.9 

517.9 

228 

909.5 

882.0 

851.9 

820.0 

785.9 

752.5 

716.6 

682.0 

647.4 

610.0 

570.3 
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Table GXXIV: AEDC 16’ Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: fi = -2.0°, M B = 1.50, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

fominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 


THEM 


TTli 



R 633 

R 634 

R 635 

R 636 

R 637 

R 638 

R 639 

R 640 

R 641 

R 642 

R 643 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

545.3 

569.7 

597.4 

627.5 

658.8 

689.3 

723.2 

753.2 

7849 

8142 

8447 

230 

324.3 

337.3 

356.8 

376.7 

397.3 

420.0 

442.9 

463.8 

486.9 

512.6 

541.8 

231 

726.3 

727.6 

726.3 

723.4 

721.0 

721.5 

717.1 

709.5 

700.1 

690.6 

681.0 

232 

852.1 

856.4 

856.9 

854.8 

855.1 

8546 

850.5 

839.8 

828.7 

816.4 

8046 

233 

795.3 

797.0 

801.0 

799.5 

795.3 

790.4 

777.3 

772.4 

765.6 

755.1 

742.0 

234 

672.3 

671.3 

671.6 

668.4 

664.1 

657.8 

647.5 

6443 

639.4 

630.0 

618.9 

235 

394.1 

413.8 

425.7 

441.3 

449.8 

452.3 

4548 

459.4 

465.2 

4646 

4648 

236 

359.5 

379.7 

397.8 

419.1 

439.9 

455.7 

461.5 

4748 

491.2 

500.7 

511.3 

237 

325.3 

338.0 

353.8 

372.9 

400.4 

422.1 

437.3 

457.0 

478.8 

500.2 

531.0 

238 

317.8 

327.9 

346.5 

368.6 

395.4 

417.6 

432.8 

450.6 

477.5 

502.0 

528.2 

239 

312.8 

322.9 

340.6 

362.6 

391.1 

416.0 

435.9 

447.6 

469.1 

493.5 

519.2 

240 

290.8 

297.8 

309.6 

322.0 

332.7 

343.3 

358.8 

376.8 

395.1 

421.7 

447.9 

241 

279.2 

299.1 

321.8 

345.2 

363.8 

385.1 

391.9 

398.6 

411.6 

4246 

433.7 

242 

170.3 

163.3 

154.9 

146.0 

135.4 

1240 

117.8 

113.9 

109.0 

1043 

99.9 

243 

267.4 



235.9 

222.4 

209.0 

201.6 

196.5 

189.8 

182.7 

175.1 

244 

522.6 

496.8 

479.4 

453.3 

428.7 

408.3 

392.0 

3845 

371.7 

359.9 

346.8 

245 

527.2 

504.3 

479.4 

458.4 

439.2 

417.4 

397.4 

3840 

372.0 

358.2 

344.8 

246 

422.5 

448.4 

454.7 

457.9 

448.2 

441.5 

446.6 

442.0 

439.3 

437.3 

436.5 

247 

409.6 

418.9 

428.6 

435.1 

439.3 

440.7 

442.4 

440.5 

441.8 

438.0 

429.6 

248 

398.9 

398.1 

396.9 

396.4 

395.0 

386.3 

385.2 

379.8 

3749 

370.1 

366.8 

249 

361.0 

359.8 

362.0 

363.1 

360.6 

363.9 

364.2 

359.0 


344.9 

342.3 

250 

346.4 

366.7 

385.0 

400.5 

416.0 

4248 

423.0 

419.0 

409.6 

396.9 

3741 

251 

269.8 

279.1 

289.5 

300.2 

3046 

302.5 

303.1 

2944 

283.0 

275.7 

271.8 

252 

54.5 

52.9 

64.2 

67.0 

60.6 

72.8 

78.0 

78.7 

iKHO 

80.9 

81.5 
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Table CXXV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /} = 6.0°, M B = 1.50, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 


ominal a 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

msM 

mm 


\MEM 

im 

R 659 

R 660 

R 661 

R 662 

R 663 

R 664 

R 665 

R 666 

R 667 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

441.2 

463.8 

490.3 

516.8 

546.4 

573.5 

602.8 

632.5 

664.9 

3 

453.8 

455.1 

457.9 

460.8 

460.7 

460.7 

458.2 

455.9 

451.2 

4 

612.9 

621.4 

628.2 

635.2 

642.1 

647.0 

648.6 

647.3 

645.8 

5 

460.5 

458.8 

457.6 

456.7 

454.0 

451.7 

447.5 

444.6 

439.8 

6 

623.0 

625.9 

627.4 

630.4 

631.8 

629.6 

625.6 

619.9 

614.7 

■a 

466.8 

463.3 

459.5 

454.9 

449.5 

443.6 

436.2 

430.8 

424.7 

8 

634.4 

634.1 

631.6 

629.3 

626.8 

623.1 

616.8 

609.1 

601.8 

9 

579.3 

551.3 

524.8 

497.2 

465.5 

441.7 

418.5 

396.2 

373.9 

10 

384.7 

402.8 

425.8 

452.3 

480.0 

505.6 

534.6 

564.7 

595.2 

ID 

440.1 

439.7 

438.7 

434.3 

422.8 

419.6 

410.2 

407.1 

404.7 

12 

631.7 

624.7 

613.8 

609.0 

607.1 

603.2 

597.3 

589.7 

582.0 

13 

425.7 

423.6 

425.5 

424.1 

419.1 

416.6 

410.4 

408.0 

404.4 

14 

601.2 

601.7 

600.4 

596.4 

592.7 

586.2 

580.5 

573.6 

566.6 

15 

415.4 

412.3 

410.9 

410.6 

405.2 

400.4 

395.9 

395.9 

395.8 

16 

583.5 

581.3 

575.7 

571.8 

569.8 

565.2 

556.4 

547.5 

539.3 

17 

603.6 

571.8 

542.0 

511.9 

482.2 

461.2 

435.4 

414.3 

391.5 

19 

375.3 

372.1 

369.3 

365.6 

363.9 

365.7 

360.2 

355.5 

353.6 

20 

508.9 

510.1 

509.2 

507.4 

505.0 

505.3 

508.7 

509.1 

507.0 

21 

361.0 

361.3 

364.7 

368.5 

363.9 

362.7 

365.7 

366.5 

361.8 

22 

473.3 

475.0 

474.7 

477.7 

476.1 

473.7 

475.6 

476.9 

477.9 

23 

318.3 

321.0 

325.0 

327.3 

330.4 

327.1 

325.2 

324.3 

319.9 

24 

397.5 

396.4 

400.2 

403.5 

413.7 

409.1 

408.0 

406.5 

400.5 

25 

322.3 

317.0 

318.1 

322.3 

318.6 

316.4 

316.2 

317.8 

315.4 

26 

409.1 

409.8 

408.9 

408.5 

409.0 

412.3 

406.3 

402.3 

402.8 

43 

429.7 

433.9 

438.2 

439.6 

441.9 

441.0 

438.7 

441.8 

441.4 

44 

569.1 

573.0 

573.2 

574.5 

580.0 

585.1 

591.7 

593.7 

597.5 

67 

305.8 

309.7 

312.6 

312.4 

311.1 

313.7 

310.3 

310.5 

308.4 

68 

397.5 

401.2 

403.1 

404.6 

409.3 

412.8 

413.2 

412.7 

412.9 

85 

470.6 

470.8 

474.2 

475.0 

471.5 

469.5 

464.9 

460.9 

455.2 

86 


638.4 

655.4 

673.4 

691.6 

707.6 

720.3 

731.1 

741.9 

87 

441.2 

454.3 

472.7 

493.4 

510.3 

526.7 

541.7 

557.7 

573.9 

88 

398.0 

406.4 

422.1 

443.3 

466.0 

484.3 

506.3 

532.7 

561.7 

89 

317.9 

329.8 

344.6 

361.8 

381.7 

398.0 

416.4 

438.2 

462.5 

90 

327.5 

341.3 

358.2 

376.2 

397.7 

421.7 

446.5 

467.8 

493.5 

91 

323.1 

334.3 

348.0 

364.5 

384.4 

403.7 

425.8 

449.5 

476.3 

921 

596.5 

569.7 

542.5 

512.3 

481.5 

456.9 

432.2 

408.6 

384.3 




f 
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TaUe GXXV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /3 = 6.0°, M m = 1.50, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

ft 659 

ft 660 

ft 661 

ft 662 

ft 663 

ft 664 

ft 665 

ft 666 

ft 667 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

475.1 

500.1 

525.3 

555.5 

588.0 

618.7 

650.1 

681.5 

714.2 

93 

379.3 

398.8 

421.7 

447.2 

473.9 

499.8 

529.1 

557.7 

586.1 

94 

468.9 

493.8 

522.3 

555.2 

586.6 

615.7 

646.2 

676.8 

709.3 

95 

382.4 

390.8 

406.7 

428.1 

450.8 

469.2 

491.3 

517.8 

546.9 

125 

332.7 

333.2 

335.8 

341.9 

343.6 

343.9 

340.2 

337.5 

331.1 

126 

460.8 

470.3 

470.4 

465.2 

462.4 

457.0 

449.8 

442.3 

432.6 

128 

722.5 

690.6 

657.6 

625.4 

594.8 

570.3 

548.1 

527.2 

506.6 

132 

313.4 

319.2 

325.7 

334.2 

347.6 

360.3 

374.7 

393.2 

413.9 

201 

966.1 

942.6 

917.2 

889.4 

858.0 

828.6 

793.9 

763.4 

728.0 

202 

1040.8 

1027.5 

1011.5 

993.5 

971.8 

951.0 

924.7 

901.3 

872.0 

203 

1071.1 

1069.8 

1065.1 

1057.8 

1046.4 

1034.5 

1018.7 

1003.0 

980.2 

204 

1046.4 

1057.9 

1066.2 

1070.8 

1071.3 

1070.8 

1067.7 

1062.6 

1050.0 

205 

962.1 

985.1 

1006.0 

1024.0 

1038.3 

1050.4 

1061.6 

1068.6 

1070.2 

206 

857.2 

886.7 

914.7 

940.9 

964.7 

986.0 

1007.5 

1024.0 

1038.5 

207 

763.8 

794.6 

824.3 

853.4 

881.5 

907.8 

934.3 

956.7 

979.6 

208 

697.3 

727.2 

756.8 

786.8 

816.6 

844.8 

873.8 

899.3 

926.2 

209 

811.3 

814.1 

815.4 

814.3 

809.6 

805.9 

795.9 

787.5 

774.1 

210 

896.9 

903.0 

907.3 

908.4 

905.5 

905.1 

896.3 

889.1 

876.5 

211 

986.3 

996.1 

1003.1 

1006.7 

1005.5 

1006.6 

1000.0 

993.9 

981.0 

212 

1061.1 

1072.2 

1078.9 

1083.7 

1085.2 

1082.5 

1081.5 

1075.8 

1063.8 

213 

1032.5 

1041.9 

1046.1 

1049.9 

1050.7 

1045.9 

1044.2 

1036.7 

1025.3 

214 

973.5 

980.0 

982.2 

984.4 

983.7 

977.9 

974.2 

964.6 

953.8 

215 

580.6 

551.1 

525.7 

498.4 

469.4 

447.0 

424.6 

402.8 

380.6 

216 

476.4 

480.7 

486.0 

488.9 

487.5 

487.9 

485.8 

484.3 

480.4 

217 

648.9 

657.7 

664.8 

671.8 

678.0 

681.9 

682.3 

680.5 

678.7 

218 

466.0 

488.3 

514.0 

546.6 

577.1 

605.0 

634.6 

664.2 

696.1 

219 

348.8 

352.4 

357.6 

363.1 

359.0 

360.1 

361.2 

358.7 

354.4 

220 

449.0 

454.6 

457.6 

462.4 

466.6 

469.7 

478.4 

482.3 

484.4 

221 

353.2 

344.2 

332.0 

322.8 

322.1 

321.4 

320.6 

318.5 

314.0 

222 

441.3 

426.4 

417.0 

413.7 

409.1 

408.7 

413.2 

413.2 

408.9 

223 

342.5 

334.2 

321.3 

316.7 

315.2 

313.8 

310.7 

307.2 

300.9 

224 

420.7 

409.1 

396.6 

400.0 

402.9 

400.3 

402.7 

406.3 

404.5 

225 

513.7 

494.1 

471.5 

449.9 

426.0 

405.5 

386.1 

370.4 

349.9 

226 

724.3 

695.6 

666.8 

636.6 

604.6 

576.8 

549.5 

522.5 

494.6 

227 

785.4 

756.7 

728.0 

697.4 

664.6 

635.2 

604.2 

575.9 

542.6 

228 

871.6 

842.4 

812.4 

779.8 

744.9 

711.6 

674.8 

641.4 

603.6 
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Table GXXV: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: /S = 6.0°, M # = 1.50, q^, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 

0.0° 

2.0° 

■B2I 

6.0° 

KEa 




wrmm 

R 659 

R 660 

R 661 

R 662 

R 663 

R 664 

R 665 

R 666 

R 667 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

567.6 

595.4 

624.2 

654.6 

685.8 

716.0 

747.1 

777.4 

809.2 

230 

340.7 

354.4 

373.6 

396.8 

421.1 

442.1 

465.5 

W.T-IJI 

516.5 

231 

605.3 

603.9 

603.0 

600.4 

594.1 

587.2 

579.3 

572.1 

561.6 

232 

742.3 

742.7 

742.1 

739.3 

733.4 

727.2 

717.2 

707.9 

694.2 

233 

905.5 

908.6 

909.2 

909.0 

907.2 

900.9 

894.8 

884.5 

874.7 

234 

789.2 

790.7 

790.1 

789.3 

786.8 

781.5 

774.0 

764.3 

755.1 

235 

358.6 

366.9 



369.9 

366.4 

365.1 

360.4 

350.7 

236 

348.5 

360.7 

370.5 

375.8 

377.4 

384.9 

396.5 

405.7 

410.6 

237 

331.9 

339.4 

350.0 

366.3 

385.9 

403.9 

425.4 


464.4 

238 

324.5 

335.5 

350.8 

367.9 

386.7 

404.7 

427.0 

452.2 

479.2 

239 

326.5 

338.5 

355.4 

375.7 

397.7 

416.3 

438.5 

464.5 

492.8 

240 

292.1 

298.2 

309.3 

322.5 

335.9 

349.9 

367.6 

388.0 

412.0 

241 

310.8 

318.2 

327.2 

332.9 

338.8 

344.0 

345.7 

347.3 

347.4 

242 

153.9 

150.6 

144.3 

138.2 

134.0 

133.2 

131.0 

128.6 

125.4 

243 

248.5 

239.6 

229.4 

219.0 

207.3 

199.3 

190.9 

183.6 

175.5 

244 

487.9 

468.9 



398.7 

380.7 

365.9 

358.5 

343.5 

245 

496.7 

473.4 

454.8 

432.7 

409.4 

393.6 

375.6 

361.3 

348.0 

246 

344.2 

356.7 

366.5 

367.9 

360.5 

360.3 

362.9 

355.7 

349.9 

247 

354.7 

356.6 

364.3 

368.5 

362.8 

357.8 

353.8 

350.2 

341.0 

248 

318.2 

320.2 

325.4 

326.1 

331.0 

330.1 

324.9 

321.8 

317.0 

249 

441.1 

437.1 

433.9 

435.1 

435.7 

428.5 

418.8 

412.0 

406.7 

250 

241.6 

265.1 

292.8 

318.2 

339.2 

348.9 

363.9 

368.1 

366.9 

251 

244.3 

251.1 

257.7 

267.7 

267.6 

267.3 

263.9 

257.4 

242.9 

252 

53.4 

64.0 

65.1 

67.4 

70.3 

71.7 

73.8 

74.5 

86.8 
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Table GXXVI: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 6.0°, = 1.50, q„ = 500.0 

oo ^oo 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 



Nominal 0 

Ori- 

-6.0° 

-4.0° 


-2.0° 

-.5° 

0.0° 


1.0° 

mm i 

■Eia 

4.0° 

6.0° 

fice 

R 683 

R 676 

R 677 

R 678 

R 679 

R 680 

R 681 

R 682 

R 684 

R 685 

R 686 

R 687 

ID 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

522.0 

522.9 

524.7 

525.5 

525.4 

525.6 

526.5 

528.2 

529.0 

528.2 

528.2 

526.6 

3 

627.1 

600.9 

584.5 

569.9 

556.3 

551.3 

542.7 

534.9 

514.8 

503.0 

494.5 

468.3 

4 

472.0 

492.5 

508.3 

523.2 

539.1 

546.2 

554.3 

562.3 

582.7 

594.6 

607.3 

637.9 

5 

627.0 

600.4 

583.0 

568.5 

554.2 

549.2 

540.7 

532.8 

512.8 

500.3 

491.4 

464.1 

6 

465.7 

486.0 

502.1 

517.3 

532.8 

539.8 

547.8 

555.7 

575.8 

588.0 

601.2 

631.8 

7 

618.5 

592.1 

574.8 

560.9 

547.1 

542.5 

534.3 

526.9 

508.8 

497.5 

489.1 

461.7 

8 

465.5 

485.2 

502.2 

517.5 

533.3 

540.7 

548.0 

555.8 

575.0 

586.7 

599.0 

628.7 

9 

497.3 

497.6 

497.6 

496.8 

497.0 

496.3 

497.7 

498.8 

504.8 

501.0 

498.5 

495.4 

10 

457.8 

458.3 

458.2 

459.1 

461.4 

460.8 

460.1 

461.3 

463.2 

463.1 

463.5 

460.3 

11 

613.8 

583.5 

564.6 

551.9 

536.5 

527.0 

524.7 

517.1 

496.2 

484.2 

470.4 

434.9 

12 

435.5 

458.8 

473.1 

486.8 

503.8 

512.1 

517.2 

524.7 

546.8 

561.3 

575.4 

609.2 

13 

602.5 

576.4 

554.7 

540.5 

524.4 

514.1 

514.5 

506.5 

487.7 

476.0 

462.6 

429.3 

14 

426.8 

451.2 

463.9 

475.2 

489.8 

496.8 

501.1 

508.8 

532.7 

549.9 

566.8 

597.1 

15 

580.8 

551.0 

534.6 

519.7 

505.9 

496.3 


487.6 

469.6 

456.4 

442.2 

411.2 

16 

400.2 

423.0 

436.4 

450.0 

466.7 

474.6 

479.4 

488.4 

512.0 

526.2 


573.0 

17 

516.1 

529.5 

534.9 

538.3 

536.2 

537.0 

539.2 

544.8 

545.8 

544.5 

535.5 

513.4 

19 

497.3 

476.8 

462.3 

459.0 

442.6 

434.9 

428.5 

423.1 

406.3 

395.0 

387.2 

372.0 

20 

373.8 

392.7 

403.5 

414.1 

424.9 

431.6 

435.8 

442.0 

458.5 

471.9 

484.5 

511.1 

21 

487.0 

466.2 

452.2 

440.5 

429.0 

426.0 

419.5 

416.9 

402.3 

395.3 

388.5 

371.9 

22 

365.1 

378.5 

386.6 

395.4 

404.3 

409.2 

412.6 

421.6 

428.9 

438.3 

447.2 

475.6 

23 

427.3 

407.8 

397.3 

391.3 

379.9 

379.9 

373.1 

366.6 

359.6 

353.9 

350.5 

334.2 

24 

310.6 

319.3 

329.1 

333.7 

341.8 

346.0 

348.1 

355.3 

364.2 

375.7 

380.1 

399.7 

25 

409.4 

395.2 

387.2 

378.7 

367.1 

360.9 

356.9 

357.6 

348.9 

339.4 

332.0 

320.8 

26 

319.0 

328.4 

333.6 

339.9 

349.5 

353.9 

353.9 

356.5 

373.6 

381.8 

389.8 

413.6 

43 

608.2 

589.5 

572.4 

561.0 

548.3 

537.5 

529.5 

526.4 

502.6 

493.5 

481.0 

444.8 

44 

446.2 

470.4 

485.2 

500.8 

515.8 

522.1 

526.1 

531.0 

542.1 

548.6 

554.5 

577.6 

67 

404.2 

387.6 

380.6 

375.0 

358.9 

355.1 

351.6 

351.0 

338.8 

333.0 

326.8 

315.9 

68 

317.7 

328.7 

334.6 

336.5 

343.8 

348.2 

350.0 

352.6 

368.9 

377.7 

384.6 

407.6 

85 

652.5 

621.0 

604.0 

587.7 

571.9 

566.4 

560.5 

553.0 

531.3 

516.7 

506.5 

481.3 

86 

525.4 

545.2 

560.8 

575.8 

589.6 

596.9 


613.0 

629.4 

640.6 

653.0 

680.0 

87 

595.7 

582.0 

574.1 

565.9 

558.7 

556.2 

551.5 

548.1 

537.1 

528.0 

522.3 

501.7 

88 

438.5 

444.7 

449.0 

452.9 

452.2 

450.1 

448.7 

448.6 

448.4 

449.9 

450.9 

450.3 

89 

381.2 

378.9 

377.7 

376.5 

374.6 

373.2 

372.6 

374.6 

373.1 

370.1 

366.8 

361.9 

90 

366.2 

370.3 

373.9 

375.7 

378.1 

377.7 

377.3 

378.0 

379.6 

381.0 

381.9 

383.2 

91 

374.7 

375.0 

374.7 

375.0 

374.8 

374.5 

374.4 

375.0 

373.9 

373.3 

372.5 

369.1 

921 

508.6 

510.6 

514.6 

519.1 

520.2 

516.9 

510.4 

507.6 

506.1 

503.6 

505.8 

509.0 
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Table GXXVL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, M B = 1.50, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal 0 

-6.0° 

-4.0° 

-3.0° 

-2.0° 

-.5° 


.5° 

1.0° 

■aaa 

3.0° 

4.0° 

6.0° 

R 683 

R 676 

R 677 

R 678 

R 679 

R 680 

R 681 

R 682 

R 684 

R 685 

R 686 

R 687 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

553.2 

553.4 

555.4 

557.1 

558.2 

559.5 

562.1 

564.8 

566.2 

565.5 

565.6 

564.4 

93 

452.8 

452.7 

451.4 

453.6 

456.0 

454.8 

454.2 

455.5 

457.1 

457.1 

456.9 

453.5 

94 

547.0 

547.7 

550.8 

553.4 

555.0 

556.5 

558.9 

561.9 

564.1 

564.0 

564.8 

565.0 

95 

423.9 

429.3 

433.7 

437.6 

436.9 

434.8 

433.5 

433.3 

433.1 

434.5 

435.6 

434.9 

125 

460.3 

442.3 

425.9 

410.5 

404.8 

398.4 

395.1 

393.1 

378.8 

370.6 

365.6 

353.0 

126 

349.5 

362.7 

373.8 

382.0 

391.9 

399.2 

400.9 

404.3 

413.8 

422.7 

433.5 

456.1 

128 

626.0 

629.5 

627.9 

627.7 

630.6 

633.6 

635.5 

634.7 

631.2 

627.1 

624.2 

625.7 

132 

334.3 

336.0 

337.6 

337.7 

339.9 

340.5 

339.1 

339.2 

335.2 

335.8 

336.1 

332.5 

201 

893.6 

901.3 

902.1 

901.6 

899.6 

898.9 

895.6 

891.6 

888.9 

887.4 

886.1 

881.1 

202 

1000.1 

1008.9 

1009.0 

1008.8 

1006.5 

1005.9 

1002.2 

998.0 

995.5 

994.6 

992.6 

985.3 

203 

1063.4 

1072.4 

1072.5 

1072.7 

1070.7 

1069.0 

1065.4 

1062.2 

1061.0 

1060.5 

1058.2 

1049.6 

204 

1077.2 

1085.8 

1085.7 

1086.0 

1084.4 

1081.3 

1077.5 

1075.7 

1076.0 

1075.6 

1072.9 

1063.5 

205 

1026.7 

1036.8 

1037.5 

1037.9 

1037.5 

1034.5 

1031.0 

1031.3 

1031.9 

1031.3 

1028.1 

1018.4 

206 

942.1 

951.7 

952.7 

952.7 

952.1 

950.4 

948.3 

949.5 

949.9 

948.7 

945.8 

937.0 

207 

853.8 

861.7 

862.8 

863.0 

862.4 

861.9 

861.3 

862.9 

863.2 

861.6 

859.3 

851.2 

208 

788.1 

793.7 

795.0 

795.3 

795.0 

794.9 

795.1 

796.9 

797.0 

795.4 

793.5 

786.5 

209 

983.4 

958.7 

943.6 

928.4 

909.9 

901.3 

891.4 

885.5 

868.5 

853.8 

839.5 

807.2 

210 

1045.7 

1029.4 

1017.6 

1005.6 

990.2 

982.7 

972.9 

968.0 

954.2 

942.5 

929.7 

900.2 

211 

1083.4 

1079.3 

1073.3 



1052.6 

1045.2 

1041.9 

1034.4 

1028.0 

1019.2 

998.2 

212 

1021.0 

1041.2 

1047.3 

1054.2 

1060.1 

1059.8 

1059.9 

1060.1 

1067.0 

1071.7 

1075.1 

1078.2 

213 

926.2 

954.6 

966.8 

978.8 

990.6 

993.2 

997.4 

999.6 

1012.0 

1021.3 

1030.6 

1046.3 

214 

817.4 

849.6 

866.8 

882.5 

898.2 

903.5 

910.1 

915.0 

931.0 

943.3 

956.7 

983.2 

215 

511.1 

507.9 

505.5 

503.9 

506.3 

506.2 

507.6 

508.2 

506.9 

500.2 

497.2 

495.7 

216 

663.7 

633.9 

617.3 

601.9 

586.4 

581.1 

575.1 

567.8 

545.9 

531.4 

520.9 

494.9 

217 

501.1 

525.7 

542.9 

559.4 

574.3 

581.6 

589.8 

597.8 

616.0 

629.1 

643.4 

674.6 

218 

559.6 

557.9 

558.7 

559.3 

559.1 

559.7 

561.0 

562.8 

562.3 

560.7 

559.9 

556.4 

219 

478.9 

455.7 

441.5 

430.0 

420.6 

417.1 

411.1 

408.1 

394.0 

387.0 

381.3 

365.1 

220 

359.9 

372.6 

380.5 

389.2 

398.8 

403.5 

405.3 

412.4 

419.4 

426.8 

435.1 

460.1 

221 

409.1 

395.9 

385.1 

375.9 

367.1 

362.9 

357.7 

354.3 

344.7 

339.8 

335.7 

327.8 

222 

327.7 

332.8 

339.0 

344.9 

347.8 

352.5 

356.0 

360.1 

368.5 

376.6 

387.5 

406.4 

223 

399.3 

381.9 

374.1 

367.2 

359.5 

355.6 

348.4 

345.2 

338.6 

334.5 

329.8 

316.0 

224 

314.1 

326.0 

331.1 

336.6 

340.0 

342.8 

346.6 

349.8 

359.5 

365.5 

373.6 

395.4 

225 

435.5 

443.8 

446.5 

446.9 

450.4 

449.1 

447.5 

444.4 

450.0 

449.5 

447.4 

444.5 

226 

624.7 

631.7 

634.3 

635.2 

635.2 

634.8 

633.5 

632.1 

632.6 

631.5 

631.5 

632.9 

227 

693.1 

699.6 

701.7 

702.4 

701.5 

700.5 

698.3 

696.1 

695.5 

695.3 

695.3 

692.6 

228 

777.2 

784.7 

786.9 

787.3 

786.1 

785.2 

782.6 

779.2 

777.5 

777.1 

776.5 

774.2 
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Table CXXVL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 6.0°, = 1.50, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal /S 

-6.0° 

WBSM 

-3.0° 

-2.0° 

-.5° 

■EEH 


1.0° 

2.0° 

3.0° 

4.0° 

6.0° 

R 683 

R 676 

R 677 

R 678 

R 679 

R 680 

R 681 

R 682 

R 684 

R 685 

R 686 

R 687 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

656.6 

658.5 

659.9 

660.9 

661.4 

662.0 

663.3 

665.3 

665.7 

664.3 

663.5 

659.1 

230 

396.4 

397.6 

398.2 

400.0 

401.5 

401.8 

401.2 

401.4 

399.0 

397.2 

396.6 

394.3 

231 

791.9 

758.6 

740.0 

722.0 

703.4 

694.7 

686.2 

680.6 

660.4 

644.5 

630.5 

600.0 

232 

917.3 

888.2 

872.0 

855.3 

836.7 

828.1 

818.4 

812.5 

794.4 

779.1 

765.0 

734.1 

233 

732.9 

763.6 

781.4 

797.5 

814.0 

820.4 

827.4 

833.6 

850.5 

864.0 

878.6 

908.8 

234 

599.2 

628.2 

648.2 

665.1 

683.1 

691.4 

699.2 

706.5 

724.8 

739.5 

754.6 

788.1 

235 

492.9 

477.8 

464.7 

450.7 

437.9 

434.7 

428.3 

422.3 

406.9 

399.5 

391.5 

375.2 

236 

469.5 

459.9 

452.9 

441.3 

429.9 

425.8 

420.2 

414.7 

404.6 

398.7 

391.0 

375.8 

237 

408.4 

411.9 

409.6 

404.9 

399.4 

394.6 

390.5 

388.5 

386.3 

382.2 

380.7 

374.3 

238 

393.5 

401.6 

402.4 

399.7 

394.1 

390.3 

387.6 

386.6 

384.9 

384.1 

383.4 

375.6 

239 

382.9 

389.0 

395.0 

395.3 

392.8 

390.0 

387.8 

386.2 

382.8 

383.5 

384.6 


240 

334.3 

335.7 

335.7 

334.7 

334.6 

334.4 

333.2 

333.4 

335.2 

332.4 

328.6 

325.0 

241 

371.5 

367.1 

364.8 

365.1 

362.3 

359.4 

356.3 

357.2 

352.9 

350.5 

347.1 

336.7 

242 

132.0 

130.0 

129.9 

130.1 

130.6 

130.8 

130.7 

131.4 

132.0 

132.1 

132.4 

134.6 

243 

216.1 

215.3 

216.3 

219.3 

222.8 

223.6 

223.9 

223.8 

223.9 

219.3 

217.0 

216.0 

244 

424.4 

427.5 

425.5 

426.9 

426.9 

426.5 

431.1 

428.7 

429.5 

426.6 

423.0 

422.6 

245 

432.0 

431.6 

432.2 

437.8 

436.4 

434.8 

429.9 

434.5 

434.6 

435.4 

436.3 

435.0 

246 

499.6 

479.8 

462.0 

448.6 

448.0 

435.5 

427.2 

421.7 

406.7 

394.7 

385.5 

367.1 

247 

490.2 

472.6 

455.4 

442.3 

430.5 

424.8 

419.7 

414.1 

399.3 

392.4 

387.2 

372.3 

248 

436.7 

409.1 

399.7 

395.6 

387.1 

385.2 

374.2 

368.6 

361.8 

356.0 

349.4 

332.2 

249 

332.5 

342.3 

351.9 

359.9 

368.0 

372.1 

374.2 

380.2 

394.3 

403.4 

409.6 

431.2 

250 

458.3 

442.5 

432.6 

417.7 

405.0 

402.3 

393.6 

391.0 

371.6 

358.2 

347.3 

323.4 

251 

326.9 

313.2 

310.5 

305.6 

302.4 

298.6 

294.6 

290.5 

285.6 

278.2 

277.3 

269.2 

252 

67.0 

69.7 

61.5 

62.7 

63.1 

63.9 

65.4 

67.7 

68.1 

66.7 

66.0 

61.4 
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Table CXXVH: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 10.0°, = 1.50, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal (i 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

R 658 

R 655 

R 656 

R 657 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

580.4 

587.7 

583.5 

577.3 

3 

575.1 

549.6 

516.3 

463.7 

4 

525.0 

558.5 

586.9 

645.6 

5 

565.8 

541.0 

506.2 

454.7 

6 

509.4 

541.0 

569.5 

627.8 

7 

552.5 

530.6 

495.8 

445.6 

8 

507.2 

537.7 

565.6 

620.5 

9 

446.1 

443.3 

441.3 

436.9 

10 

516.2 

519.8 

518.0 

509.2 

11 

539.3 

512.7 

487.1 

422.3 

12 

480.3 

507.0 

535.2 

600.5 

13 

523.6 

498.0 

478.1 

423.6 

14 

466.8 

492.3 

520.3 

584.2 

15 

510.4 

487.3 

464.8 

402.8 

16 

453.5 

473.2 

495.8 

562.7 

17 

479.8 

483.1 

485.2 

458.4 

19 

442.2 

422.9 

402.2 

367.7 

20 

412.3 

438.8 

461.8 

504.4 

21 

436.8 

419.3 

404.5 

368.0 

22 

400.2 

413.5 

431.3 

471.3 

23 

388.1 

373.5 

361.0 

327.9 

24 

334.5 

341.2 

357.6 

405.7 

25 

372.8 

358.2 

342.4 

317.2 

26 

345.9 

352.5 

372.9 

410.8 

43 

574.6 

550.4 

517.1 

444.9 

44 

514.6 

537.9 

550.0 

583.7 

67 

367.8 

353.8 

340.5 

315.0 

68 

345.6 

354.1 

370.9 

411.5 

85 

589.1 

561.3 

528.2 

470.5 

86 

594.1 

630.7 

655.4 

707.5 

87 

611.2 

596.5 

574.0 

530.5 

88 

494.6 

485.8 

489.0 

487.9 

89 

420.9 

417.9 

410.8 

400.8 

90 

411.6 

416.8 

421.4 

424.3 

91 

412.5 

417.3 

414.9 

407.9 

921 

458.3 

449.9 

447.6 

450.5 
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Table GXXVIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, = 1.50, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal /S 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

R: 658 

R: 655 

R: 656 

R 657 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

622.5 

629.8 

626.3 

620.3 

93 

508.7 

511.3 

510.4 

502.1 

94 

613.3 

622.7 

620.8 

618.2 

95 

479.5 

470.6 

474.0 

472.8 

125 

405.0 

390.1 

376.8 

348.0 

126 

384.0 

394.8 

409.4 

452.4 

128 

577.0 

581.6 

576.4 

567.9 

132 

367.5 

369.6 

368.1 

363.2 

201 

837.1 

837.7 

835.2 

826.2 

202 

961.0 

962.4 

960.3 

950.1 

203 

1043.1 

1046.1 

1044.6 

1033.9 

204 

1079.7 

1083.3 

1082.0 

1070.6 

205 

1059.8 

1063.9 

1062.3 

1050.3 

206 

995.3 

998.4 

996.3 

986.1 

207 

916.0 

918.7 

916.4 

907.9 

208 

852.8 

855.5 

853.1 

845.7 

209 

924.2 

887.4 

864.9 

805.2 

210 

1003.4 

973.8 

955.2 

904.3 

211 

1064.7 

1050.3 

1039.4 

1006.2 

212 

1044.3 

1063.8 

1072.1 

1081.6 

213 

963.8 

995.9 

1014.0 

1044.7 

214 

863.7 

903.9 

928.7 

976.5 

215 

450.2 

447.5 

446.6 

441.9 

216 

610.5 

582.3 

549.5 

489.9 

217 

558.1 

593.6 

621.3 

680.9 

218 

622.2 

626.6 

620.3 

608.5 

219 

436.8 

418.2 

400.5 

363.5 

220 

399.2 

414.5 

432.0 

468.8 

221 

370.4 

358.2 

348.2 

323.9 

222 

345.8 

359.6 

371.5 

405.8 

223 

364.6 

351.0 

341.9 

314.9 

224 

337.1 

348.5 

362.1 

397.8 

225 

409.2 

402.4 

406.9 

400.1 

226 

573.8 

576.4 

575.9 

573.4 

227 

637.0 

639.1 

637.4 

632.2 

228 

715.4 

717.8 

716.2 

709.8 




Table CXXVIL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 

Nominal Conditions: a = 10.0°, = 1.50, = 500.0 

Upright, Pressures in psf. Side Probes 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal /? 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

6.0° 

R 658 

R 655 

R 656 

R 657 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

722.7 

727.7 

724.4 

717.6 

230 

442.6 

446.9 

446.0 

446.3 

231 

715.9 

678.8 

651.1 

587.6 

232 

848.9 

811.2 

787.0 

726.5 

233 

776.5 

817.6 

844.6 

899.6 

234 

647.4 

688.7 

717.3 

779.3 

235 

454.2 

439.1 

416.6 

367.9 

236 

461.1 

447.3 

428.7 

387.4 

237 

436.6 

433.0 

421.9 

409.8 

238 

432.2 

432.9 

426.4 

410.3 

239 

434.7 

425.3 

425.9 

421.2 

240 

358.8 

368.1 

363.2 

353.8 

241 

391.5 

384.5 

371.4 

346.2 

242 

119.1 

110.9 

114.8 

126.0 

243 

202.7 

203.8 

202.2 

196.0 

244 

392.1 

398.0 

389.5 

376.6 

245 

397.5 

395.9 

396.1 

390.0 

246 

446.1 

424.3 

402.3 

363.2 

247 

441.1 

424.1 

405.1 

361.6 

248 

384.4 

371.5 

358.6 

330.9 

249 

364.4 

367.8 

382.4 

426.4 

250 

422.5 

408.7 

396.8 

352.9 

251 

302.5 

293.9 

285.3 

268.2 

252 

77.4 

72.2 

79.2 

73.3 
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Table CXXVHL AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /3 — 0.0°, M # = 1.50, q„ = 565.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0" 

TWiHI 

R 1124 

R 1125 

R 1126 

R 1127 

R 1128 

R 1129 

R 1130 

R 1131 

R 1132 

R 1133 

R 1134 

R 1135 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

471.5 

480.2 

509.2 

531.0 

564.0 

590.5 

625.3 

657.7 

691.2 

723.6 

756.9 

790.0 

3 

591.5 

594.8 

602.1 

604.3 

608.3 

611.9 

615.3 

617.7 

617.1 

613.0 

606.6 

599.4 

4 

597.5 

599.4 

606.1 

613.6 

619.9 

624.4 

627.2 

627.3 

626.2 

623.1 

618.8 

613.6 

5 

608.2 

609.5 

611.4 

609.3 

609.4 

611.4 

609.9 

608.5 

604.7 

597.7 

590.0 

582.3 

6 

612.3 

612.1 

613.2 

615.9 

618.2 

618.8 

616.1 

608.3 

603.7 

598.7 

592.4 

585.9 

7 

620.4 

620.0 

617.2 

611.1 

606.1 

602.9 

600.4 

597.8 

590.5 

580.4 

568.7 

558.3 

§_ 

629.2 

627.6 

625.4 

624.7 

621.7 

618.3 

612.6 

604.8 

598.2 

591.6 

583.4 

575.2 

9 

711.1 

693.6 

656.9 

626.2 

592.6 

564.9 

531.9 

502.6 

473.2 

447.4 

422.9 

400.1 

10 

411.1 

416.4 

440.4 

464.1 

489.3 

514.9 

546.4 

581.1 

614.5 

646.9 

676.7 

706.9 

11 

539.5 

543.1 

543.4 

541.3 

540.8 

545.7 

549.6 

547.5 

544.2 

540.2 

535.2 

529.0 

12 

524.1 

523.4 

527.5 

532.3 

541.0 

542.8 

544.4 

545.9 

544.9 

542.3 

538.3 

535.1 

13 

541.7 

542.4 

538.2 

537.2 

540.6 

546.2 

547.8 

543.8 

538.9 

535.2 

531.1 

526.6 

14 

527.5 

528.6 

530.4 

536.5 

541.6 

541.6 

539.7 

539.5 

538.3 

535.6 

532.5 

530.9 

15 

556.6 

555.5 

546.5 

541.9 

541.4 

546.1 

543.3 

536.6 

527.2 

520.3 

514.2 

507.8 

16 

533.2 

532.8 

531.0 

531.6 

531.5 

527.8 

525.8 

523.0 

517.4 

512.8 

508.2 

507.8 

17 

733.8 

723.2 

699.2 

674.0 

644.5 

609.9 

571.8 

543.3 

514.5 

488.0 

466.4 

446.2 

19 

481.7 

484.1 

494.3 

494.2 

492.9 

486.0 

478.1 

477.8 

478.8 

478.2 

474.1 

466.2 

20 

489.5 

491.5 

493.7 

499.1 

497.3 

491.3 

489.1 

487.8 

493.5 

486.9 

482.4 

477.5 

21 

469.5 

468.0 

466.3 

468.6 

470.8 

472.7 

474.4 

473.2 

471.9 

470.8 

473.0 

472.1 

22 

463.2 

463.4 

460.6 

462.6 

468.0 

465.4 

468.2 

466.5 

466.8 

468.2 

470.9 

472.0 

23 

422.5 

424.9 

426.3 

425.3 

421.9 

422.3 

422.2 

421.1 

418.3 

416.6 

417.2 

411.6 

24 

384.9 

386.8 

391.0 

389.6 

399.6 

392.8 

389.7 

390.5 

390.7 

386.5 

385.1 

380.2 

25 

434.0 

424.2 

404.4 

402.2 

403.3 

402.0 

403.8 

402.6 

399.9 

399.3 

396.9 

393.5 

26 

417.0 

409.3 

398.8 

397.6 

397.8 

397.6 

396.6 

394.7 

391.2 

391.0 

392.1 

390.0 

43 

528.4 

533.8 

540.0 

545.5 

554.6 

560.9 

571.5 

577.9 

580.6 

579.9 

576.8 

572.5 

44 

506.9 

511.4 

521.4 

531.1 

542.0 

548.7 

555.2 

561.2 

564.5 

566.5 

565.9 

563.8 

67 

388.7 

385.2 

387.5 

390.4 

395.1 

396.4 

395.0 

397.6 

397.9 

398.4 

395.0 

388.9 

68 

378.5 

377.2 

383.3 

390.7 

393.4 

394.5 

396.1 

395.3 

396.9 

396.2 

396.5 

392.9 

85 

621.7 

623.7 

628.0 

629.9 

630.6 

631.5 

631.0 

630.1 

627.8 

622.1 

614.6 

605.2 

86 

603.6 

610.3 

626.6 

644.5 

663.0 

679.8 

695.7 

707.6 

716.9 

725.6 

733.3 

739.9 

87 

515.6 

525.0 

551.6 

570.1 

595.7 

619.3 

644.6 

668.3 

690.9 

711.2 

730.7 

749.2 

88 

436.1 

437.3 

439.3 

452.0 

476.1 

497.7 

517.0 

537.2 

563.5 

589.3 

621.6 

650.6 

89 

348.5 

353.4 

371.7 

386.0 

402.9 

418.1 

441.2 

468.0 

487.9 

509.5 

532.4 

565.7 

90 

350.0 

354.5 

369.0 

384.3 

406.3 

426.3 

447.9 

466.2 

488.9 

516.8 

538.6 

569.4 

91 

351.6 

351.7 

364.9 

378.6 

399.8 

420.2 

444.9 

467.6 

485.1 

510.7 

537.4 

568.1 

921 

727.1 

709.7 

671.9 

638.1 

605.6 

578.0 

541.2 

510.5 

482.8 

457.5 

431.6 

408.3 
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Table GXXVrCL AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: /S = 0.0°, M b = 1.50, q M = 565.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

KGfl 


Hfl 

4.0° 


HI 

mssm 

mmm 

WHM 

KXDfl 

18.0° 

R 1124 

R 1125 

R 1126 

R 1127 

R 1128 

R 1129 

R 1130 

R 1131 

R 1132 

R 1133 

R 1134 

R 1135 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

497.7 

509.2 

538.1 

566.0 

595.8 

629.3 

671.6 

707.0 

741.0 

775.6 

810.4 

844.4 

93 

404.7 

412.6 

434.9 

459.4 

482.9 

509.5 

539.6 

573.6 

605.4 

635.3 

664.4 

694.2 

94 

487.0 

497.3 

528.1 

554.6 

588.0 

626.1 

665.2 

698.0 

730.7 

763.6 

797.1 

829.9 

95 

420.5 

421.7 

423.7 

436.6 

460.7 

482.6 

501.8 

522.2 

548.5 

574.6 

606.8 

636.0 

125 

436.5 

439.0 

440.7 

444.5 

444.0 

444.8 

442.2 

439.7 

437.1 

430.9 

421.3 

407.5 

126 

444.3 

445.1 

451.0 

451.9 

454.9 

452.4 

449.6 

445.1 

442.2 

435.1 

427.2 

416.1 

128 

862.3 

848.3 

818.1 

785.7 

751.1 

719.4 

684.2 

654.3 

629.1 

603.9 

580.6 

559.3 

132 

355.1 

355.3 

358.3 

363.2 

369.1 

380.5 

391.4 

411.6 

429.6 

446.7 

469.3 

492.0 

201 

1135.5 

1125.6 

1102.1 

1073.7 

1041.6 

1012.3 

975.2 

940.7 

904.6 

864.8 

825.0 

786.0 

202 

1202.6 

1198.6 

1186.5 

1171.6 

1151.3 

1131.7 

1104.9 

1080.5 

1054.6 

1023.4 

991.4 

959.0 

203 

1215.7 

1217.9 

1218.9 

1217.2 

1210.6 

1201.7 

1188.6 

1174.8 

1158.4 

1137.1 

1114.2 

1087.8 

204 

1166.4 

1175.4 

1190.9 

1202.7 

1211.5 

1214.0 

1217.5 

1217.2 

1212.7 

1204.7 

1194.8 

1178.5 

205 

1052.1 

1065.7 

1093.7 

1119.3 

1143.6 

1161.0 

1181.5 

1195.9 



1217.9 

1216.5 

206 

921.8 

938.0 

971.8 



1065.6 

1096.1 

1120.6 

1141.8 

1161.8 

1178.5 

1192.0 

207 

812.4 

829.2 

863.9 

898.6 

935.0 

967.5 

1001.9 

1031.4 

1059.1 

1086.4 

1110.9 

1134.0 

208 

743.1 

758.4 

792.2 

826.4 

863.5 

897.9 

934.3 

965.9 

996.8 



1084.9 

209 

997.0 

999.6 

1005.6 

1009.6 

1009.1 

1005.8 

1002.6 

997.0 

991.8 

982.6 

970.4 

953.8 

210 

1074.6 

1079.3 

1089.3 

1096.2 

1099.2 

1097.5 

1097.2 

1093.7 

1089.7 

1081.8 

1070.9 

1053.8 

211 

1138.1 

1145.6 

1159.3 

1169.8 

1176.4 

1177.1 

1179.8 

1178.4 

1174.1 

1167.1 

1156.3 

1138.9 

212 

1147.3 

1155.8 

1169.9 

1181.5 

1190.5 

1194.1 

1195.9 

1195.3 

1190.5 

1181.2 

1170.8 

1155.3 

213 

1082.5 

1089.1 

1100.6 

1110.2 

1117.0 

1119.9 

1117.5 

1114.9 

1108.9 

1098.4 

1086.9 

1071.6 

214 

996.0 

1000.6 

1009.6 

1016.9 

1021.4 

1021.6 

1016.0 

1011.5 

1003.8 

992.7 

980.4 

965.5 

215 

721.6 

704.6 

668.0 

634.3 

599.5 

575.7 

539.5 

507.8 

479.7 

453.4 

427.8 

405.0 

216 

619.7 

623.6 

632.4 

638.5 

643.6 

648.3 

651.9 

654.1 

654.9 

652.2 

647.3 

640.6 

217 

632.1 

635.4 

642.6 

650.9 

658.0 

663.2 

666.0 

666.1 

663.5 

660.0 

656.2 

650.6 

218 

496.9 

505.8 

535.9 

562.6 

592.6 

627.7 

667.7 

701.5 

735.2 

768.1 

801.9 

835.1 

219 

451.1 

451.6 

448.7 

452.5 

455.7 

462.2 

467.3 

470.3 

467.9 


463.3 

462.1 

220 

439.2 

439.5 

436.4 

441.9 

451.9 

454.5 

462.7 

464.9 

464.8 

462.0 

459.9 

458.3 

221 

443.2 

445.7 

438.5 

420.9 

407.4 

403.6 

403.8 

402.9 

403.1 

403.2 

402.4 

400.8 

222 

436.8 

438.1 

431.1 

413.5 

402.0 

402.2 

402.8 

403.4 

404.3 

403.0 

397.2 

393.9 

223 

426.6 

427.9 

420.5 

404.7 

392.6 

392.5 

396.7 

395.3 

394.4 

393.2 

393.4 

390.6 

224 

421.7 

423.8 

415.1 

396.6 

388.1 

389.9 

391.6 

391.0 

393.8 

395.0 

389.8 

383.1 

225 

630.3 

616.2 

590.1 

563.6 

531.8 

507.6 

477.2 

454.5 

437.1 

422.0 

405.3 

388.1 

226 

868.7 

852.6 

817.1 

782.8 

746.8 

715.6 

680.6 

648.1 

616.2 

582.8 

555.1 

531.1 

227 

941.6 

926.9 

893.4 

857.9 

821.2 

789.1 

752.6 

717.9 

682.6 

648.3 

612.2 

576.1 

228 

1037.3 

1023.2 

992.8 

956.8 

919.1 

885.1 

844.6 

805.7 

766.4 

724.2 

680.5 

637.7 
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Table CXXVHI: AEDC 16* Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: p = 0.0°, = 1.50, q M = 565.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-3.0° 

MEM 


2.0° 



msm 


■ETM 

■031 

■Dfl 

■FErai 

R 1124 

R 1125 

R 1126 

R 1127 

R 1128 

R 1129 

R 1130 

R 1131 

R 1132 

R 1133 

R 1134 

R 1135 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

597.2 

611.4 

642.1 

673.7 

709.9 

745.2 

783.8 

817.7 

851.5 

885.8 

919.7 

952.7 

230 

359.0 

359.8 

380.1 

399.3 

420.3 

441.8 

467.5 

491.1 

518.0 

550.2 

580.0 

610.9 

231 

783.5 

782.8 

782.1 

780.8 

778.2 

774.5 

769.4 

763.5 

757.1 

747.9 

736.5 

724.1 

232 

925.8 

926.6 

929.4 

930.5 

928.0 

923.6 

918.3 

911.6 

905.0 

894.6 

881.3 

865.4 

233 

922.1 

925.1 

930.1 

933.8 

934.8 

932.4 

925.0 

918.3 

909.9 

898.7 

886.6 

872.7 

234 

mnm 

789.4 

790.8 

791.9 

790.9 

787.6 

780.9 

773.7 

764.7 

754.9 

745.2 

733.9 

235 

422.4 

427.9 

443.9 

458.3 

472.0 

481.7 

485.5 

491.9 

498.4 

493.8 

496.5 

491.6 

236 

391.1 

400.4 

422.2 

440.1 

455.9 

473.9 

490.6 

502.4 

515.7 

526.3 

541.7 

551.9 

237 

359.5 

362.5 

380.4 

395.1 

412.9 

434.7 

462.9 

482.0 

503.3 

528.2 

565.3 

591.0 

238 

352.5 

354.1 

368.3 

385.5 

408.2 

431.1 

459.3 

481.1 

504.2 

530.5 

563.9 

591.8 

239 

354.2 

354.2 

369.2 

387.5 

410.8 

434.6 

458.7 

475.4 

501.1 

527.2 

559.4 

589.0 

240 

328.0 

327.8 

339.3 

352.0 

365.2 

375.2 

392.1 

408.0 

425.8 

446.0 

468.5 

494.2 

241 

316.0 

320.9 

343.9 

363.8 

382.5 

400.3 

418.0 

431.5 

443.5 

451.3 

458.2 

466.1 

242 

188.5 

192.5 

182.7 

173.5 

162.8 

152.7 

143.3 

135.2 

126.4 

121.9 

115.5 

111.1 

243 

303.3 

299.8 

285.7 

274.9 

263.4 

253.4 

241.8 

231.8 

221.6 

214.0 

206.8 

198.4 

244 

602.2 

586.2 

551.9 

528.1 

506.1 

488.5 

463.3 

449.2 

426.6 

409.6 

393.8 

380.1 

245 

602.6 

594.2 

567.4 

538.4 

510.7 

485.8 

465.2 

448.9 

430.4 

413.7 

397.9 

383.0 

246 

485.1 

487.7 

494.9 

503.9 

497.1 

481.0 

474.4 

473.5 

474.8 

474.7 

467.3 

464.5 

247 

443.3 

445.3 

454.7 

461.7 

467.7 

472.1 

475.0 

476.8 

475.6 

468.4 

461.7 

454.1 

248 

429.5 

429.1 

430.9 

427.0 

425.3 

423.2 

419.6 

418.4 

411.0 

403.5 

399.0 

396.1 

249 

429.0 

431.1 

430.1 

434.6 

426.0 

422.2 

417.2 

414.2 

407.6 

401.7 

397.8 

395.5 

250 

343.3 

353.9 

381.3 

402.2 

424.7 

440.5 

453.6 

458.3 

457.8 

449.4 

438.7 

421.7 

251 

289.2 

292.4 

303.5 

313.7 

323.5 

330.3 

331.8 

330.7 

326.2 

311.9 

299.1 

294.0 

252 

55.7 

61.6 

60.4 

68.0 

78.4 

76.4 

76.7 

81.9 

86.8 

92.5 

96.8 

90.6 



















































































































































































































































































































Table GXXIX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: 0 = 0.0°, = 1.50, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

lOminal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1100 

R: 1101 

R 1102 

R 1103 

R 1104 

R: 1105 

R: 1106 

R 1107 

R 1108 

R: 1109 

R 1110 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

423.0 

450.0 

470.4 

497.9 

523.5 

551.9 

581.7 

610.2 

640.3 

668.9 

700.7 

3 

527.2 

535.2 

536.8 

539.9 

543.1 

546.0 

548.5 

547.8 

544.5 

539.4 

532.7 

4 

531.8 

539.1 

545.0 

550.3 

553.9 

556.2 

556.4 

555.2 

553.0 

549.5 

545.1 

5 

540.5 

543.5 

541.2 

540.5 

541.2 

540.9 

540.3 

536.9 

530.9 

524.5 

517.4 

6 

543.3 

545.5 

546.9 

548.1 

547.6 

545.9 

539.7 

535.5 

531.2 

526.2 

520.4 

7 

550.4 

549.0 

543.1 

538.8 

535.5 

533.6 

531.2 

525.2 

516.0 

506.2 

496.4 

8 

557.5 

556.6 

554.8 

552.1 

548.4 

543.6 

536.7 

530.9 

525.1 

518.3 

511.0 

9 

617.4 

584.9 

555.4 

528.0 

501.0 

474.1 

447.3 

423.5 

399.2 

377.9 

356.2 

10 

368.4 

390.6 

411.8 

432.8 

457.2 

482.8 

513.8 

542.4 

572.3 

598.2 

627.2 

11 

479.8 

482.1 

479.6 

480.1 

486.6 

488.1 

485.8 

483.2 

479.5 

475.2 

469.6 

12 

465.5 

469.7 

473.1 

480.3 

481.6 

482.8 

484.1 

483.4 

481.4 

478.5 

475.9 

13 

480.7 

479.4 

477.3 

478.9 

485.8 

486.0 

482.6 

479.2 

475.3 

471.9 

467.7 

14 

469.7 

472.4 

476.0 

480.5 

480.2 

478.5 

478.5 

477.3 

475.4 

472.9 

471.7 

15 

492.7 

486.6 

481.6 

481.0 

486.9 

482,6 

476.5 

469.2 

462.4 

457.1 

450.9 

16 

473.6 

473.2 

472.6 

472.5 

468.5 

466.8 

464.5 

459.4 

455.3 

451.7 

451.3 

17 

642.5 

621.7 

598.4 

572.7 

541.3 

509.9 

484.5 

459.6 

436.0 

418.1 

398.4 

19 

430.5 

440.0 

440.8 

438.3 

431.7 

426.4 

425.8 

425.1 

424.5 

421.7 

414.7 

20 

436.5 

439.4 

443.1 

441.0 

435.8 

433.2 

431.3 

435.3 

432.5 

429.0 

424.3 

21 

415.2 

414.9 

415.6 

417.5 

419.5 

420.9 

419.7 

418.8 

417.7 

418.9 

418.6 

22 

411.5 

410.6 

410.8 

415.1 

413.3 

415.5 

414.4 

414.5 

415.4 

417.6 

419.1 

23 

377.0 

379.2 

377.6 

374.6 

374.4 

374.6 

373.8 

371.5 

370.1 

370.5 

365.4 

24 

343.8 

348.1 

346.4 

353.9 

348.8 

346.2 

346.0 

346.7 

343.3 

341.3 

337.4 

25 

378.0 

360.4 

357.7 

358.3 

357.0 

358.4 

357.8 

355.3 

3545 

353.2 

349.7 

26 

365.0 

355.4 

353.5 

353.2 

353.4 

352.7 

351.1 

347.3 

346.9 

348.2 

346.7 

43 

472.3 

480.0 

484.4 

491.5 

498.2 

506.7 

512.4 

514.7 

514.3 

512.1 

508.4 

44 

453.6 

463.9 

472.2 

480.8 

486.9 

492.2 

497.6 

500.4 

502.4 

502.2 

500.8 

67 

341.8 

344.8 

347.1 

351.2 

352.3 

351.0 

353.2 

353.6 

353.8 

351.8 

346.2 

68 

334.9 

341.3 

347.0 

.349.3 

350.6 

351.7 

351.7 

352.1 

351.6 

352.4 

349.9 

85 

554.3 

559.4 

560.2 

560.9 

561.7 

561.0 

560.4 

557.9 

553.2 

547.0 

538.6 

86 

541.0 

557.3 

572.9 

588.3 

603.4 

616.4 

627.2 

635.2 

643.3 

650.0 

657.0 

87 

464.5 

489.8 

506.6 

527.8 

549.8 

570.7 

592.3 

611.4 

630.4 

647.4 

665.1 

88 

394.7 

401.3 

409.8 

427.9 

448.2 

464.8 

482.2 

504.1 

528.6 

556.1 

584.8 

89 

312.1 

330.0 

342.7 

356.7 

371.1 

389.1 

413.0 

430.5 

451.1 

470.4 

501.3 

90 

312.9 

327.8 

341.6 

358.8 

376.3 

395.5 

413.4 

431.6 

456.9 

475.7 

504.5 

91 

312.1 

324.4 

335.8 

352.0 

370.8 

390.7 

411.5 

426.9 

450.5 

472.8 

502.1 

921 

634.5 

601.6 

570.7 

542.7 

515.3 

485.4 

456.4 

434.1 

409.9 

388.2 

365.5 
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Table CXXDL* AEDC 16' Tunnel - 
Nominal Conditions: /? = 0.0°, 


10% Model( continued) 
M b = 1.50, q,,, = 500.0 


Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0 6 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1100 

R 1101 

R 1102 

R 1103 

R 1104 

R 1105 

R 1106 

R 1107 

R 1108 

R 1109 

R 1110 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

450.0 

478.0 

503.7 

529.3 

560.3 

594.7 

626.2 

656.5 

687.7 

717.3 

749.8 

93 

364.9 

385.5 

407.4 

427.1 

452.0 

476.8 

506.8 

535.3 

562.9 

587.9 

616.3 

94 

440.0 

469.3 

493.4 

521.3 

555.9 

588.2 

617.9 

646.5 

676.6 

705.2 

736.9 

95 

379.2 

385.6 

394.2 

412.4 

433.0 

449.6 

467.0 

489.0 

513.6 

541.3 

570.0 

125 

388.9 

392.3 

394.6 

394.5 

395.1 

393.1 

390.8 

387.9 

383.0 

375.8 

362.6 

126 

395.0 

400.9 

401.4 

404.1 

402.2 

399.6 

395.8 

393.0 

387.2 

380.3 

370.4 

128 

754.1 

727.6 

696.0 

667.4 

637.4 

608.7 

582.1 

559.0 

537.0 

517.1 

497.4 

132 

315.7 

319.1 

322.6 

327.3 

337.6 

346.4 

364.6 

378.8 

395.3 

415.2 

436.5 

201 

1000.5 

980.3 

952.4 

925.5 

897.6 

867.1 

837.2 

803.9 

769.3 

735.2 

698.8 

202 

1064.6 

1055.1 

1039.4 

1021.9 

1003.6 

981.3 

960.4 

935.4 

908.6 

881.2 

851.3 

203 

1081.1 

1083.5 

1081.1 

1074.6 

1066.1 

1054.8 

1043.2 

1027.8 

1009.2 

989.5 

965.5 

204 

1042.9 

1058.5 

1069.1 

1075.2 

1077.7 

1079.9 

1079.6 

1075.5 

1068.8 

1060.1 

1045.7 

205 

944.7 

972.3 

995.3 

1015.1 

1030.7 

1047.5 

1060.0 

1068.8 

1075.5 

1079.8 

1079.3 

206 

830.9 

863.7 

893.5 

921.2 

946.0 

971.4 

992.8 

1012.4 

1029.9 

1044.7 

1057.4 

207 

735.9 

768.2 

800.0 

830.3 

859.6 

888.3 

913.9 

939.2 

963.6 

984.7 

1006.7 

208 

673.1 

704.8 

735.6 

766.6 

797.6 

828.0 

855.7 

883.6 

911.4 

936.1 

962.7 

209 

887.2 

893.8 

896.6 

895.8 

892.8 

890.0 

885.4 

879.9 

872.1 

861.7 

846.5 

210 

957.9 

968.0 

973.9 

975.5 

974.1 

973.6 

970.9 

966.6 

959.9 

950.5 

935.0 

211 

1016.3 

1030.1 

1039.4 

1043.7 

1044.6 

1046.5 

1045.5 

1041.3 

1034.8 

1026.0 

1010.4 

212 

1025.4 

1040.0 

1050.3 

1056.5 

1059.9 

1060.8 

1060.1 

1055.8 

1047.9 

1038.8 

1025.2 

213 

966.4 

978.3 

986.3 

991.5 

993.5 

991.0 

988.8 

983.4 

974.2 

964.5 

951.1 

214 

888.1 

897.6 

903.1 

906.5 

906.2 

901.4 

897.4 

890.2 

881.0 

870.4 

857.2 

215 

628.2 

596.0 

564.5 

535.9 

511.7 

482.7 

453.2 

430.2 

405.2 

382.9 

360.8 

216 

553.3 

562.6 

567.4 

571.6 

575.9 

578.6 

581.0 

581.1 

579.1 

575.4 

569.2 

217 

564.0 

571.7 

578.6 

584.4 

588.6 

590.9 

591.1 

588.5 

585.7 

582.7 

578.0 

218 

446.8 

475.4 

499.6 

524.8 

557.3 

590.1 

620.9 

649.9 

680.4 

709.2 

741.2 

219 

400.7 

399.6 

401.9 

404.7 

410.2 

414.8 

417.2 

415.6 

413.8 

411.1 

410.6 

220 

390.3 

389.0 

392.5 

400.7 

403.3 

409.8 

412.4 

412.4 

410.0 

407.7 

406.6 

221 

395.4 

390.3 

374.5 

362.8 

359.0 

358.7 

357.6 

357.4 

358.0 

357.3 

356.3 

222 

389.3 

384.5 

368.7 

358.5 

357.4 

357.1 

357.8 

358.4 

357.8 

352.9 

349.8 

223 

379.6 

374.8 

360.2 

349.8 

349.1 

352.4 

351.5 

350.2 

349.5 

349.6 

347.2 

224 

376.5 

370.5 

353.6 

345.7 

346.6 

347.7 

347.1 

348.6 

350.6 

346.2 

340.4 

225 

549.1 

525.9 

501.6 

474.3 

450.5 

426.4 

405.5 

391.1 

376.3 

362.2 

345.8 

226 

758.7 

727.5 

694.1 

664.3 

635.0 

605.9 

577.0 

548.8 

519.0 

495.1 

472.6 

227 

824.5 

795.1 

760.7 

730.3 

700.1 

669.9 

639.4 

607.8 

577.3 

546.8 

513.2 

228 

910.0 

883.1 

847.8 

816.4 

784.4 

750.9 

717.6 

680.4 

643.9 

606.9 

567.3 






Table GXXDt AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: /S = 0.0°, = 1.50, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

fominal a 

-2^6° 

0.0° 

2.0° 

40° 

6.0°^ 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1100 

R 1101 

R 1102 

R 1103 

R 1104 

R 1105 

R 1106 

R 1107 

R 1108 

R 1109 

R 1110 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

542.7 

572.0 

600.1 

630.1 

662.3 

6941 

724.4 

754.3 

785.3 

814.1 

845.8 

230 

319.6 

339.4 

356.7 

3741 

394.7 

4144 

436.8 

458.4 

487.7 

513.7 

543.1 

231 

694.8 

695.5 

693.5 

691.2 

687.7 

683.4 

678.2 

672.1 

664.2 

654.7 

643.2 

232 

822.6 

825.9 

826.0 

823.8 

819.7 

815.3 

809.6 

802.9 

793.8 

782.7 

768.2 

233 

821.7 

827.4 

829.8 

830.6 

827.4 

821.4 

815.6 

807.4 

797.8 

787.5 

775.2 

234 

701.0 

7040 

703.7 

702.7 

699.1 

693.6 

687.1 

678.9 

670.3 

662.1 

652.0 

235 

378.0 

393.3 

406.6 

418.3 

427.4 

431.2 

436.2 

440.4 

438.5 

440.9 

436.6 

236 

354.7 

375.8 

389.1 

4042 

420.9 

435.2 

445.5 

456.5 

466.5 

480.1 

490.9 

237 

321.2 

338.4 

350.6 

365.2 

385.1 

408.5 

426.3 

443.7 

467.3 

498.9 

524.4 

238 

314.1 

327.2 

342.2 

359.9 

381.0 

404.8 

425.1 

444.2 

468.6 

497.7 

524.7 

239 

314.2 

327.8 

344.1 

3644 

386.7 

406.6 

421.9 

442.8 

467.3 

494.9 

523.4 

240 

290.6 

300.7 

311.6 

321.7 

330.6 

343.9 

361.2 

376.1 

394.1 

413.0 

436.8 

241 

284.1 

3049 

322.5 

338.4 

3548 

369.5 

382.3 

392.6 

400.3 

406.3 

413.8 

242 

171.6 

1640 

156.1 

147.4 

138.2 

130.2 

122.5 

116.6 

110.7 

105.2 

100.4 

243 

266.7 

2549 

244.9 

235.0 

225.3 

215.8 

206.5 

199.0 

191.1 

184.7 

177.0 

244 

522.5 

491.5 

469.5 

451.4 

433.7 

413.1 

400.1 

381.9 

365.3 

351.6 

338.5 

245 

529.4 

505.6 

478.3 

4549 

431.9 

415.3 

400.2 

384.7 

368.6 

354.8 

341.2 

246 

433.3 

440.4 

448.4 

443.0 

429.6 

422.6 

421.8 

422.6 

421.9 

420.0 

413.1 

247 

394.8 

403.7 

409.8 

415.1 

419.7 

421.4 

422.6 

422.7 

416.2 

410.4 

403.5 

248 

380.9 

383.0 

379.2 

377.4 

375.4 

372.4 

371.7 

365.9 

358.8 

354.4 

352.3 

249 

382.2 

382.9 

385.7 

378.8 

3747 

370.8 

367.6 

362.5 

357.1 

353.4 

351.5 

250 

311.6 

338.2 

357.5 

376.4 

391.2 

401.9 

407.0 

406.1 

399.6 

390.5 

375.4 

251 

258.8 

269.4 

278.3 

286.6 

292.9 

2945 

293.9 

289.7 

278.2 

266.9 

261.5 

252 

59.0 

53.7 

65.4 

68.4 

62.6 

75.8 

77.0 

78.2 

80.1 

89.6 

81.6 
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Table GXXX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: /8 = 2.0°, = 1.50, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

N 

ominal a 


■nrra 

2.0° 

IHI3I 



Tara 

Tara 

mm* 

ME3M 

itiia, 

R 1113 

R: 1114 

R: 1115 

R: 1116 

R: 1117 

R: 1118 

R 1119 

R: 1120 

R: 1121 

R 1122 

R: 1123 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

2 

426.6 

443.5 

469.7 

496.2 

524.5 

549.6 

579.2 

609.4 

638.9 

669.9 

699.8 

3 

497.9 

503.4 

509.7 

513.7 

515.4 

512.7 

510.7 

512.2 

511.8 

508.3 

503.2 

4 

559.7 

565.7 

572.4 

575.4 

576.1 

583.4 

588.6 

588.5 

585.6 

581.9 

578.3 

5 

509-2 

511.8 

513.8 

514.5 

513.1 

505.9 

500.1 

499.9 

498.4 

494.1 

488.4 

6 

571.4 

573.5 

574.8 

573.2 

570.2 

573.8 

571.6 

566.7 

560.4 

553.7 

547.5 

7 

518.9 

518.8 

517.0 

514.6 

509.6 

500.0 

490.8 

487.4 

483.2 

475.9 

469.0 

8 

585.2 

584.2 

581.8 

576.2 

570.1 

570.8 

568.2 

561.5 

553.6 

545.1 

537.5 

9 

616.7 

590.5 

558.1 

527.4 

499.0 

471.9 

442.1 

419.5 

396.2 

373.3 

355.5 

10 

370.5 

383.4 

408.5 

432.1 

459.1 

482.4 

5141 

542.9 

571.4 

599.3 

626.6 

11 

450.4 

452.4 

4547 

455.9 

456.5 

452.4 

457.0 

458.4 

454.8 

448.1 

442.5 

wm 

499.7 

501.6 

500.9 

505.2 

509.8 

509.0 

514.4 

512.8 

510.4 

507.9 

505.6 

13 

450.3 

450.5 

451.9 

4541 

4546 

449.2 

451.0 

453.6 

451.3 

446.3 

442.2 

14 

503.7 

504.3 

503.1 

505.9 

508.5 

505.6 

508.0 

505.8 

503.2 

501.3 

499.9 

15 

462.7 

460.6 

458.4 

457.9 

453.9 

446.1 

446.9 

445.9 

439.2 

431.8 

425.9 

16 

506.9 

504.7 

499.7 

497.1 

495.2 

492.9 

493.5 

486.8 

482.6 

480.1 

478.8 

17 

641.8 

622.5 

597.3 

571.4 

541.0 

512.4 

486.1 

461.2 

437.8 

414.8 

389.2 

19 

412.3 

413.0 

410.9 

409.4 

406.6 

408.8 

401.3 

394.7 

396.9 

395.3 

392.0 

20 

459.7 

462.0 

468.0 

466.6 

463.5 

458.6 

458.2 

458.1 

458.3 

452.9 

449.4 

21 

395.6 

396.6 

397.7 

399.4 

400.3 

398.0 

401.2 

399.2 

399.9 

400.5 

396.3 

22 

430.6 

4345 

435.1 

433.2 

434.1 

4346 

435.6 

434.3 

435.3 

437.8 

439.9 

23 

349.4 

350.4 

349.6 

350.5 

351.4 

354.7 

359.3 

357.5 

354.5 

351.1 

346.7 

24 

362.7 

363.3 

361.7 

369.3 

3648 

371.3 

3643 

362.7 

360.5 

357.2 

356.2 

25 

348.7 

339.6 

340.1 

342.6 

340.3 

345.0 

340.5 

337.9 

339.0 

337.1 

335.0 

26 

384.6 

373.1 

372.8 

373.2 

380.5 

372.1 

373.3 

369.5 

363.0 

362.8 

362.4 

43 

445.9 

451.5 

460.8 

468.2 

473.8 

475.4 

480.5 

487.0 

485.7 

482.1 

479.2 

44 

482.7 

490.9 

498.8 

505.6 

512.9 

515.3 

525.2 

528.9 

530.2 

530.4 

530.1 

67 

318.1 

321.0 

326.5 

330.8 

331.5 

341.9 

338.0 

336.4 

334.3 

332.0 

331.9 

68 

356.2 

356.9 

362.6 

366.9 

373.9 

372.6 

372.2 

372.1 

370.0 

370.7 

368.2 

85 

526.1 

529.0 

532.0 

533.4 

532.8 

527.5 

5246 

522.7 

519.8 

513.6 

505.6 

86 

563.4 

576.1 

592.2 

606.2 

621.2 

640.0 

655.4 

665.8 

673.4 

680.9 

687.8 

87 

4548 

469.5 

490.9 

511.0 

536.1 

550.9 

568.7 

588.8 

607.0 

624.7 

640.1 

88 

396.9 

397.1 

405.5 

422.0 

445.1 

465.5 

487.3 

507.4 

529.0 

559.1 

585.1 

89 

3142 

321.3 

334.0 

349.1 

368.4 

387.2 

407.6 

429.9 

444.5 

468.5 

497.0 

90 

316.5 

325.2 

343.2 

358.6 

379.4 

400.0 

420.5 

435.6 

461.9 

482.4 

510.8 

91 

316.1 

321.7 

333.3 

347.7 

369.6 

392.6 

411.3 

429.1 

450.7 

476.8 

503.9 

921 

628.4 

6041 

572.1 

541.3 

507.1 

479.7 

450.9 

428.6 

407.8 

384.7 

365.7 
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Table GXXX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model(continued) 
Nominal Conditions: — 2.0°, U B = 1.50, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

K 

[ominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1113 

R 1114 

R 1115 

R 1116 

R 1117 

R 1118 

R 1119 

R 1120 

R 1121 

R 1122 

R 1123 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

922 

454.5 

476.6 

503.5 

528.8 

558.8 

590.5 

622.9 

6548 

686.7 

718.3 

749.3 

93 

364.8 

379.3 

404.6 

428.3 

454.7 

476.2 

507.1 

535.4 

562.6 

589.0 

616.1 

94 

448.0 

467.3 

494.0 

521.7 

556.9 

586.5 

617.2 

647.7 

677.8 

708.7 

738.9 

95 

381.4 

381.5 

390.0 

406.5 

429.7 

450.4 

472.2 

492.4 

5141 

544.3 

570.5 

125 

366.8 

368.5 

372.2 

373.7 

373.0 

371.2 

372.8 

369.9 

363.4 

355.3 

348.2 

126 

423.6 

425.0 

421.3 

420.2 

416.9 

420.0 

413.4 

408.9 

403.6 

3945 

386.2 

128 

754.6 

729.7 

699.0 

667.6 

632.8 

603.1 

575.6 

554.4 

533.7 

514.1 

495.8 

132 

319.2 

320.5 

323.8 

329.3 

339.2 

350.1 

365.5 

380.2 

3949 

416.2 

437.2 

201 

998.1 

980.2 

956.1 

930.7 

901.1 

868.8 

835.3 

803.7 

768.2 

732.0 

697.3 

202 

1063.9 

1054.9 

1041.6 

1025.5 

1006.9 

983.8 

959.4 

937.5 

907.0 

878.5 

849.2 

203 

1082.3 

1083.0 

1082.0 

1076.9 

1070.0 

1057.3 

1042.7 

1030.0 

1007.8 

986.8 

963.0 

204 

1045.1 

1057.1 

1068.4 

1075.6 

1081.5 

1081.6 

1079.2 

1076.6 

1067.3 

1057.4 

1042.7 

205 

949.1 

970.9 

993.5 

1014.0 

1032.8 

1047.8 

1059.0 

1068.5 

1074.5 

1077.9 

1076.6 

206 

835.8 

863.0 

891.0 

918.7 

945.6 

970.0 

991.4 

1010.8 

1029.0 

1043.6 

10548 

207 

741.2 

768.5 

798.0 

827.6 

857.4 

885.6 

912.1 

937.4 

962.7 

984.1 

10041 

208 

679.0 

704.5 

734.3 

763.6 

794.8 

824.8 

853.7 

882.4 

910.5 

935.6 

960.9 

209 

867.4 

872.3 

874.5 

876.8 

8744 

867.9 

862.0 

854.1 

842.7 

831.5 

817.3 

210 

941.6 

949.8 

954.8 

959.3 

959.8 

956.0 

952.1 

946.3 

935.2 

925.0 

910.6 

211 

1008.4 

1019.6 

1028.2 

1035.1 

1038.5 

1037.7 

10348 

1031.1 

1020.2 

1010.3 

995.4 

212 

1038.0 

1048.1 

1059.4 

1065.4 

1072.3 

1073.0 

1070.1 

1067.5 

1059.3 

1049.0 

1034.4 

213 

987.6 

994.2 

1002.8 

1006.5 

1013.3 

1013.4 

1009.0 

1003.9 

995.9 

985.1 

971.4 

214 

915.4 

918.9 

923.9 

925.6 

930.9 

931.5 

925.0 

917.5 

908.5 

897.7 

884.7 

215 

623.2 

598.3 

565.5 

535.3 

506.4 

478.3 

448.8 

426.1 

404.3 

380.8 

361.5 

216 

527.1 

532.5 

538.8 

544.0 

547.3 

545.4 

545.4 

545.9 

545.3 

541.7 

536.3 

217 

590.0 

595.7 

602.0 

605.5 

609.2 

617.9 

621.6 

620.7 

617.1 

613.4 

609.1 

218 

450.8 

469.8 

497.0 

522.2 

555.8 

585.0 

615.8 

646.2 

676.0 

706.9 

736.9 

219 

379.6 

382.4 

384.8 

387.4 

392.7 

392.1 

396.3 

395.7 

391.8 

391.5 

387.2 

220 

408.3 

413.2 

4148 

416.7 

420.4 

427.8 

432.0 

434.3 

435.2 

432.3 

430.7 

221 

379.0 

375.8 

361.6 

347.6 

345.4 

341.3 

345.7 

345.1 

343.5 

342.1 

337.7 

222 

411.4 

408.1 

3943 

380.2 

379.8 

3740 

373.7 

374.3 

373.4 

371.9 

367.7 

223 

367.5 

365.3 

353.6 

343.2 

342.4 

3345 

339.7 

337.0 

335.1 

331.6 

329.2 

224 

392.3 

392.8 

380.1 

368.1 

367.5 

367.8 

365.0 

3642 

364.8 

365.2 

360.8 

225 

543.5 

525.9 

498.6 

477.0 

450.0 

431.3 

407.7 

390.3 

373.9 

359.4 

3446 

226 

757.0 

730.9 

701.0 

670.8 

637.7 

608.1 

576.2 

548.0 

519.2 

492.5 

471.7 

227 

822.5 

797.0 

767.1 

737.3 

703.6 

671.7 

637.7 

606.3 

576.6 

543.6 

511.4 

228 

907.9 

883.1 

853.7 

823.7 

789.4 

753.9 

716.8 

681.3 

643.9 

605.3 

567.0 
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Table GXXX: AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: — 2.0°, M m = 1.50, q^, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal a 

-2.0° 

0.0° 

2.0° 

4.0° 

6.0° 

8.0° 

10.0° 

12.0° 

14.0° 

16.0° 

18.0° 

R 1113 

R 1114 

R 1115 

R 1116 

R 1117 

R 1118 

R 1119 

R 1120 

R 1121 

R 1122 

R 1123 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

Pi 

229 

548.6 

570.9 

600.0 

627.9 

659.4 

690.1 

721.5 

753.1 

784.4 

814.4 

844.6 

230 

331.1 

339.0 

357.1 

374.6 

403.0 

425.0 

441.1 

462.4 

489.1 

516.6 

543.4 

231 

671.0 

671.7 

670.7 

669.0 

664.0 

656.4 

647.9 

639.6 

631.9 

621.9 

611.2 

232 

801.5 

803.9 

804.0 

804.0 

799.8 

791.8 

784.1 

774.7 

763.6 

751.7 

737.6 

233 

849.0 

849.7 

851.1 

850.4 

853.0 

853.5 

845.6 

836.5 

826.7 

816.6 

804.3 

234 

728.3 

727.2 

726.5 

724.2 

723.8 

726.0 

719.3 

710.2 

700.6 

691.6 

681.8 

235 

364.4 

375.4 

391.7 

403.1 

412.1 

406.5 

412.3 

412.8 

414.3 

411.6 

402.6 

236 

346.2 

360.7 

379.3 

396.0 

412.8 

414.6 

426.0 

436.1 

447.3 

459.7 

468.6 

237 

324.8 

331.7 

347.7 

365.7 

387.8 

401.6 

417.3 

442.7 

466.7 

493.4 

514.2 

238 

319.5 

325.6 

340.2 

358.3 

387.2 

405.7 

422.4 

441.8 

466.2 

494.5 

518.7 

239 

317.5 

324.7 

341.6 

360.6 

384.7 

404.6 

426.3 

444.6 

467.0 

496.1 

521.9 

240 

288.2 

291.4 

299.8 

314.0 

328.3 

338.6 

354.7 

371.2 

389.0 

412.1 

435.2 

241 

293.8 

306.6 

324.7 

340.5 

348.9 

357.3 

368.3 

376.7 

382.1 

386.0 

393.7 

242 

167.0 

165.4 

156.9 

148.0 

135.5 

126.0 

119.0 

113.9 

109.4 

104.6 

101-6 

243 

264.1 

257.5 

246.8 

237.0 

220.2 

208.6 

200.2 

193.6 

187.9 

181.0 

173.9 

244 

521.3 

500.6 

477.2 

455.1 

430.1 

401.2 

387.8 

376.4 

362.8 

346.9 

336.6 

245 

524.2 

503.6 

483.3 

459.3 

436.0 

415.5 

397.0 

381.3 

367.1 

350.7 

335.7 

246 

410.3 

412.2 

411.3 

409.8 

401.2 

400.5 

403.1 

397.6 

395.9 

392.0 

389.1 

247 

379.8 

385.7 

393.7 

399.4 

402.5 

398.3 

401.0 

395.0 

391.4 

383.7 

377.7 

248 

353.3 

352.9 

354.1 

354.2 

352.9 

359.2 

356.6 

350.2 

345.0 

340.8 

338.0 

249 

402.7 

402.1 

400.9 

400.8 

395.0 

394.3 

384.9 

379.0 

372.7 

367.0 

363.0 

250 

277.6 

295.6 

321.1 

343.1 

367.2 

380.7 

392.9 

394.0 

391.1 

383.8 

372.6 

251 

250.5 

256.7 

267.5 

274.7 

282.5 

288.4 

283.7 

278.4 

267.1 

254.2 

248.3 

252 

58.0 

53.2 

65.5 

66.0 

69.7 

72.1 

74.7 

77.0 

79.4 

80.0 

80.5 




Table CXXXL AEDC 16* Tunnel - 10% Model 
Nominal Conditions: a = 10-0°, M — = 1.50, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal /3 

0.0° 

2.0° 

R 1111 

R 1112 

Pi 

Pi 

2 

588.4 

581.4 

3 

548.8 

512.7 

4 

557.4 

589.3 

5 

539.5 

502.2 

6 

539.9 

572.2 

7 

529.5 

492.5 

8 

536.2 

568.3 

9 

439.1 

441.4 

10 

520.6 

516.3 

11 

485.3 

460.6 

12 

485.2 

514.6 

13 

480.2 

457.4 

14 

479.4 

508.7 

15 

474.7 

449.4 

16 

464.4 

493.6 

17 

480.3 

485.9 

19 

425.1 

402.3 

20 

432.4 

459.0 

21 

418.9 

402.6 

22 

415.1 

435.9 

23 

373.8 

360.3 

24 

347.0 

364.2 

25 

357.4 

340.8 

26 

350.9 

373.9 

43 

513.8 

483.3 

44 

499.6 

525.7 

67 

353.9 

338.9 

68 

352.3 

372.2 

85 

560.2 

525.4 

86 

629.9 

656.8 

87 

596.8 

570.8 

88 

489.9 

489.0 

89 

419.4 

409.5 

90 

417.5 

421.7 

91 

418.4 

413.2 

921 

445.8 

449.3 
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Taile GXXXL AEDC 16' 
Nominal Conditions: a 


Tunnel - 10% Model( continued) 

= 10.0°, = 1.50, = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal /? 

0.0° 

2.0° 

R 1111 

R 1112 

Pi 

Pi 

922 

629.3 

625.0 

93 

511.1 

508.9 

94 

622.7 

619.2 

95 

474.7 

473.8 

125 

389.0 

375.0 

126 

394.2 

412.2 

128 

579.6 

576.0 

132 

369.9 

366.9 

201 

835.5 

835.3 

202 

961.1 

959.8 

203 

1044.1 

1043.6 

204 

1081.3 

1080.4 

205 

1062.2 

1060.7 

206 

995.1 

993.5 

207 

916.2 

914.1 

208 

858.6 

856.0 

209 

885.8 

862.3 

210 

971.9 

952.7 

211 

1046.8 

1036.0 

212 

1061.9 

1071.5 

213 

990.2 

1010.6 

214 

898.3 

926.6 

215 

443.9 

447.8 

216 

581.5 

546.5 

217 

592.2 

622.9 

218 

626.8 

618.0 

219 

417.3 

397.6 

220 

413.5 

432.6 

221 

357.5 

347.4 

222 

358.7 

373.1 

223 

350.9 

340.7 

224 

347.8 

364.3 

225 

398.4 

406.8 

226 

573.4 

576.0 

227 

636.4 

637.6 

228 

717.1 

716.9 


* % 




Table GXXXL AEDC 16' Tunnel - 10% Model( continued) 
Nominal Conditions: a = 10-0°, = 1.50, q M = 500.0 

Upright, Pressures in psf 


Ori- 

fice 

ID 

Nominal /? 

0.0° 

2.0° 

R 1111 

R 1112 

Pi 

Pi 

229 

727.9 

723.8 

230 

445.3 

443.2 

231 

677.6 

648.5 

232 

809.8 

784.4 

233 

816.6 

847.0 

234 

687.3 

720.0 

235 

437.6 

413.5 

236 

447.7 

427.0 

237 

433.6 

419.5 

238 

433.2 

424.2 

239 

430.5 

428.2 

240 

368.8 

356.7 

241 

385.1 

369.7 

242 

109.4 

115.7 

243 

199.8 

200.1 

244 

393.8 

388.1 

245 

393.9 

396.6 

246 

422.0 

402.7 

247 

423.7 

402.6 

248 

371.2 

356.8 

249 

367.2 

384.5 

250 

407.5 

394.2 

251 

293.1 

284.3 

252 

70.5 

76.9 
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Air Data System (SEADS) . In addition to modeling the 20 SEADS orifices, the 
wind-tunnel model was also instrumented with orifices to match Development 
Flight Instrumentation ( DF I ) port locations that existed on the Space Shuttle 
Orbiter Columbia (0V-102) during the Orbiter Flight Test program. This DFI 
simulation has provided a means for comparisons between reentry flight pressure 
data and wind-tunnel and computational data. 
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